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دليل تكنولوجيا 
الإإاكترونيات 


اللجنة العلمية لسلسلة التقنيات الاستراتيجية والمتقدمة : 
د. محمد مراياتي 
د. منصور الغامدي 
د. محمد الشيخلي 
د. حسن الشريف 
د. عبد الرحمن العريفي 
6 حاتم النجدي 


نيل سكلزقر 


دليل تكنولوجيا 
الإإكترونيات 


نورا محمد عبد الستا 
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مراجعة 


يوسف ناجىي زين 


توزيع: مركز - 
دراسات الوحدة 
حدة العربية 


الفهرسة أثناء النشر إعداد اللنظمةالعربية للترحمة 
سكلاتر» نيل 

دليل تكنولوجيا الإلكترونيات/ نيل سكلاتر؛ ترجمة نورا محمد عبد الستار؛ مراجعة 
يوسف ناجي زين. 

3 ص . - (تقنيات استراتيجية ومتقدمة ‏ الإلكترونيات والاتصالات والضوئيات؛ 1) 

يشتمل على فهرس . 

151821 978-9953-0-2039-6 

1. الإلكترونيات ‏ أدلة. 2. التكنولوجيا ‏ خدمات المعلومات. أ. العنوان. 
ناه عيك الستاز»؛ نورا محمد (مترجمة). ج. زين» يوسف ناجي (مراجع). 
3 السالسلة. 
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«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات تتبناها المنظمة العربية للترحمة» 


ااظ! وف قت 
3---1ؤز 121 
617 قأخطعن18] الخ .عص1 ,وعلطدمططه) 1111 -لكة ه81 عط]' نزم 1999 © 


© جميع حقوق الترجمة العربية والنشر محفوظة حصراً ل: 


بناية (بيت النهضة»). شارع البصرة؛ ص . ب: 5996 113 
الحمراء - بيروت 0 1103 - لبنان 
هاتف: 753031 753024 (9611) / فاكس : 2 (0611) 
.ع 17717177.201.01// :خط - 1ع 201.01 069 لطا :القمصة 


توزيع : مركز دراسات الوحدة العربية 
بناية «بيت النهضة»)» شارع البصرة؛ ص . ب: 6001 113 
الحمراء - بيروت 7 2034 - لبنان 
تلفون: 4 750085 - 750086 (9611) 
برقياً: «مرعربي» ‏ بيروت / فاكس : 750088 (9611) 
ا315.015.1ه. 17715177 / :صاغط :عاك ماع11 - 1.ع01.قتادء 1210069 :الصا 


الطبعة الأولى: بيروتء آذار (مارس) 2011 


المحتويات... 
تقديم: سلسلة كتب التقنيات الاستراتيجية دده ضمن 


مبادرة الملك عبدالله للمحتوى العربي ه”12«2 


المقدمة.. 


الفصل الأول المكردات الالكترونية غير ال الفعالة (السالية)ت. 


نظرة شاملة.. 

المقاومات الثابتة.. 

المقاومات المتغيرة ٠:‏ 

المحانّات . 

المحدّلات ا 

المرشحات.. 

المرشحات غير الفعالة... 

مرشحات تغذية الطاقة.. 

مرشحات الموجات الصوتية السطحية... 

معايير التردد البلورق: : 0 

الفصل الثاني: المكوّنات العاملة المنفصلة . 

نظرة شاملة - 

دايودات الإشارة الدقيقة.... 

الديووات. النقدنة.. 

الترانزيستورات المستوية الاشارة_ 
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مو 21 


23 
25 
29 
29 
31 
38 
46 
61 
61 
67 
70 
71 
72 
7 
75 
76 
76 
81 
84 


ترانزيستور الوصلة ثنائية القطب 8 


تراتزيستور دا رلنغتون المزدوج ا 0 5 57 


ثرا انز يس رات القد رة- امو دوم زد لويسو تعر امورل جا كم لو 5-75 08 


ترالزيستورات أحاديّة الوا لل سيت 1047 
الثاير يبتو و لقانت سعصيدمه ال ههه 106 
الفصل الثالث: العناصر الكهرو ميكانيكية - ش 
نظرة شاملة.. 
المرحللات 0 
المفاتيح الكهر و ميكانيكية. 0 


المحركات ا ذات المقطيين الام ث٠‏ 2/ 
الفصل الرابع دارات لمخم والتتبلي رز الأساسية -- مسد اجيج يوس ‏ ةة 31] 


دارات الفضخم- لمسامي بد يه ع سس رع سو سا ا د 134 
قرا اموي ا ا فيب :139 
ترود المط كه اال سس سس يت 141١‏ 
طرق تشغيل المضخم م سه هسيضييم 141 
المضخم التفاضلي.... ٠‏ 5رسي 2‏ 2222# يل سي 144 
المطكي اعبات سه سس يني 145 
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الفصل الخامس: الدارات الالكترونية الأساسية هطه25”5 
الدارات القلابة.. 
دارة قدح شمدت- 
الهرّازات المتعددة» أحادية الاستقرار:- 
أجهزة قرن الشحنة... 
دارات التقويم-- 
مرخل الحالة الصلبة-- 
مرخل القدرة الحالة الصلبة -- 
الفصل السادس: الهوائيات وأبواق التغذية-- 
انتقال قدرة الهوائي 
استقطاب الهوائي 
عرض الشعاع وعرض النطاق- 
الهوائيات الصغيرة كهربائيا:.. 
الهوائيّات الاتجاهية .. 
هوائئات الفتحة المباشرة... 
الهوائيات السلك الأساس ا التغذية... 
مصفوفات الهوائي 
مصفوفات هوائى السللك الطويل-- 
عاكسات الهوائى والعدسات-- 
هواتيات النطاق العريضر : 
الهوائيات الخاصة .. 
الفصل السابع: تكنولوجيا المرجاك ١‏ الميكروية وا والترددات فا فائقة ثقة الغلو-- 
لمحة شاملة.. 0 0 00 
الإرسال عبر مراك د متحد المحور 
الإرسال عبر دليل الموجة -- 


أنماط الإرسال عبر دليل الموجة اا 000 


قرن ومطابقة دليل لمن مج بد سنس يس 00 
الأحزمة الطولية للموحة الميكروية... 
صمامات الموحة الميكروية .. 

مضمن المغنيتر و ل... 
الصمامات الثنائية الباعثة ا 7 
ترانزيستورات الموحة الميكروية... ا 
دارات الموجة الميكروية أحادية الليثية المتكاملة -- 
مقرنات الموجة الميكروية . 
مزيحات طور الموجة الميكروية - 
موهنات الموجة الميكروية .. 
مبدلات الإرسال - الإستقبال (18).. 


ا ا ْ 


الفصل الثامن: الداراات المتكاملة المتماثلة لة والخطية _ 


نظرة شاملة الس 
دارات المضخم لعفن المتكالةر.. 
المقارنات . 

١ 0 منظمات‎ 

محولات تمائثلي إلى رقمي. 
محولات رقمي إلى متمائل. 
دارات الفعل التماثلى. 
المبدلات التمائلية - 
المرشحات الفعالة ... 
مضخمات إعتان وتمسك . 
دارات حلقة قفل الحالة... 
الدارات المتكاملة القدرة -- 


الفصل التاسع: المنطق الرقمى والدوائر المتكاملة لالد ووو ما دم 2617 


جلو ل الس ةمش سس سي 269 
العواكاة الع لل ل 25 
مسجلات الازاحة ب و0000 
ثنائية القطبية مقابل أصناف ال (02105) سيسات مميييييث 281 
ارسي الهاض الققرة قال ال هاي 200457 
دارات 810 المتكا مل ٌ 6# 6]6#ٌ شمسصل7 286 
أجهزة المنطق القابلة لير 6ٍاٍإببمِِمأ ”ص تبث 289 


مصفوفات البوابة.. ال 
مصفوفات ابوابة ال القابلة اللبرمجة مبيدابيااااااا0 1ج 


الخاحيا الٍُْاسستٌ#ث## ”طم ١ه‏ ء 294 
أجهزة 5 الذاكرة نصف اعوط ل مسا مسي .299 
أضناف الذاكرة تضق الموضات الس سضههييني 298 
ذاكرة الدخول اراي ل 306 
ذاكرات القراءة فُقطٍة ‏ ٍِْ م  ””"‏ اا 3066 


ذاكرات الدخول المقوان دى العاية م يي 509 
المرسلات المسعقبلة االحامت لَه 


دارات زرنيخيد الغاليوم الرقمية المتكاملة 22 311 
الفضصل العاهشر+ البظاويات ومجهرات القدرة سه يسيب 313 
نظرة شاملة(/ ©##©###::اا.... ا ااا 2314 
البتظاراواك سس صق مٍملسشوؤا 4214 
ا ا 317 


خلية الليثيوم الأولية ا :319 
أنظمة البطاريات التائوح#### ل 3227 
البطاريات الخازنة (أو الاحتياتطك 0 3237 
رز البطارية وخلية القدرة سس سس سين 305 
مجهد اث القل رةس 30035000002 
مجهزات التيار المباشر المعدل خظا. 9292 “قا 228 


مجهزات قدرة رنين الحديد ا الل سئي فشة3ُ 
مجهزات القدرة المعدّلة بالبدي[ةةة ل 330 


مجكهة انع الو و المي لي ضهشضيء 3393 
رزم وتجميع مجهزات الْقكْلةٌ سس سس سييست 334 
محولا بار عباقتر إلى يار ماش ا سي فة 
خلايا الوقود. 00 بلس كت 
الفصل الحادي عشر: أدوات انحر الالكترون 00000-22223939 
نظرة شاملةةةة©”©©”©©©#ل9ههههئئًٍةهةة || 766 33887 
حركات العداحة ©”ٌتقأممفمفسل ا 346 
عدادات اللوحة التمائلية## ٌٌ 3245 
لعدادات الرقمية المتعددةب.. 00 011شظظ5ظ2ط 245 


الأوسيلوسكوبات ال ُقمي | ©ششسس ا 3517 
المولدات الاختصاسِةة 99# ه3517 


مولدات إشارات التردة الراديوي ل 353 
مولدات الإشارات الانزياحية (الإكتساحية) 0000006066 354 
عداد الترٍ3ٍاة ٌ© ٌءد 9 د١3‏ ا هه بيده 
عداد قوة المجال المغتطيسي 2 3587 


قناطر قياس الثيار المباشر 7 358 
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أمثلة على قنطرة قياس التيار المتناوب--- 


الفصل الثاني عشر: الاتصالات واكرنات ال ا : 


نظرة شاملة : 

الضوء المرئي وطاقة الأشعة تحت الحمراء ٠‏ 
الصمامات الثنائية الباعثة للأشعة تحت الحمراء -- 
الصمامات المضاعفة للضوء .. 

الخلايا الموصلة للضوء - 

كواشف الديودات الضوئية... 

الخلايا الشمسية ... 

التراتويسعورانت الضوائية 

الترانزيستورات الضوئية للتحكم بالتوصيل -.. 
المقرنات البصرية--- 

الليزرات --. 

ليزرات الحالة الصلبة 22س 0 
الليزرات الغازية .السب 52008 
الليزرات الكيميائية .. 

الليزررات السائلة: 

ليزرات الأشعة السينية . 

الصمامات الثنائية الليزرية شبه الموصلة ... 
أطوال موجات الصمام الثنائي الليزري- 
الاتصالات عبر الألياف البصرية .. 

الألياف البصرية -- 

صمامات تكثيف الصورة. 

صمامات تحويل الصورة.. 


الفصل الثالث عشر: تكنو لوجي العوض الالكتر وبصري... 


نظرة شاملة - 
أنابيب أشعة المهبط . 
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الصمامات الثنائية (الديودات) الباعئة للضوء 1 ا 


مصابيح (1:0.]. 45 
شاشات 1.170 لعروض الحروف والأرقام 47 
شاشات البلور - السائل 48 
شاشات البلور - السائل للعرض الفيديوي الملون 421 
الشاشات الإلكتر و تألقية (التألق الإلكتروني) 1414 
شاشات الرحلان الإلكتروني 426 
لوحات العرض البلازمية 426 
شاشات الفلورة - التفريغية 429 
الهلوغرافية (العرض المجسم) 7 431 
الفصل الرابع عشر: المعالجات الميكرويّة والمتحكمات الميكروية 433 
نظرة شاملة 433 
المعالجات الميكرويّة 436 
المتحكمات الميكرويّة 445 
معالجات الإشارة الرقمية 448 
الفصل الخامس عشر: تكنولوجيا الكومبيوتر 45١‏ 
نظرة شاملة 452 
الكمبيوترات الرقمية 455 
تنظيم الكمبيوتر 458 
ذاكرة الكمبيوتر 459 
هيكلية المعابر 462 
معايبر هيكلية المعابر 464 
معايير التربيط التبادلي للأقراص 406 
منافذ الكمبيوتر 407 
المعبر المتسلسل العام 401 
أنظمة الكمبيوتر الشخصية 468 
أجهزة الكمبيوتر بتوجيهات مخفضة 413 
الحوسبة التوجيهية المتوازنة شرطاً 413 


]2 


نماذج كمبيوتريّة معدّة للتسو يق ا 2474 
اتظليوواك] فشي ١‏ مسد سسسب اس سو مع م بعس دوسي سين +100 
نظام الخر ج/ الدخل الأساسي 2775 
الفصل الساديي عقر أجهزة ومغقات لكمموثر الطرفية 

وى نة الخارجية. ا ا 4837 
088 88 ل 00000000 
سو اقات القر ص الصلب- ١51558‏ ا 900 492 
سواقات القريصة --.. ل 495 


بئات وك ار ا ا 497 


سواقات قرص مدمج لذاكرة قراءة فقط . ميا ل 497 
السواقات والأقراص المدمجة البديلة - االن د 499 


سواقات وأقراص و لس ص ص سي 5007 
سواقات قرصية بصريّة مغنطيسية ومغيرة للحالة 2206 503 
و3 البياناك | الاك سس .يج 304 


لوحات المفاتيح زادة الاريحاك  ....‏ هس ههسهضسيية. 5102 


الا سات 0 516 
بطاقات الذاكرة أو 2 المستقلة كم 7 58 
البطاقات ال 0 520 
الفصل الع 0 المجسات الالكتر ونية ومحولات الطاقة 0 523 
المجسات الحرارية..- 525 
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المحسات الغاز ية ا 1 1[ 000 


المجهار ات كماد ات اليرت ت)---. لش سيسيميه 536 
الميكروفونات نمس 539 
المرمزات البصري نين زاي أو دور السخور الحركي 0 544 
أجهزة الموحجة الصوتية 5-0 عست 5462 


الفصل الغامن عشر: أجهزة 0 00 الراديوي- يل 549 
نظر شاملة 66 8 0 5000000 


00 قبلا تت د ا 021111111 303 
مستقبلاات 21/1 .. 55 5657 


الفصل التاسع عشر: البث العلفر يوني و 55 5 جيا ا الاستقبال _ سس 567 
نظرة شاملة .. 00 568 
معايير لجنة الأنظمة - "0 ايه الأميركية 5 570 
ترستلات العلفد يوق الماقن ل سس مسيم 5737 
المستقبلاات لعفيو ئئة 2 57577 
صمامات كاميرات الملفريون 2 578 
كاميرات أداة قرن الٍٍْْْصة 2 -2660َّس ل / الهم 


معايير البث التلفريوتي البديل ...همسب :584 
التلفزة الكبلية (بالإشارة السلكة لس 5857 


له يوق لوطيو الل سسسب سرس سرت ته 57 
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أجهزة استقبال وتوزيع الشحنة 000000 000 


تلفزيو بون عو اني 0 ا ل 


الفصل العشرو ون: تكو لو جيات الاتسالات ف لفل تسمه مت سس كسس 591 


الاتصالات 7372 لَك بوعى 
معايير الارسال العاكت يت ”© ؟ة ٌَقاة شق با مع 
قو اك ثر اصيل لبر انالك فسسسسه يموس وهو وموم يسنت :306 
الإ رسال التمائلى ٠س‏ 599 
1 لهام سس بل 601 
المشاركة بخط اتصالات البيانات.. 


الارسال على اله للبيانات ٠.‏ 0707070 سسعييم 607 
فبكات الرزهة الى 


التشفير ا متساوي رةه كرك 


جاملة 1ك ا 616 


1 نض النولاق. © اهمس ' :611 

15217 عريض النطاق ا الإرسال اللاتزامني 614 

تضمين 0 د التبضة. شيب «618 

الدخول المتعدّد ب: تقسيم الكوة _. لس يمي 6155 

أنظمة البهاتؤف سي لس 620 

شبكات الكمبيو تر ”ل 111 628 

سواتل الهاتف العالمية .. 0 634 

الفصل الواحد والعشرون: المنتجات الالكترون ونية ة الاستهلاكية - سيم 6397 
نظرة شاملة - ل م 0928 


مسجلات 5 الفيديوي . 6 سسب 641 
15 


كأ مير ات القُواكاق ب اا 64 
مشغلات الأقراص المدمجة السصسٌُةة # شل 647 
أقراص الفيديو الرقمية ---. :ثب لاحل وى 
داف ترس الليزي ال له م عه 611 
سوّاقات أقراص الفيديو الرقمية ذات ذاكرة دخول عشوائي..... 651 


أجهزة الفاكس (الفكسميل؛ 3 654 


اللأفران ا لميكرد يت 7+“ #7“ 1ة؟»سٌّ “سشتش د سدشس”»ء»ء آس 6كم 
أجهزة النذاء الال ل سس 6577 
الكاميرات الرقمية : مص عي ا قي 6587 
الكتروتيات المركباترة>ة ل 659 
الات السموافب الال عب : مسسييي ‏ ب سس :669 
ماسحات الكود القضيبية (البا ركو كي بك 
الفصل الثاني ار 6 الإلكترونيات اتام 669 
أنظمة استحواذ البيانات 2 9898 ه001 


الأدوات الافتراضية 6737 
لوحة العدادات الرقمية 674 


نظم التحكم بالحلقة المفتوحة 0009 678 
تظم سيطرة الآلية الموازرة 22 678 
نظي التشغيل العرامتي يي 805 
على الرويوف] | الفؤافل الكئية ...دس سيت مس ع يني 686 


ام ل الكت لش شي :691 
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المستحكمات القابلة للب سحة 00 

الفصل الثالث والعشرون: الأنظمة الالكترونية للاستخدامات 
للدت ية وفي مجال ترات ان والفضاء هس 6992 
الاتصالاات ل و مسي 1 1 00 0 


التسديد و لسك والقار يم 704 


الأخراءات الالكتروتية المماد م ل سس سه سيسق .706 
أنظمة إلكتر وئياث الطائر أ سس .س٠‏ 707 
أأنظمة أل( اكيس 710 
متلقيات (ترانسبوندرات) التردد الراديوي-- 0 عة. - 25026 
المواضلات المت نامو سس سسسيسسيت 739 
المجيبات (ترانسبوندرات) الصوتة6#“©©ففف ف فف ف ف هف ص 739 
لظو الليزو خض الما ال سه سس سيج 740 
نظم الروئية الليلية العسكرية.. 5210 
نظام تعيين الموقع الجغر افي العالمي سس سس 743 
أجهز 'تعييخ/ الهلاق الليزرثّة سس سس مس ص سه مهستس جه ٠.‏ 747 
نظم التوجحيه العطالية أو القصورية 0 لسسسسشسة 7952 
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تغديم 


سلسلة كتب التقنيات الاستراتيجية 
مبادرة الملك عبد الله للمحتوى العربى 


يطيب لي أن أقدم لهذه السلسلة التي جرى انتقاؤها في مجالات تقنية ذات أولوية 
للقارئ العربي في عصر أصبحت فيه المعرفة محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي والتقني» 
ويأتي نشر هذه السلسلة بالتعاون بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والمنظمة 
العربية للترحمة ويقع في إطار تلبية عدد من السياسات والتوصيات التي تعنى باللغة 
العربية والعلوم ومنها: 


أولاً : البيان الختامي لمؤتمر القمة العربي المنعقد في الرياض 1428ه - 2007م 
الذي يؤكد ضرورة الاهتمام باللغة العربية» وأن تكون هي لغة البحث العلمي 
والمعاملات حيث نص على ما يلي: (وجوب حضور اللغة العربية في جميع الميادين 
بما في ذلك وسائل الاتصال» والإعلام» واللإنترنت وغيرها). 


ثانيا : «السياسة الوطنية للعلوم والتقنية» في المملكة العربية السعودية التي انبثق 
عنها اعتماد إحدى عشرة تقنية إستراتيجية هي: المياه؛ والبترول والغازء 
والبتروكيميائيات» والتقنيات المتناهية الصغر (النانو)» والتقنية الحيوية» وتقنية 
المعلومات» والاإلكترونيات والاتصالات والضوئيات» والفضاء والطيران» والطاقة» 
والمواد المتقدمة» والبيئة. 


ثالغا : مبادرة الملك عبد الله للمحتوى العربي التي تفعّل أيضا ما جاء في البند أولاً 
عن حضور اللغة العربية في الانترنت» حيث تهدف إلى إثراء المحتوى العربي عبر عدد 
من المشاريع التي تنفذها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع جهات 
مختلفة داخل المملكة وخارجها. ومن هذه المشاريع ما يتعلق برقمنة المحتوى 
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العربي القائم على شكل ورقي وإتاحته على شبكة الإنترنت» ومنها ما يتعلق بترحمة 
الكتب الهامة» وبخاصة العلمية» مما يساعد على إثراء المحتوى العلمي بالترجمة من 
اللغات الأخرى إلى اللغة العربية بهدف تزويد القارئ العربي بعلم نافع مفيد. 


تشتمل السلسلة على ثلاثة كنب في كل من التقنيات التي حددتها «السياسة الوطنية 
للعلوم والتقنية». واختيرت الكتب بحيث يكون الأول مرجعاً عالمياً معروفاً في تلك 
التقنية» ويكون الثانى كتاباً جامعياء والثالث كتاباً عاماً موجهاً إلى عامّة المهتمين» وقد 
يفطل :ذلك كناب واجد' أو كر اوظلية» عم سابئلة كني التثنيات الامغر البجية 
والمتعدنة على ماسجموع لاله والظون كايا شرسا كبا خصض كناب إضائن 
منفرد للمصطلحات العلمية والتقنية المعتمدة في هذه السلسلة كمعجم للمصطلح. 


ولقد جرى انتقاء الكتب وفق معايبر منها أن يكون الكتاب من أمهات الكتب في 
تلك التقنية» ولمؤلفين يشهد لهم عالمياً» وأنه قد صدر بعد عام 22000 وأن لا يكون 
ضيّق الاختصاص بحيث يخاطب فئة محدودة» وأن تكون النسخة التي يترجم عنها 
مكتوبة باللغة التي ألّف بها الكتاب وليست مترجمة عن لغة أخرى» وأخيراً أن يكون 
موضوع الكتاب ونهجه عملياً تطبيقياً يصب في جهود نقل التقنية والابتكار ويساهم 
في عملية التنمية الاقتصادية من خلال زيادة المحتوى المعرفي العربي. 


إن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية سعيدة بصدور هذه المجموعة من 
الكتب» وأود أن أشكر المنظمة العربية للترحمة على الجهود التي بذلتها لتحقيق 
الجودة العالية في الترجمة والمراجعة والتحرير واللإخراج» وعلى حسن انتقائها 
للمترجمين المتخصصينء وعلى سرعة الإنجاز» كما أشكر اللجنة العلمية للمجموعة 
التى أنيط بها الإشراف على إنجازها فى المنظمة وكذلك زملائى فى مدينة الملك عبد 
العويوللعلوم والقية الذين جابعوة فقي مباخر#الملك عبد الل للنشفري الغري, 


الرياض 1431/3/20 ه 


رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 
د. محمد بن إبراهيم السويل 
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حول الموالف 


ابتدأ نيل سكلاتر (5»12]60 2861) حياته المهنية مهندس رادار للأنظمة العسكرية 
والفضائية في شركة رايثيون (لإصدممه0© «معطننره#)» واتحادات الميكرووايف 
105 _+_/_م 121/11610153176 قبل أن ينتقل إلى مهنة الكتابة والتأليف. 


عمل حورا رقنا في مجلة التصميم الإلكتروتي «(معنوءط عتدممءء81» ثم أصبح 
محرر للإلكترونيات لمجلة الإنتاج الإلكتروني عمتعدع 812 عستاععطاعمظ أع1لهط. وفي 
مرحلة لاحقة أصبح سكلاتر المستشار المستقل في الاتصالات التكنولوجية 
التسويقية حيث بقي فعالاً في هذا المضمار لمدة 25 سنة. خدم سكلاتر خلال هذه 
الفترة عددا كبيرا من العملاء منهم صّنّاع لوحات دارات» ومزوّدات قدرة» 
وبطاريات» ودايودات باعثة للضوء. وتضمن عمله مع هؤلاء المصنعين تحضير 
المقالات المُعدة للنشر» وإعداد الدراسات التسويقية وأدبيات الإنتاج المتجددة» 
بالإضافة إلى النشريات الجديدة. وعهد إليه عدد من الوكالات التكنولوجية للعلاقات 
العامة بكتابة مقالات خاصة لمصلحة عملائها. 


امتداد السني. التالية سكلا: أمساهماً فى نشريات م* 
و بر مخرنل في لسر 


95 181812661115 علممتاعهة181» وزع تطتاععطاعطظ 01ندهن)» وولكعل8 ذتزع لزنا علممماععاظ» 
الف أو ساعد في تثاليش تسغة كتب فى مخالات الإلكعرونيات أو 


بالإضافة إلى هذا الدليل الاسترشادي» نشرت 1م10 عدداً من كتبه حول 


علم الإلكترونيات» هي : 
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موسوعة علم الإلكترونيات (طبعة ثانية - كمؤلف مساعد) 
(تعطانه 00 .80 250) دعتممناععا8 01 12لعمملء نرعمط ع1" 

* زرنيخيد الجاليوم في تكنولوجيا الدارات المتكاملة 
لاع 010ططع16' )1 10عنتى متنا لالد 

« السلك والكبل للإلكترونيات 


25 101 0301 310 1717116 
٠‏ الطبعة الخامسة والسادسة من كتاب قاموس الإلكترونيات (الناشر شركة 
ماكر وهيل). 


(النا] تكمتدماء1/1ا 01 005 1لل8 طنعساك مه لطلأكاط) لإتتهمط م01[ دوعتم مناعع 81 


24 


المقدمّة 


لقد أصبحت التكنولوجيا الإلكترونية جزءاً مهما من نسيج حياتنا اليومية. 
فالجرائد والمجلات» التي لم يسبق لها أن نشرت أي تقرير يتعلق بمجال 
الإلكترونيات» والكمبيوتر» والاتصالات» أصبحت تخصّص أبواباً ومقاطع دائمة 
تتضمّن تلك المواضيع» وأخذت القنوات التلفزيونية والإذاعية تتناول هذه القضايا في 
برامجها العلمية. وتركّز وسائل الإعلام الكبرى على التكنولوجيا الإلكترونية 
باعتبارها مستقبل الإنترنت؛ والاحتمال المرجّى لدمج الكمبيوتر» ومستقبلات 
التلفزيون» والتلفونات؛ والمسائل المتصلة باستحداث التلفزيون الرقمي. 


وبات الحديث عن وجود فيض في الضغط التكنولوجي أمراً مألوفاً مع وجود هذا 
الكم الهائل من الإعلانات للمنتوجات الإلكترونية كالكمبيوترات والأجهزة 
الخليوية. ويبدو البعض مبهورا بسرعة التطور التكنولوجي ولكته فزع من التسارع 
المتزايد في الأجهزة الالكترونية التي سرعان ما تفقد صلاحيتها وميزتها وتؤول إلى 
خُحردة. في حين أن البعض الآخر يبدو متحمساً لمعرفة المزيد عن هذا التطور 
المتسارع من حيث طريقة عمل هذه الإلكترونيات وتأثيرها في حياتهم, مع الاعتراف 
بوجود صعوبة في التعلم. 

إن وسائل الإعلام ليست المصدر الأمثل للحصول على المعلومات التعليمية 
الذقيقة عر المكنولوجيا» علما بأن بعض وسائل النكير يعمد تصوصاً تعليمية حول 
بعض المواضيع التكنولوجيّة التي غالباً ما تكون مبشطة ومعروضة على أنّها خيال 
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لذلكء فعلى الأشخاص الذين يبحثون عن طرق أكثر عمقاً لفهم هذه المواضيع أن 
يعتمدوا على مصادر علمية لكي يواكبوا هذا التطوّر السريع. وعليهم أن يعترفوا على 
بعض المفاهيم والمصطلحات العلميّة المفتاحيّة حتى يصبحوا قادرين على فهم لغة 
هذه التقارير. ويعتبر هذا الأمر تحدّياً للذين لم يسبق لهم أن حصلوا على أي تدريب أو 
تعليم في علم الإلكترونيات والكمبيوتر. أمّا الذين حاولوا تعليم أنفسهم ذاتياً 
بالاستعانة بالكتب الهندسية وغيرها من المراجع المتخصصة فقد أحبطوا بسبب عدم 
معرفتهم وتآالفهم مع النظريّة التقنيّة» واللغات» والمعادلات الرياضيّة المستخدمة في 
هذه المصادر. 


إن هذا الكتاب ذا اللغة العلمية المبشطة هو بمثابة مرجع للأشخاص الذين يرغبون 
في تعميق معارفهم في مجال التكنولوجيا الإلكترونية الحديثة من دون الضياع في غابةٍ 
من النصوص الغامضة وغير المألوفة. وتعكس الأقسام الثلاثون من هذا الكتاب 
المساعد التنظيم القائم في صناعة الإلكترونيات» ويحتوي كل قسم على «نظرة 
شاملة» للمفاهيم التي يتضمنهاء وعلى العديد من المقالات القصيرة التي تتناول 
المواضيع الأساسيّة الواردة فيه. كذلك؛» يشتمل الكتاب على أكثر من أربع مئة وسيلة 
توضيحيّة وجدول مؤمتسة على الأجهزة» والدارات» والأنظمة الراهنة. وقد كُتب كل 
فصل بطريقة سهلة ومفهومة تُمكن القارئ من تصفّح وفهم المواضيع المتداخلة 
وأوردت المصطلحات التقنية المفتاحية بكلمات بارزة ومعدفة. كما أن الاسنادات 
التوافقية لها تتيح للقارئ إمكانية استيضاح المواضيع المذكورة في أكثر من فصل. 

لا يتطلب هذا الكتاب أن يكون للقارئ أية معلومات مسبقة لكي يستوعبه؛ 
وباستطاعة أشخاص في مستوى شهادة البكالوريا العلميّة أو مُلمَين ببعض أساسيّات 
التكنولوجيا استيعاب مضمون هذا الكتاب» فاللغة المتّبعة» مقارنةً بتلك المستخدمة 
في المجلات العلميّة» والإلكترونية» والحسابيّة» والجزء المتعلق بالرياضيّات» تحتوى 
على عدد بسيط من المعادلات والنظريّات التي تساعد على توسيع إدراك المفاهيم 
المهمة. 


تغطّي المقالات مدى واسعاً من المواضيع ابتداءً بالعناصر الإلكترونية والدارات 
إلى الأجهزة الإلكترونية والأنظمة المتطوّرة» وأساليب الاتصالات التقنية» وتشمل 
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أيضاً صناعة أشباه الموصلات والدارات. فعلى سبيل المثال» أدرجت مواضيع ثُلقي 
الضوء على الات الكمبيوتر والمعالجات الميكروية» وأجهزة استقبال نظام تحديد 
المواقع الجغرافي (655)» وأشْعّة الليزر» ومناظير الرؤية الليليّة» والات الصرّاف الآلي» 
والماسح الضوئيء والرادارات» والهاتف الخلوي» وأقمار الاتصالات الإصطناعيّة. 


سوف يحظى هذا الكتاب بتقدير الراغبين في توسيع نطاق معرفتهم بالتكنولوجيا 
الطلااب» والهواة, والمعلمين» والتقنيين» وأمناء المكتبات» والأشخاص العاملين في 
المجاللات التالية: الإعلانات» والتسويق» والبيع» والتدريب» والنشرء» وكل من هو 
وسيكون هذا الكتاب بمثابة مقدّمة فى مجال التكنولوجيا الإلكترونية الواسعة بالنسبة 
إلى يعض التيسين» ندا سيضيره» البعطن الآخر بعيدرا نشيدا ومفظية لمغلومات 
مختصّة بمجالاات ذات تشويق خاص. 


إِنَ المواد التعليميّة المتعلقة بالفيزياء الأوّلية» والكهرباء والالكترونيات ليست 
مدرجة في هذا المرجع لبُعديها عن أفق مكنونه. أضيف: إلى ذلك أن المواضيع القديمة 
كالأنابيب والدارات المستقبلة» غير مذكورة فيه إذ باتت تُعدٌ مواضيع قديمة فاقدة 
الأهمّيّة. أمّا المسائل المختصّة ببرمجة الكمبيوتر» والأنظمة العاملة» وبرمجيات 
الكمبيوتر فيُذكر منها ما هو ضروري ولازم لفهم كيفيّة العمل بدارات الكمبيوتر. 


يتطق الفصلان الأول والثانى من الكتاب إلى العناصر والمكوّنات الأساسيّة 
ومنها:المقاومات»ه والمكتفاتء والصمامات الثنائيّة (الدايودات)» 
والترانزيستورات. ويتناول الفصل الثالث العناصر الكهروميكانيكيّة: كالمفاتيح, 
والمرحّلات» والمحدّكات سواء كانت تابعة للدارات الإلكترونية أو معتمدة عليها 
لتشغيلها. ويُعرض الفصل الرابع للمضخات والمذبذبات» أما الفصل الخامس 
فيتحدث عن الدارات الاإلكترونية الأساسية والدارات البنائيةالمهمة 
(81061-عمنة1ن:8). وذُكرت المواضيع التالية في أجزاء وفصول منفصلة فيها 
الهوائئات» وبث الترددات اللاسلكيّة, وكذلك العناصر والدارات المرتبطة بالترددات 
ذات المدى العالي» ومجموعة أنطقه الموجات الميكروية (ولصوظ عتنكهة 01ل 1/]1) . 
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ما المواضيع المتعلقة بالدارات المتكاملة التماثلية والخطيّة» والدارات المتكاملة 
الرقميّة والمنطقيّة» بالإضافة إلى رُقاقات الذاكرة في الكمبيوتر» ومصادر الطاقة في 
البطّاريات» ومزوّد الطاقة» وأدوات الاختبار الالكترونية» والالكترونيات الضوئية 
وآلات عرض الإلكترونيات» فقد ذُكرت في مقاطع منفصلة. في حين أشير إلى 
تكنولوجيا الكمبيوتر في ثلاثة مقاطع هي: وحدة المعالجة الصغرى أو الميكروية» 
وحدة التحكم الصغرىء ونُظم الكمبيوتر وأجزاؤه» كالقرص المدمج المشغْل؛ 


والشاشة» والمودم, والطابعة» والماسحات الضوئية. 


وخصّصت فصول منفردة لقضايا: الاستشعارات أو الحانّات» والمحؤلات» 
وإذاعة وبث التلفاز والراديو» والاتصالات. وتناولت الفصول الخمسة التالية ما يلي: 
مستهلك المنتوجات والخدمات الإلكترونية» والالكترونيات الصناعيّة العسكريّة 
والأنظمة المختصّة بالمحيط الجويء والأدوات الإلكترونية المهمّة المستخدمة في 
الطب والعلوم. وتضمّنت الأجزاء المنفصلة شرحاً تفصيلياً لصناعة أشباه الموصللات 
وتجهيزها وتغليفها ولصناعة ألواح الدارات وتأصيلها. وهناك قسم خاص بالأسلاك» 
والكبلات» والموصلات» وقسم آخر يبحث في الشبل والأجهزة المختصّة بحماية 
أشباه الموصلات الدقيقة من أي عطل أو ضرر يلحق بها من جرّاء التعرض لتيّارات 
كهربائية عالية: ا 0 


لقد تمّ تحديد المراحع والمصادر الأساسيّة المستخدمة فى هذا الكتاب المساعد 
إلى تلك الأكثر تخصّصاً وتعمّقاً في هذا المجالء الأمر الذي يجعل من هذا المرجع 


بتصدوا قعما للذين يحبذون الغوص في مواضيع الالكترونيات المدرجة في هذا 
الكتاب المساعد. 


نيل سكلاتر 
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الفصل الأول 
المكوّنات الالكترونية غير الفعالة (السالبة) 
المحتويات 


© نظرة شاملة * المرشحات (211625) 


« المقاومات الثابتة (هدماوزوعه لع«زط) ٠.‏ المرشّحات غير الفعّالة (ويع)11] عبحزوووم) 


« المقاومات المتغيّرة (9دماوزوه ءاطونهج/1) أ« مرشّحات تغنية الطاقة (دمالة1 تراومت5 ع دوم) 


© المتسيعات (ورمؤزعومةع) © مرشحات الموجات الصوتية السطحية 
(811615 (الكخ 5) 0هللا علاأونامعخ ععو هن 5) 
« المحاثنّات (15مغع لم1 معايير التردّد البلوري 


(05تق لهاك تزعمعباوعم1 لماوون) 


» المحدّلات الكهربائية (15ع متم 1مصة1) 


نظرة شاملة 


اه الحكوة الالكووني غير التغال (البنائيه) عر ضبارة عن تيد من كارة يضيل من 
دون الحاجة إلى تغذية كهربائئة خارجيّة. والمكوّنات غير الفعالة الأكثر شيوعاً هي: 
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المقاومات» والمتسيعات» والفيحاثات: ويحتوي معظمها على طرفين (1:6805). يبيّن 
الشكل 1-1 أن للمكوّن المحوري الطرف طرفين يمتدان من نهايتي جسم المكوّن 
ويصطفًان على امتداد المحور الطولي. بينما يبيّن الشكل 2-1 أن للمكوّن الشعاعي 
الطرف طرفين متوازيين بزاوية قائمة بالنسبة لجسم المكوّن. يتطلب إدخال المكوّن 
المحوري الطرف في ثقبين من لوحة الدارة طي طرفيه بزاوية *90: أما المكوّن 
الشعاعي الطراف فبمكن إدغاله من دوق أي طوة في الثقبين. مع العلم أنه يمكن إدخال 
أجزاء كلا المكوّنين في ثقوب لوحة الدارة بواسطة آلات أوتوماتيكية. 


رب 
الشكل 1-1 مكوّنان محوريا الطرف: أ- مقاومة, ب- ممسعة كهربائية. 


الله 


4 رب رج رد 


الشكل 2-1 متسعات شعاعية الطرف: أ- السيراميك الأحادي الليثية » ب- التنتاليوم الصلب» 
ج- الألمنيوم الإلكتروليتي, د- القرص السيراميكي/ الخزفي. 


إن الطلب المتواصل على المكوّنات الإلكترونية» نتيجة حاجة العالم المتزايدة 
إليها» أدّت إلى إدخال المزيد من المكوّنات غير الفعّالة والفعالة (السلبية والإيجابية)» 
التي لا أطراف لها والتي بالإمكان تلحيمها بشكل مباشر على لوحة دارة بدون ثقوب 
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مُقصدرة أو مطلية أو بواسطة تكنولوجيا الدارات ذات التركيب السطحى (5811) . إن 
المكوّنات غير الفعالة كالمتسعات والمقاومات هى عبارة عن رقاقات مستطيلة أو 
أسطوانية الشكل بجوانب معدنية قابلة للتلحيم على لوحة الدارة» ولكن العديد من 
المكرّنات الفعّالة كالترانزيستورات والدارات المتكاملة مكوّنة من أرومات مثبتة 
وهي قابلة للتلحيم على لوحات الدارة الكهربائية. 
المقاومات الثابتة 

يمانع المقاوم تدفق التيّار الكهربائي في دارة ماء وهو مكوّن كهربائي ذو مقاومة 
ذات قيمة ثابتة يعبر عنها بالأوم (وصبذه) ورمزها (©). يمكن للمقاومات أن تحدّد 


مقدار شدة التيّار الكهربائي المتدفق في الدارة» فارضة هبوطاً في الفولتية الكهربائية 
وفق قانون أوم (8.آ 5::م0) أو تبددا في الطاقة على شكل حرارة. 


إن المقاومات الثابتة (5:ه0]وزوء 81<60) هي عبارة عن وحدات منفصلة مصئّعة على 
شكل أسطواني أو مسطح. وأكثر المقاومات الأسطوانية شيوعاً هي المقاومات ذات 
الطرف المحوري المبيّنة في الشكل 1-1. يكون الجزء المقاوم ملفوفاً حول اللب 
الأسطواني أومرمتباً عليه مع غطاء ذي طرف سلكي عند جانبيه. تتكوّن أجزاء المادّة 
المقاومة من مقاوم سلكي ملفوفء. وغشاء معدني:» وغشاء كربوني» وسبيكة فلزيّة 
سير اميكية (سرمت) (06::061)» ومعدن مؤكسد. إن المقاومات الشبكيّة والؤقاقية هي 
أمثلة عن المقاومات المسطّحة. 

إن جميع المقاومات الثابتة مقدّرة بمقاومة ذات قيمة تشغيلية يعر عنها بالأوم (2©) 
وتتراوح هذه القيمة بين كسور الأوم وآلاف الأوم (ك - وصطها) أو ملايين الأوم 
(21 - قمسطمععم) . 

التقديرات الكهربائيّة الأخرى: 

* تفاوت قيمة المقاومة» كنسبة مئوية من القيمة التشغيلية بالأوم. 

* القدرة المبدّدة بالواط (17). 

* المعامل الحراري جزء بالمليون لكل درجة حرارة مئوية (0"/صرمم) . 

* فرق الجهد (الفولتية) الأقصى التشغيلي بالفولت (97). 
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بعض المقاومات لها أيضاً تقديرات إضافية للضجيج الكهربائي» وللمحاثات 
وللمتسعات الدخيلة. وتظهر هذه المقاومات متسعات ومحاثات دخيلة بفعل 
تركيبها. لذلك يتوجب على المصمّم أخذ هذه الموثرات بعين الاعتبار عند اختيار 
مقاوماتٍ لمسائل غير عاديّة أو متخصّصة كاستخدامها فى بعض الأجهزة. 


ترتبط قابلية المقاومات على تبديد الطاقة مباشرةً بحجمها. وباستثناء المقاومات 
المختصّة بمغذيات الطاقة الكهربائية (وعناممن5 مه:نووط)؛ فإن معظم مقاومات 
الدارات الإلكترونية مقدرة بقدرة تشغيلية دون ال /5178» و تكون عادةٌ أقلّ من 78 1. إن 
طول المقاوم الأسطواني ذي القدرة 787 5 هو بحدود الإنش الواحد (متدم25.4) 
(وبقُطر سد 4) «ذ 4!. تعد المقاومات ذات القدرات 2/6187 /4178!» 187/! مقاومات أصغر. 


مقاومات المركب الكربوني 

تتكوان مقاومات المركب الكربوني (156015وع19 155 زو0م ده 0-موطئة 0)» كما هو 
مبيّن في الشكل 3-1» من خليط مسحوق الكربون مع رابط فينولي» ويشكل هذا 
الخليط مادّة لزجة مقاومة توضع في قالب مع طرفين مثبتين عند جانبيه ومن ثم تُخبز 
فى الفرن. نتيجة لضخامة العناصر المقاومة فى هذه المقاومات فهى تتحمل مدى 
أوسع من تغيّر في درجات الحرارة وتمتصٌ كمية أكبر من التأثيرات العرضية 
الكهر بائية بالمقارنة مع المقاومات ذات الأغشية الكربونية والمعدنية. تتمتع هذه 
النوعيات بحيد نتيجة تفاوت أوسع في المقاومة يتراوح بين 10+ في المئة» و20 + في 


الشكل 3-1: أجزاء مقاوم كربوني. 
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المئة بالإضافة إلى ميلها إلى امتصاص الرطوبة من الأجواء الرطبة» مما يغيّر في قيمتها 
التشغيليّة. وتجدر الإشارة إلى أن الاستفادة من مقاومات المركب الكربوني هي قليلة 
الأهمية في دارات الترانزيستور ذات الفولتية المتدنية لذا يتدنى الطلب عليها. 
وتتراوح القيمة التقديرية لمقاومات المركب الكربوني بين ©1 وَ ©31 2100 إلا أن 
القيم التقديرية الأكثر شيوعاً هي تلك التي تتراوح بين ©1 وَ ©21 2100 أما القدرة 
التقديرية فهي من/7 1/0 إلى 77 2. 


مقاومات الغشاء الكربوني 


5 3 


تصنّع مقاومات الغشاء الكربوني (865151015 سسلة-موطمةت0)» كما هو مبيّن في 
الشكل 4-1»؛ بغربلة حبر مقاوم مبني على الكربون الموضوع على قضبان أو نياطات 
ومن ثم تُخبز في الفرن. ثم يقطع القضيب للحصول على مقاومات إفرادية. بعد إضافة 
غطاءين مع طرفين في جانبي المقاوم» تقدّر قيمة المقاومة بالمشذب اللايزري الذي 
يشْذّب المقاومة الزائدة بواسطة التحكم بالحلقة المغلقة. ثم يتم طلاء المقاوم بغلاف 
عازل بلاستيكي. ويقدّر تفاوت المقاومة لمقاومات الغشاء الكربوني بحوالي 10 في 
المئة. والقدرة التقديرية لمقاومات المركب الكربوني هي 16177 » 787 214 18/3 1. 


الشكل 4-1: مقاوم غشاء كربوني. 
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المقاومات السلكيّة الملفوفة 


كما يبدو في الشكل 5-1» يتم تصنيع المقاومات السلكية الملفوفة بتلحيم سلك 
مقاوم رفيع جداً على نياط بلاستيكي أو سيراميكي. يتكوّن سلك المقاومة عادةً من 
مادّة النيكل- الكرومي (نيكروم). يتم توصيل الطرفين المحوريبن والغطاءين مع 
طرفي السلك الملفوف لإكمال الدارة الكهربائيّة. ثمة نوعان من المقاومات»؛ 
مقاومات الاستخدامات العامة (ءووم201 81:عمع6) والمقاومات الخاصة بقدرة 
المقاومة الملفوفة (012]سزوعج1 ناه م111 نرم رزوط) . تتراوح قيمة مقاومة وحدات 
الاستخدامات العامة بين وصنطه 10 وصصطادعهم 21 وقيمة تفاوت المقاومة 2+ في المئة» 
والمعاملات الحرارية بحدود 6©0/بومم 2100, للوحدات ذات القدرة التقديرية أكثر من 
57 تفاوت يتخطى ال 210 في المئة. 


وبشكل عام فإن المقاومات الملفوفة محدّدة للاستخدام في التطبيقات ذات 
الترددات المتدنية وذلك لكونها لولبئّة الشكل ولأنها تظهر مفاعلة يحنية في التقاز 
المتناوب (80) الأمر الذي يزيد قيمة مقاومة التيار المستمر (©0). يمكن إزالة أو 
تخفيض هذه المفاعلة الحثية عند الترددات المتوسطة أو المنخفضة بتلحيم سلك 
ثنائي. و يتم هذا بطى: إجمالي طول سلك المقاومة على نفسه بشكل حاد قبل لفه حول 
النياط (الشاقة). نتيجة لذلكء» يتطابق مجالان حثيان معاكسان فيلغى أحدهما الآخر» 
وبذلك نكون قد أزلنا أو قللنا من المفاعلة الحثية. ْ 


الشكل 5-1 مقاوم السلك الملفوف. 
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تصنع المقاومات السلكية الملفوفة من أطراف محورية و شعاعية. تستعمل مادة 
الإبوكسى أو السليكون للعزل فى المقاومات السلكية الملفوفة ذات القدرة الضثئيلة» 
نا تللق المقاونات قات القدرة العالية فتغطّى بمادة السيراميك أو توضع في علب 
ألمنيوم مبددة للحرارة. إن هذه العملية تقلل من خطر اشتعال المقاومات الحارة في 
حال وجودها بقرب أي مواد قابلة للاشتعال أو حتى خطر حرق الأصابع عند لمسها 
عن طريق الخطأ. 


مقاومات الغشاء المعدني 

كما يبيّن الشكل 6-1)» تصنع مقاومات الغشاء المعدني (5رماوزوعه صساذ-لهاء31) 
بنفس طريقة صنع مقاومات الغشاء الكربوني. فإما أن يُطلى الغشاء المعدني الرقيق 
بالرشاشة الكاثودية أو بالترسيب الفراغي على نياط من مادّة الألومينا (4منصداهم) 
المعروفة بأكسيد الألمنيوم» داخل حجرة تفريغ؛ أو على غشاء معدني سميك يوضع 
في الهواء. تصنع الأغشية المعدنية الرقيقة في أكثر الأحيان من مادّة أكسيد القصدير 
(0146 ه:1) أو من مادّة نيكلية كرومية» أما الأغشية السميكة فتصنع من مسحوق 
معدن ثمين وزجاج (فريتة) (:15:1» مخلوط خزفي قابل للصهر) برابط متطاير» وهو حبر 
مقاوم معروف من مادة خزفية (السرمت). يتم تشذيب هذه المقاومات بالمشذب 
الليزري لتحديد القيّم بدقّة بواسطة التحكم بالحلقة المغلقة بعد خبزها. 


تعرض مقاومات الغشاء المعدني بدرجتين: 


© المقاومات ذات المقاومة المتفاوتة بقيمة 1 في المئة ومُعامل حراري يتأرجح بين 
©"/صرمم 25 و ©"/صتمم 100. 


* المقاومات ذات المقاومة المتفاوتة بقيمة 5 في المئة ومُعامل حراري ©"/صامم 200. 


إن الطلب الأعلى هو للوحدات ذات القدرة 787 4/! أو 377 ولكن الوحدات ذات 
ال/1 وو/! متوفرة. المقاومات التي تصل قيمتها إلى 5تطمع6< 100 مذكورة في فهرس 
الأصناف» ولكنّها بشكل عام مُقدّرة بأقلّ من وسطام 10. 
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مجموعة الطرف والغطاء 


الشكل 6-1: مقاوم الغشاء الفلزي. 
شبكات المقاومات 


يبِئّن الشكل 7-1 أن شبكة المقاوم (011]ت81! «ماأوزو1) تحتوي على عنصرين 
مقاومين أو أكثر على نفس الركازة. إذ إِنْ هذا النوع من الشبكات مخصّص لأماكن 
محدّدة تتطلب من 6 إلى 15 من المقاومات قليلة المقدار فى حيز محدود. تحتوي 
مُعظم الشبكات التجارية عادةً على المقاومات كاها الغكاء الننساك ولكوة سر 
داخل رزمة ثنائية التراصف (215) أو داخل رزمة أحادية التراصف («51). تختلف 
معايبر (217) عن (512)» فللأولى 14 أو 16 دبوس (مزم)» أما الأخيرة فلها 6 أو 8 أو 10 
دبابيس. تُستخدم الشبكات المقاومة في التحركات الانتقالية: الوقوف الفجائي 
(منآ لاسط) والتغميز (م200 11س©) بين الدارات المنطقية التي تعمل على قيَم فولتية 
مختلفة» كإنهاء مضخم المجس (2000منصتع1 موقكنامسك ودمعء5)» وللحد من تيار 
العرض للثنائي المصدّر للضوء (187). 


إن مادة السيراميك الألوميني هي المادة الأكثر استخداماً في ركازة الشبكة. تصنع 
الخطوط الناقلة بغربلة حبر مكوّن من مسحوق البلاديوم - الفضّي (0ع 201061 
ذ5110-:ه:5117) المخلوط مع رابط متطاير على ركازة سيراميكية. بعد خبز هذا 
الخليط يترابط الحبر مع السيراميك فتتشكل خطوط صلبة ذات مقاومة ضئيلة. أما 
الأحبار المقاومة المصنوعة من خليط مسحوق سرمت- روثينيوم - تصداتمعطان) 
(0611061 مع مسحوق الزجحاج فريتة (]151) ومع رابط متطاير» فتُعَربل بعد ذلك على 
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أطراف الموصلات لتشكيل العناصر المقاومة. يتم أيضا خبز هذا الحبر» وعند ترابطه 
مع السيراميك تتشكل مادة صلبة ومقاومة. تحتاج شبكة المقاومة أيضاً إلى الليزر 
المُشذّب لتشذيب قيمة المقاومة بدقة بواسطة التحكم بالحلقة المغلقة. إن قيم الشبكات 
المقاومة تتراوح بين 5طنطه 10 وقصستطه3 10 مع تفاوت يقدّر بحوالي 2 في المئة. 


الشكل 7-1: شبكة مقاوم. 

عددنا ينطلب الأثر قنما أكثر :دق للمقاوياس:فإننا هدم الشيكانت ذا الفشاء 
الرقيق والمصئّعة من مزيج الفيكل الكروم (نيكروم) نتمم خط - [ععلء711) » 
والكوبالت- الكروم (021©-مموتط©)» ونيتريد التا نتاليوم 10خ حمس لمخصة1)) 
المرشوش أو الموضوع على ركازة من مادة سيراميك الألومينا. إن شبكات 
المقاومات ذات الغشاء الرقيق غير الموضبة تباع أيضاً على أنها ركازات دارة هجينة. 
توعتب شبكات. الغشاء الدقيقة المقاومة والسعوية ذاخل علب مسطحة بعدنية أو 
سيراميكية (خزفية). 


مقاومات الرقاقة السيراميكية 
إن مقاومات الرقاقة السيراميكية (ورمئؤوزوه1 من عنصوموع)؛ كما هو مبيّن في 
الشكل 8-1 5 تُصنع بغربلة وخبز حبر السرمت المقاوم أو برشرشة مادة نيتريد 
التانتاليوم (عل تنا مسسلماهة]) أو النيكل- الكروم (تتناتتسممك 1ع1٠211)‏ على ركيزة 
من الألومينا. يتم طلاء سطح المقاوم بطبقة من الزجاج للحماية. بعد ذلك تقطّع 
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الركازات إلى رُقاقات منفصلة» ويُضاف حبر مكوّن من أساس فضي على السطحين 
الطرفين وتخبز في الفرن كمرحلة أوّلية لتشكل في النهاية مقاوماً بدون أطراف. ومن 
ثم توضع طبقة حاجزة من النيكل لحماية المادة الفضية من الانتقال من القطب 
الداخلي (ع0متاعه1816 #عمهة). وأخيراً تُلحَم الأطراف بمادة تلحيم من الرصاص 
والقصدير لتحسين الالتصاق عند إعادة التلحيم. 


الشكل 8-1: مقاوم الرقاقة المركبة سطحياً. امستيري على بلاد يرع النحة 


لقد تم بالأصل صنع مقاومات الرقاقة للدارات الهجينة فقط ومع تطوّر تكنولوجيا 
التركيب السطحى ازداد الطلب عليها. وجرى توحيد أبعاد الرقاقات المقاومة ذات 
التركيب السطحي ل «تدم 1.6 » 3.2 لاستخدامها في الات تعتمد مبدأ الاختيار 
والتركيب الأوتوماتيكى. (إن هذه القياسات تطابق قياسات متسعة رقاقة 1206 ذات 
الأبعاد مز 0.125 »ا 0.063). تم تقدير قدرة مقاومات الرقاقة ب /478/! أو أقلّ. ونذكر 
أيضاًء أن الشكل البديل لمقاومات (5817) هو الأسطواني بدون أطراف المطلي بِخُرّم 
لحامية ملتفة حول كل من الجانبين من أجل الحفاظ على روابط التلحيم. 
المقاومات المتغيرة 

المجهاد 

إن المجهاد (02161 لامع 20) هو مقاوم متغيّر (16515]01 173113616) حيث تتغيّر قيمة 
مقاومته بإزاحة الملامس المُنزلق ()عم)هه2 عمنك511) أو المشاحة (:وم771) على طول 
المقاوم الثابت» وطرف ثالث متصل بالمشاحة المنزلقة والمتحرّكة. إذا تحركت 
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المشاحة إلى الخلف نحو بداية العنصر المقاوم تتقلّص قيمة مقاومة المجهاد إلى 
حدها الأدنى» أما إذا تحوّكت المشاحة في الجهة المعاكسة على طول العنصر المقاوم 
فتصل قيمة مقاومة المجهاد إلى أقصى درجاتها. 
هناك ثلاث آليات للتحكم بتحريك المشاحة: 

1 - إزاحة المشاحة عن طريق الضغط باليد 

2 - إدارة عمود السحب بشكل برغي (56168 1624) لدفع المشاحة للأمام 
وللخلق. 

3- إدارة برغي أو زر الموصل بالمشاحة لكي تمسح هذه الأخيرة العنصر المقاوم 
المجكون: 

يُصئّف المجهاد في الدارة الإلكترونية وفقاً لما يلي: 

1 - مجهاد الدقّة. 

2- المجهاد ضابط الجهارة أو اللوحة (امامه© عصساه/؟ عه اعمدم). 

3- المجهاد المشذّب. 


إن الاختصار المُتعارف عليه للمجهاد هو (]50): فهناك ما يُسمى بمجهاد الدقة 
(:20 ووزوزءهءط)»؛ والمجهاد ضابط اللوحة أو الجهارة 200 امنده© عصساه/؟ عه اعصدط) . 
أما مشذّب المجهاد (2706 عصحمن1) فيُطلق عليه عادةً اسم الْمُشْذّب (معصصن) 
(لتمييزه عن المتسعة المشدّبة (01أع همه «اعصسست1)). تجدر الإشارة إلى أن جحميع 
هذه المقاومات المتغيرة تصنع من نفس المواد ولها الشكل الرمزي البيني نفسه. 


المجهاد ضابط الجهارة أو اللوحة 
كما يبيّن الشكل 9-1) يصبّع هذا النوع من المجهاد لكي يكون له عمر دوراني 
طويل ويؤذي وظائف منها توليف التردّدات الراديوية (وعزعمعدوءء1 م1201 عسنصد1)ء» 
وضبط صوت الآللات السمعية.» وضبط السطوع (5وءصاطع8)» وضبط الشدّة» 
وضنيط الشايى ف الدارات البديرية: هما المسياة فى طنط الوكلا قاف 
الأجهزة الإلكترونية: كأجهزة الراديو» والستيريو» والمستقبلات التلفزيونية» 
والمسجّلات» وشاشات الكمبيوتر» والأوسيلوسكوب » كذلك العديد من معدات 
الفحص الإلكترونية (أمعممتناو8 غأوع1 عنممعه81) . تتيح ضابطات اللوحة لمستخدم 
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هذه الأجهزة القدرة على القيام بتعديل المتغيّرات الفيزيائية بنفسه» فليس هناك من 
ربط بين موضع العمود المحوري والخرج. يوضب هذا النوع من المجهاد داخل علبة 
أسطوانية مع عمود محوري يُشبه من ناحية الحجم مجهاد الدقة. 


ممددم وه 


رب2 


الشكل 9-1: مجهاد الضبط: أ- المكوّن» ب- الرسم التخطيطي. 


يركب ضابط اللوح عادةً خلف مقدّمة اللوحة الواجهة لعلبة أو يكون محاطاً بجلبة 
(عمتطونا8 وهي وصلة رابطة) مُلّولبة مُسقطة في مكان مقتّطع ضمن اللّوحة وتنتت 
بحلقة معدنيّة مع صمولة لإحكام الربط. لبعض الضابطات جلبات غير لولبية تركب 
على لوحة الدارة خلف اللوحة الواجهة. يتم تركيب المجهاد على لوحة دارة بعد 
تثبيتها خلف اللوحة الواجهة بحيث يكون كل من الجلبة وعمود التحكم المحوري 
تقط5 امنندوك) ظاهرين من خلال فتحة في الُوحة الواجهة. كذلك تتضمن بعض 
ضابطات الألواح مفاتيح تشغيل وإيقاف للتخفيف من المكوّنات» كما هو الحال في 
أجهزة الراديو الصغيرة المحمولة. 


يمكن أن تكون العناصر المقاومة المستخدمة في ضابطات الألواح من الكربون 
المُقَولب الحار أو مادّة السرمت»ء أو من البلاستيك الموصل. ولكل نوع من هذه 
المواد نطاق مقاومة مختلف» وتفاوت مختلفء» وقدرة تقديرية مختلفة. عادة ما 
يكون التفاوت بين 10 في المئة و20 في المئة» ولكلٌ من عناصر المواد الكربونية 
والبلاستيكية الموصلة درجة استدقاق (و,ءم1) في المُقاومة. تسمخ مواد السرمت 
بتحصيل التبدّد الأعلى في الطاقة. تُصنع ضابطات الألواح بشكل معياري يتوافق مع 
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المتطلبات المعيارية التجارية أو العسكرية. ويجمع بعضها على شكل وحداتء أجزاء 
يمكن استبدالهاء فاتحة المجال لاختيار واسع من المواد المقاومة. يمكن للوحدات 
المجمعة أن تشكل طاقماً من وحدتين مقاومتين أو أكثر يتم التحكم بها بواسطة نفس 
العمود المحوري للاقتصاد في حيز اللوحة الواجهة. يبِيّن الشكل 9-1- ب الرسم 
الرمزي البيني لجميع المجاهيد. 


المجهاد المشْذّب 


المجهاد المشذّب (:عأعمدهنامعن0 تعسدون]) هو مقاومة متغيرة صغيرة تقوم على 
مبدأ (أضبط واترك) موه لصه 6غء5) للقيام بتضبيطات نادرة ما بعد التصنيع. ويتم 
ذلك عادةً فى الدارات الخطية. إجمالاً» تحدث التضبيطات خلال المرحلة الأخيرة 
من فحص الآلات ومنتوجات التسلية؛ ولكن قد يعاد ضبطها في مرحلة التعيير 
(دوناةءطنله0) لتعادل التغييرات في قيم المقاومة وقيم المتسعة التي تحدث بسبب 
عمر مجموعة الدارات. تستخدم المشذّبات في أجهزة الراديو» وأجهزة التلفازء 
والمعدّات السمعية» وشاشات الكمبيوتر» ومختلف أنواع معدات الفحص 
والاتصالات. تجدر الإشارة إلى أن الطلب على المشذّبات قد يقل فى حال أصبحت 
العناصر تُصنع بدقّة» ولا تتغير القيم بالتعرّض لدرجات رارق هال ار وطيشعانة أو 
تفقد وظيفتها مع عمر الدارة. تُوضع المشدّبات داخل علبة المنتج بحيث تكون بعيدة 
عن متناول المستخدمين. للمشذّبات أشكال وأحجام وتصاميم وعناصر مقاومة 
مختلفة ومتعددة» وتُصنع لتُوائم المعايبر العسكرية أو التجارية. يوجد شكلان شائعان 
للمشذّبات: الدوارة والمستطيلة أو الخطية. 


المجهاد المشدّب الدوّار 

كمايبيئن الشكل 10-1» تتضممن المشدّبات الدوارة (تعصصسة" بتتاه] 
05 2)ذات الدورة الوحيدة عنصر مقاومة نصف دائري ومشاح ينزاح غلى 
امتدادها خلال دورة واحدة للعمود أو الزر. إِنْ الشكل الدائري المفتوح لعلبة 
المجهاد مناسب للتركيب على لوحة الدارة بأقطار هذ 4! وَ هذيلة (صتم6 و صم 10)» 
وتكون فيه قيمة عناصر المقاومة معروضة أو ظاهرة على العلبة. تتوفر أيضاً وحدات 
ذات قُطر أكبر من مز كا (سمم 13). كذلك فإن للمشدّبات الدوّارة المتعددة الدورات 
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أيضاً عنصر مقاومة نصف دائري» ويتم ضبط قيمة مقاومتها عبر إدارة العمود الدوار ذي 
الشق الموضوع إما في الأعلى أو على الجنب أو في آخر العلبة حتى يمكن الوصول إليه 
في الأماكن المحصورة. تمكن آليات دوران المساح من أن ينزاح حول العنصر لاإكمال 
كامل نطاق المقاومة في 20 دورة. إن أكثر الأحجام الشائعة هي مربع مذ »! وَ هذ في 
علب مع دبابيس» متباعدة عن بعضها بحيث تتناسب مع تركيبها على لوحة كمبيوتر. 
يوْمّن السوق هذين النوعين من التركيب السطحي على الألواح للمشذّبات. 


المجهاد المشذب المستطيل 
للمقدبات المستطيلة (ءاعسمعمءاو7 معسصسم] عقاتع سماءعع) أو الخطية عنصر 
مقاومة خطية, حيث تُحدّد قيمتها بإدارة لولب السحب الداخلي. ويمكن للمشاح أن 
يجتاز كامل العنصر الداخلي في 20 دورة. الوحدات الاكثر شيوعاً موضّبة بشكل 
مستطيل بطول «ذة (صرم 19.1). تبرز من العلبة دبابيس للتركيب على لوحة كمبيوتر. 
العمود الدوار ذو الشق 
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الشكل 10-1 المجهاد المشْذّب 
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توجد بعض الأصناف التي يمكن فيها للمشاحات أن تُدفع عن طريق الضغط بالإصبع 
إلى الأمام أو إلى الخلف على امتداد العنصر المقاوم. العناصر المقاومة لهذه 
المشذبات يمكن أن تكون من غشاء كربوني» وكربون ذي حجم., وسلك مقاومة» 
وسرمتء وبلاستيك موصل» ومعدن جُسيمي. 


إن معظم المشذبات المستطيلة تبدّد (77 16)» ولكن يمكن لبعض الوحدات الأكبر 
هذ 1!4 (سم 32) والمتعددة الدورات أن تبدّد (797 1). تحدّد القدرة التقديرية بواسطة 
قياس المشدّب والعنصر المقاوم المختار» ونذكر أن كلا النوعين الطرفي وذي 
التركيب السطحي مصنّعان ليتوافقا مع المعايبر العسكرية والتجارية. ؛ 


مجهاد الدقة 

إن مجهاد الدقة (رعاعسرونامعهص2 «دوزوزءعرط)» كما يبينه الشكل 11-1» هو آلة 
مُدرجة لمقاوم ومتغيّر. تستطيع هذه الآلة تأمين مقاومة متكررة بدقة واحد في المئة 
(/1) على الأقل. تستخدم هذه المجاهيد على نطاق واسع في الكمبيوتر التماثلي 
(ومةانامهه© وملهدة)ء وآلات القياس» وأنظمة عسكرية فضائية» فيما يكمن 
استخدامها الحالي الأوّلي كمجشات (50:8م56). يمكن لمجاهيد الدقة أن توفر إعادة 
ضبط للفولتية ودقة وفقاً لكل تعيير لعمود التحكم (5084 1هئاده). إِنّ وجود أقراص 
فورنية (21215 واممء17) يُسهَل رجوع العمود إلى أي موضع محدد وذلك للحصول 
على فولتية خرج مكررة بتفاوت ضيق. 


إن لمعظم مجاهيد الدقة علب أسطوانية الشكل مع عمود محوري دوّار. أما المواد 
المقاومة فى مجاهيد الدقة ذات الدورة الواحدة فتكون على شكل «©» ومثبتة داخل 
العلبة. ل عن أ مجاهيد الدقة ذات الدورات المتعددة تكون لولبية أو حلزونية» 
وهي أيضاً تنبت داخل العلبة» كما هو موضح في الشكل 11-1. تلعب مجموعة عمود 
السحب المنزلق المركبة على عمود التحكم دوراً في تقدّم وتأخُر مجموعة المشاح 
مع حركة العمود الدوّار» وهذا ما يمكن المشاح من أن ينزلق داخل اللولب. 


تحدّد مجاهيد الدقة بعناصر المقاومة الموحودة فيها. ومعظمها يتكرّن من مقاومة 
سلكة نلفوفة أو متاونة باشفيكق تشكل عضر المتاوية الساكية الماقوقة يلك 
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سلك مقاومة رفيع على نياط أو على سلك أئخن منه. لهذه العناصر معاملات حرارية 
ضئيلة (كتصعنع ع0 عتننه لأ ممع 1017)» إلا أنها ذات استبانة محددة. عند انزلاق 
المشاح على العنصر المقاوم تزداد قيمة المقاومة بعد كل دورة بمقدار يساوي قيمة 
طول اللولب يكرق للعتضر داكما تفاوت اه لنة سلكية, :ولكن يمكن الخصول على 
استبانة لانهائية مع لولب هجين» وهو عنصر من سلك ملفوف مطلي بمادة بلاستيكية 
مقاومة. هذا الطلاء يعوّض الازدياد فى المقاومة. 

بما أنه يمكن للمقاومات البلاستيكية الجسيمة المكوّنة من صفائح أن يكون لها 
استبانة لا نهائية» لذا يمكن تقطيع العناصر بسهولة لتشكيل عناصر لاخطية» يمكن 
استدقاقها لتُعطي فولتية خرج تتغير مع ضبط المحور. على سبيل المثال» يمكن 
للاستدقاق أن يصممم لإعطاء فولتيات خرج تعر عن دالآت جيب الزاوية (عمنة)» 
وجيب التمام (عمنوهه)» والقانون التربيعي (0197آ عتقنا50) )» أو لوغارتمية (ءنصسطاتتهعم.آ) . 


عنصر المقاومة كتلة الانزلاق ملف التلامس 


الشكل 11-1 مجهاد الدقة. 


تستخدم مادة السرمت» وهي أَيضاً ذات درحة استبانة لامتناهية (40106م1 
دوناووء2)»؛ عندما يراد من مجهاد الدقة أن يعمل في أجواء درجة حرارة عالية. 
للأسف, فإن هذه المواد كاشطة (ه«زوهطه) مما يؤدّي إلى تآكل واهتراء المشاح 
وبالتالي يقصّر عمر المجهاد. 
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تصئّف أيضا مجاهيد الدقة (20 «وزوزوه:) إلى مجموعتين؛ ذات الدورة الواحدة 
(مس واعمزة) أو المتعدّدة الدورات (م301861). بسبب التنوّع في مواد المقاومة 
والأعراف المتوافق عليها في التصنيع يمكن لمجاهيد اللفافات السلكية والهجينة أن 
تكون إما ذات دورة واحدة أو متعدّدة الدورات» أما جميع مجاهيد الدقة المصنوعة 
من مادة موصلة بلاستيكية أو من عناصر مقاومة من مادة سرمت فهي مجاهيد ذات لفة 
واحدة. 

المواصفات الأساسية لمجاهيد الدقة: 

« البدء بأو تشغيل عزم الدوران (عباومه1). 

» نطاق المقاومة (ععطةخ] ععصهاوزوع2) . 

© القدرة التشغيلية (ع مناه جه مم) . 

© نطاق درجة حرارة المحيط (عنبنهءءمدع]1 امعتطصم) . 

»عمر الدوران (عكنآ لهصمتهة20) . 

تحدّد هذه العوامل اختيار عدد الدورات وعنصر المقاومة. مثلاً» فى حال كان 
اللمجياد كي الندورة الالمادرة علض السيعاونة طكراه جيذ الكن اتعقلن ادق للخزيسةة 
فإن الاعنا رسيا إلى التضاعيف المعذة الدورانقى والقعة الاغالة لموراه السعهاة 
ذي الدورة الأحادية هي حوالى 3200 والمجاهيد المتعددة الدورات الأكثر شيوعاً هي 
ذات الثلاث دورات والعشر دورات على (36000)» مع العلم أنه يوجد وحدات بأعداد 
دورات مختلفة ك 5 15 » 225 40 دورة. 


تشمل الأصناف المعيارية نوعي الدورات (الأحادي والمتعدد الدورات) ولكن 
مع ب (إانتدعمن1) بنسبة 0.025 في المئة أو أفضل. إن نطاق المقاومة الضئيلة 
لمجاهيد الدقة الأحادية الدورة هو من وصصطه 10 إلى ونصطه 2150 ونطاق مقاومتها 
العالية من ودسطم! 200 إلى وصتطه3 1 أما نطاق المقاومة الضئيلة لمتعدّد الدورات 
فيترواح بين وصدده 3 ودسطام! 1» ونطاق مقاومتها العالية هو من وسطام 200 إلى أكثر 
من وتقطه/ظا 5 . 


تصنع مجاهيد الدقة على شكل وحدات تركب على لوحة أو كمؤازرة. كما هي 
الحال في مجاهيد الضبط حيث توضع الوحدات التي تركب على لوحة خلف اللوحة 
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مع أعمدتها وجلباتها اللولبية (ع«نطون8 60لهءم2) الظاهرة عبر فتحة في اللوحة» 
المثئتة بعزقات معدنية وفلكات إحكام (وتعطمة177 عاءم.1). أما الوحدات التي تركين 
كمؤازرة فتوضع جهتها الأمامية إلى الأسفل وتثتت على ألواح قاعدة معدنية وتُقمط 
(لءمدسمدكت) بإحكام ببرغي ذي رأس في ثغرة (620006) القامط الذي يدور حول 
محيط علبة مجهاد الدقة. وتُصنع مجاهيد الدقة إما كمنتج معياري أو بناء على الطلب. 
المتسعات 

إن المتّسعة (600زعومة0)» كما يبيّنها الشكل 12-1» هى مكوّن إلكترونى قادر على 
تخرين الظافة الكهزيائية, والسيظ أفكال المشتعات عن للك الى كنالب من لرستين 
معدنيين يفصل بينهما عازل كهربائى (16اءو1ء1©). تُعد المتّسعات» بعد المقاومات» 
ثاني أكثر المكوّنات غير الفعالة طلباً. وفي ما يخص الإلكترونيات يوجد نوعان من 
المتّسعات: المتّسعات الثابتة والمنّسعات المتغيرة» وتتراوح قيمة سعاتها بين عدة 
بيكوفاراد 6م - 205ئهمءزم) وألوف المايكر وفاراد (1ير 0/5809 ونم). يبيّن الشكل 


احوزدن الرسو الزمري للمتسغات العامة والشكل (لدووحم الرسع الرتري 
للمتسعات المتغيرة. 


(ج) (ب) 


الشكل 12-1 متسعة: أ- البنية» ب- رمز المتسعة ذات القيمة الغابتة» ج- رمز المعسعة ذات القيمة 
المتغيرة. 
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نفسو المتّسعات إلى الكتروستانيكية (عتاهاومناعع81) والكتروليتية رع نزام عع 81 ) . 
وللمتّسعات الاإلكتروستاتيكية عوازل كهربائية يمكن أن تكون هوائية أو من بعض 
المواد العازلة الصلبة كغشاء من البلاستيك» أو من السيراميك» أو من الزجاج أو 
الميكا (30163). وتجدر الإشارة إلى أن المتّسعات ذات العازل الكهربائي من الورق 
لم تعد تحسب ضمن مجموعة الإلكترونيات. 


من ناحية أخرى» تصنف المتسعات الالكتروليتية 45 إلى ألمنيوم 
انمتن 1م ) أو تانتاليوم (مسستمتصة7)» لأن هذين المعدنين يكوّنان عوازل كهربائية 
ذات غشاء أكسيدي بمعالجة كهر و كيميائية (لدعتسعطءماعه81) . ويمكن أن يتكوّن لها 
أنود (06م0هة) من رقاقة فبللة: أو كتلة مبللة أو كتلة حافة. 


إن قيمة سعة المتّسعات الثابتة تبقى بدون تغيير فى الأساسء باستثناء التغيرات 
البسيطة التى تحدثها التغيرات فى درجات الحرارة. وبالتباين يمكن تضبيط قيمة 
السعة للمتّسعات المتغيّرة على أي قيمة ضمن نطاق معيّن مسبقاً من القيم. يستخدم 
هذا النوع من المتّسعات ف دارات التردّدات الراديوية (وانباعءك :21) . 


المنسعات الكهر وستاتيكية 

إن للمتّسعة الكهر وستاتيكية (مأأعومة© عننهأوممء816) عازل كهربائي من غشاء 
بلاستيكي أو مادة الميكا أو الزجاجء أما صفيحتاها أو إلكتروداها فتُصنعا من ورقة 
معدنية رقيقة؛ أو من معدن مترستب على العازل الكهربائي. تتكوّن صفائح المتّسعات 
السيراميكية أو الخزفية من أحبار المعادن الثمينة التي تعٌربل على السيراميك قبل 
خبزها بالأفران الكهربائية. ْ 


منّسعات الأغشية البلاستيكية 

كما هو مبيّن في الشكل 2135-1 تتشكل متّسعة الغشاء البلاستيكي مسلتط-عتاموام 
15 بلف غشاء عازل بلاستيكي رقيق مع غشاء معدني رقيق أو غشاء عازل 
رقيق مُمعدّن على شكل أسطوانة مع طرفين موصلين. يتكوّن العازل الكهربائي من 
المواد التالية: بولييستر (660]و2017:6)» بوليبروبيلين (06عالإم0:م2019)» بوليستيرين 
(عموروؤونراه2)» بوليكاربونات (ع1قدوطتةءنز1ه5). تتراوح سماكة الغشاء المستخدم 
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في المتّسعات بين 11م 0.06 أي دير 1.5 و 1ذم: 0.8 أي «دير 20 . إن متسعات الأغشية 
الأكثر شيوعاً هي ذات السعات المتراوحة بين بر 0.001 وَ ير 210 علماً أن القيم 
المتراوحة بين اير 50 وَ «دير 500 هي قيم معيارية متوفرة في الأسواق. أما الفولتية 
التشغيلية فتتراوح بين ©7826 50 وَ ©7826 1600. ويتراوح تفاوت السعة بين 1 في المئة 
و20 في المئة. 


وقيما خض البيية الخشائية والورقية البعدنية الرقيقة ثلف أوراق التصدير أو 
الألمنيوم الرقيقة ذات سماكة «ذ 0.00025 («تده 0.00635) مع الغشاء العازل. أما في 
تركيبة الأغقية الفمعدنة ففرب. الالمفيوم أو الخارصين قرافياً بسماكة بين 2004 
وَل 500 أي من دده 20 إلى «د 50 على الغشاء. وتُصنع المتسعات الغشائية أيضاً بقطع 
وترصيص الأغشية الممعدنة الرقيقة مع أطراف موصلة. إن المتّسعات ذات الغشاء 
المُمعدّن هي أصغر وأخف من متّسعات الغشاء والرقاقات التي لها تقديرية مشابهة. ثم 
إذ مسعات الغشاء الممحدق تعذل ذاثيا (ومزامه 4828 جه سصول خرق للعارل 
الكهربائي» نتيجة حصول تعرض لفوق فولتية» يأخذ الغشاء المعدني 


الشكل 13-1: متسعة الغشاء 


البلاستيكي 
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حول الفتحة في التبخر» ويغشي بشكل فعال الفتحة بالعازل الكهربائي البلاستيكي 
اللانين. تمنع هذه العملية من حصول دارات قصر (ؤ)نداء:0-:50) بين طبقات 
المعدن المجاورة» وبالتالي فهي تحافظ على المتّسعة. بعد الانتهاء من اللف 
والترصيص تغطس أو تُغطى المتسعة بغلاف بلاستيكى عازل. بعض الوحدات يُقفل 
عليها يشتكل فكي لى علب جعد يه يع لذ | و على شكل اناج الحماية المضياطقه 
من الصحيظ. تتوفر كل هن المتسعات الغشائية والرقائق المعدثية والأغشية الممعدثة 
بأطراف محورية أو شعاعية على نطاق واسع مع تنوّع عريض في الأشكال. 

العازلات الكهربائية الغشائية 

يُعدّ الغشاء البوليستري (مداةظ بعؤوهءز[20) أو المعروف باسم ميلر (:ة1::1ة) من أكثر 
العوازل الكهربائية الغشائية (وعتناهء1ء1 دماة) شيوعاً فى الاستخدام العام فى 
المتسعات الغشائية. إنه يسمح بمتّسعات صغيرة بالمقاركة بوانت مصنوعة 2 
أقشية أخرق ولها تفس العقدير. كما آن هذه المتسعات تظهر سوبا ضغيلة 
ومُعاملات حرارية معتدلة أعلى» من 5500- إلى 8550» ومُعاملات معتدلة فى تبديد 
الحرارة. ويبلغ التفاوت في السعة حوالى 10 في المئة. تستخدم الأغشية والركاقات 
على نطاق واسع في المنتجات الاستهلاكية الإلكترونية» في حين تستخدم الوحدات 
الممعدنة في التغليق العام (عصفءه81 لنرعمع6)» والممر التحويلي (وووم:8)» والتقارن 
(#سنامنه©)؛ وفضٌ الاقتران (عمنامدهء26)»: وفي وظائف الترشيح (ومت5:16 


نع صتاط) . 


تضيف أغشية البوليبروبيلين (عمءانإمه:م:9ز201) إلى المتسعات صفات أكثر أهميّة 
من تلك المصتّعة من البوليستر (667وه/ز501). إذ تستخدم متسعات البروبيلين في 
تطبيقات التردّدات العالية والضئيلة على السواء. تتطابق المتسعات المصنوعة من 
البلاستيك وتلك المصنوعة من البوليسترين» إلا أن للمتسعة المصنوعة من البلاستيك 
تقديرات أعلى في تحمّل التيار المتناوب من تلك الخاصة بالمتّسعات البوليسترية. 
يمكن لمتسعات البوليبروبيلين أن تعمل على )2 ولها كفاءة حجميّة (ءنناع 1701 
لإعصع نع 8118) أفضل من المتسعات ذات البوليستر. 


يُُستخدم المتّسعات المصنوعة من المعادن الورقية أو البوليبروبيلين في انحراف 
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أشعة الأنابيب الكاثودية فاه © )46 وتشكيل النبضات (عمنصعه156-5ناط)» وفي دارات 
الترددات الراديوية. يبلغ تفاوت السعة لمتّسعات البوليبروبيلين 5 فى المئة» ومعاملاتها 
الخرارية تكوق خطية, 


تتشابه عدة خصائص لأغشية البوليستيرين مع بعض خصائص أغشية 
البوليبروبيلين: فهي تعطي عامل تبدّد (590107 «وناهمزووزه) ضئيل» وتُحدث تغيراً 
عغراذ فى اللسنة لعل التحير فى دريية العرار 8 كما أنها لظهر عار ا مهدا تسبي 
وبالمكازنة بع البولمروييلين ذات التقدير نفسه فإن وحدات أغشية البوليستيرين أكبر 
ححينا بالسعخدم هذه الأغشية في التوقيت (عمنمة1)» والتكامل (عسمتتومععام1]) » 


ودارات التنغيم» ودرجحة الحرارة القصوى التشغيلية هي 85”0. 


لوا متّسعات أغشية البوليكربونات (ء]23وطموء:2017) عوامل تبديد وسعة مستقدّة 
(ؤنانطة5 ععمئئؤزعدمه0) متقاربة من صفات متّسعات البوليسترين. وهي بالإضافة إلى 
ذلك تُعطي انا عالياً في العزل المقاوم (ععموأدزوع؟1 مملنه1ن15) . تتراوح درجحة 
حرارتها التشغيلية بين ©555- و15000 مع تفاوت بالسعة 5 في المئة. وتستخدم هذه 
المتّسعات بشكل واسع في التطبيقات العسكريّة. 


متّسعات الميكا 


لهذه المتّسعات (60:5]زعةم3© 2غ211) عوازل رقيقة مستطيلة الشكل مصنوعة من 
صفائح الميكاء وهو من المعادن الطبيعية. ويتراوح ثابت العزل الكهربائي للميكا بين 
6 و8. تتكون إلكتروداتها (0465:ه816) إما من صفائح أو معادن رقيقة متداخلة بين 
صفائح الميكا وإما من أغشية الفضة الرقيقة المغربلة (4عمءع:5) والمخبوزة (1::60) 
فوق مادة الميكاء لعل متشعات النيكا الفضية فين أكقر المتسعات السيعوة 
ميكانيكياًء وهي توفّر خصائص أكثر انتظاماً من متّسعات الرقائق والميكا. يُستخدم 
هاتان المتّسعتان بشكل أساسى فى تطبيقات الترددات الراديوية (كمهولنهءناممه 21). 
في الحقيقة» تعمل عات الميكا بشكل جيّد فوق نطاقات واسعة من درجات 
الحرارة كالنطاق 55:0- و15000» ولها مقاومة عالية العزل. يتراوح نطاق قيّم سعتها 


* والتقارن (عمناممك) علاقة متبادلة بين دارتين تسمح بانتقال الطاقة من من دارة إلى أخرى. 
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بين 8م 1 وبر 0.1. من جهة أخرىء لمتّسعات الميكا نسبة سعة على الحجم أو الكتلة 

المتّسعات الخزفية/ السيراميكية 

تصئّف متّسعات العوازل الكهربائية الخزفية (5:مإاعدمة© منصتهع©) من خلال 
ثابت العزل الكهربائي «1»» تبعاً للفئات 1» و]1» و1]1. فالعوازل الكهربائية من الفئة 1 
لها ثابت «1» ضئيل القيمة» ولكنّها تُظهر استقراراً ممتازاً في درجة الحرارة. ومن 
جهة أخرئ+ فالعوازل الكهريائية من الفقة 3 لها قيمة غالية نسبياً ل 6 وللكفاءة 
الحجمية» ولكنها لا تتمتّع بقدرة عالية من الاستقرار في درجة الحرارة. أما الفئة 111 
ل«1» فتُحضّر للمتسعات الأنبوبية والقرصية ذات التكلفة الأقل. 


تتضمن العوازل الكهربائية للفئة 1 سيراميك الصفر السالب والموجب (250)» 
والمخصّصة ل 000 ولا8. تُصنّع مادة السيراميك المستخدمة بدمج تيتنايت المغنزيوم 
( 216ص ةن! -صنن زوعمع 3/12) (مُعامل إيجابي) ونيتنايت الكالسيوم (معامل سلبي) لتشكيل 
عازل كهربائى يُظهر استقراراً ممتازاً فى درجة الحرارة. علماً أن خصائصها مستقاة 
بشكل أساسي من الترددات» ولها معاملات حرارية ذات استقرار فائق تتراوح بين 
©"تدمم 0 وععصهمم 30 ضمن النطاق من 5500- إلى 12500. تستجيب هذه العوازل 
بشكل ثابت لأي تغيّر في الفولتية بالنسبة لدارات التيّار المستمر ©2 والتيّار المتناوب 
.0 ُستخدم متسعات الطبقات المتعدّدة السيراميكية (8]1:05) ذات القيم الضئيلة 
للثابت «1» فى الدارات الرنينية والمرشحات. 


تتضمّن العوازل الكهربائية للفئة 11 بثابت عزل «16» عالياً يسمى فيرّوكهربائي 
(عنتاءءاءوسء8) مصئّع من تيتانات الباريوم. وتخفض إضافة ستانايت الباريوم 
وزركونات الباريوم وتيتانات المغنيسيوم الثابت الكهربائي «1» من مقادير عالية ك 
0 أو أكثر. هذه المركبات تجعل المتّسعة تستقر ضمن مدى أوسع من درجات 
الحرارة. وتتضمّن العوازل الكهربائية للفئة 11 870) 271 و(82) 2500 المتعدّدتي 
الاستخدامات. إن ال 178 مستقر ولكن تتأرجح قيم سعته بنسبة 15 في المئة عند تغيّر 
درجة الحرارة من نطاق 5500- إلى 12500. وتنخفض قيمة سعته مع الفولتيّة المستمرة 
(©0) وتزداد مع الفولتيّة المتناوبة (©4). أما مركبات 2500 فتبدي حداً أقصى من 
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تغييرات سعة- درجة حرارة التي لا تتعدّى نسبة 22+ في المئة و 56- في المئة ضمن 
نطاق في درجة الحرارة يتراوح بين10”0 و85"0 . 


لقد طوّرت العوازل الكهربائية للفئة 111 من متسعات الأقراص الخزرفية (عنصهء© 
5 2 121512) لتعطي كفاءة حجميّة عالية (لإعمعك 811 عتسأعسسلاه7؟ طعلع) ولكن 
غيل توش مقاوعة تسربية وعامل مَبدّه عاليين. غلماً بأن لمتسعات الففة 101 فولنية 

تُصنع العوازل الكهربائة السيراميكية بغلاث أشكال: 

1 - قرص ذو طبقة واحدة 21510 رهنزة.آ-عاعمذة) . 


2 - أنبوبي (مواباطنا1). 

3 - طبقات متعددة أحادية الليثية (يعنرة161ن1)1 عنسط)نامهه8) . 

المتسعات السيراميكية ذات الطبقات أحادية الليثية 

يُظهر الشكل 14-1 أن المتسعة السيراميكية هي عبارة عن متسعة ذات رقاقة 
سير افبكية متعددة الطبقات (11015نع3مة© عنسمتع0 نع :811133 عنطاتامده31) (©:311) 
توفر كفاءة حجمية عالية» ويعود ذلك إلى ضغط منطقة كبيرة من المتّسعة في حيز 
ضيق. تُرصٌ الطبقات المعدنية وتُخبز لتكوّن (801.08) بنطاق واسع من الأحجام 
والقيم مع خصائص مختلفة. وقد طُوَّرت هذه الممّسعات في بادئ الأمر من أجل 
الدارات الهجينة (وانداه:© 0,14:ر1)» فهي تُستعمل بكثرة في التركيب السطحي 
(عمناصناه]3 عموكمن5) وذلك لامكانية استخدامها بدل المتّسعات الأكبر خيها وبسعة 
كاب يةمتقاريه كذلاك تتكن عله التبعات تبيا فخيلة من الحرث اليعفلن 
(ءعصداعدلم1 1دنلزوء2©) والمقاومة» وتوفر سعات مختلفة وعريضة النطاق بأحجام 
محددة ومجموعة واسعة من المعاملات الحرارية. بالإضافة إلى ذلكء؛ تُظهر 
المتّسعات هذه قيماً أقل للحث والمقاومة من تلك الخاصة بمتسعات التانتاليوم ولكن 
بتقديرات متقاربة. يُستخدم هذا النوع من المتّسعات (05آ031) في دارات التوقيت 
واختيار الترددات. 


تُصنع ال (وع.آ11) على شكل طبقات بينيّة (وعطء51لمة5) من شرائح سير اميكية من 
مادّة تيتانايت- الباريوم الخضراء (غير المخبوزة) بسماكة انس 0.8 أي صير 220 
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المدمغة (0ع)متنهمدم]) بمادة حبرية من بلاديوم الفضة (221120100-رع511) لتتكوّن 
الصفائح. ولتشكيل رقاقات أحادية الليثية (ومن عنطانا0م310)» يجب رصٌ» وكبس» 
وتقطيع» ومن ثم خبز في الفرن الكهربائي» ما يعادل 40 طبقة من شرائح ما يشبه 
تحصل عملية تلحيم أطراف المتّسعات ذات الطبقات المتعددة السيراميكية 
الأحادية الليثية بألواح الدارات أو بتوصيل أرجل طرفية بالطلي المعدني لمختلف 
الطبقات المتتالية بمادة بلاديوم الفضة» والنيكل (210161)» والقصدير (110) أو قصدير 
الرصاص (1:2 1.630) عند نهايات الرقاقات. وتتعلق العمليّة المستخدمة إما بإضافة 
أطراف للرقاقة وطليها بمادّة عازلة أو تبقى في حالتها الأصلية (المجردة) وتوصل 
بشكل مباشر فى لوحة دارة. 
تستخدم المتّسعات ذات الطبقات المتعددة السيراميكية الأحادية الليثية المجردة فى 
الدارات الميكروية الهجينة وفي تجميع الشر كيب السطحي (أمناه/1 ععم ند 


ااامعودة). فهي تتحمل انتشار لحام القصدير عند در جات حرارة 23250 وبدرجات 


طبقات العازل الكهربائى اشير انيكية أطراف من فضة البلاديوم: 
من مادة الباريوم تيتانيت المرتبطة صفائح النيكل وقصدير- 
بقطعة أحادية الليثية الرصاص للتلحيم 
الشكل 14-1: المتّسعة ذات الطبقات المتعدّة السيراميكة الليثية. 
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حرارة 28250 للَّحام الموجي (عمتره5010 76ه'17). إن أحجام المتسعات المجردة 
معيارية. والأمثلة على ذلك تتضمّن (مز 0.05 »ا 0.08) أي صم 1.3 ا 2.0» تسمى 
5؛ و صذ 0.063 »ا 0.125 (أي صمم 3.2 << 1.6)» تسممى 41206 و مز 0.225 »ا 0.05 (أي 
م 1.3 *ا 5,7) تسمى 2225. تتراوح قيم سعات (911.05) المعيارية بين 17م 10 و1بر3.5) 
وتتمتّع بتفاوت من 1 في المئة إلى 20 في المئة وفولتية تصل إلى 5077 كحد أقصى. 


المتّسعات ذات الأقراص الخزفية/ السيراميكية 


إن المتّسعة ذات القرص السيراميكي / الخزفي (15مأتعومة© عاوتط-ع تصق ©) هي 
متسعة شعاعيّة الطرف» تصنع بشكل قرص سيراميكي ممعدن» بحيث يُغربل الحبر 
الفضي على جهتي القرص السيراميكي لشكل صفائح وأماكن تربط فيها الأطراف 
الشعاعيّة. بعد خبز هذه العناصر وتوصيل الأطراف تغطى أو تُغطّش المتّسعة في راتنج 
فينولي (ستوعع عتاممعطم) أو إيب و كسي ((::0م:18) أو 5 لتشكيل غلاف واق. 
يُستخدم هذا النوع من المتسعات في دارات التضبيط. 


المتسعات الأنبوبية السيراميكية/ الخزفية 

إن المتّسعة الأنبوبية السيراميكية (0:5غأعدمة0 عداناطن1 عنسدمء0) هي عبارة عن 
طول من أنبوب خزفي/ سيراميكي يُصبغ سطحاه الداخلي والخارجي بحبر فضي 
لتشكيل صفيحتيه. لقد حلت هذه المتّسعة مكان متسعات الأقراص الخزفيّة في 
دارات التركيب السطحي من أجل توفير حيز في اللوحة ولإتاحة وضع العناصر 
أوتوماتيكياً/ آليَاً. تتم حماية هذه المتسعات بوضع طبقة واقية من الراتنج. 


المتسعات الالكتر وليتية 

تختار المتسعات الالكتر وليتيّة (9:وإزعدمهة© م نانزاه:هه81) حيث تكون الشعة 
المطلوبة عالية القيمة وفي أقلّ حيز متاح (كفاءة حجمية عالية (عاتاعصسداه7؟ طعنك]1 
كمعن 87)). يُطلق على هذه الخاصيّة نسبة سعة حجم (0177) عالية. تتكوّن 
المتسعات الالكتروليتية بأساليب كهر وكيميائية (1هن1متعاءمم]ء1816)) حيث يتغلغل 
العازل الكهربائي الأكسيدي في وعلى مسامات الألمنيوم ورقاقات وكُريّات" 


* كريّات هاولاءم :كريّة» أجسام صغيرة كرويّة أو أسطوانية الشكل. 
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(ئغع1اءم) التنتاليوم. تُتمش (0عطء:8) الرقاقات المعدنيّة بالحمض حتى تصبح مسامثة) 
فتزيد بذلك كفاءة المساحات المتعرضة من 6 إلى 20 مرّة. لقد بات بالإمكان صْنع 
نسبة سعة حجم عالية بواسطة الطبقات المؤكسدة الرقيقة المتكوّنة على صفائح 
المتسعات. وكذلك صُئّعت الكريّات بحيث تكون مسامية أو إسفنجية ولها أسطح 


مع ذلك فإن تسرّب التيار في المتّسعات الإلكتروليتية هو أكبر منه في المتّسعات 
الكهر وستاتيكيّة (5:م0]زعهمه0 مناهؤدهنء816)» ويعود ذلك لوجود الشوائب المندمجة 
في الرقاقة وفي المحلول الكهربائي (16[مماءه81). ويزداد هذا التيار مع ازدياد درجحة 
السرارة فى سيق تتخفض فرلعية الاتهبار مع درمة اتحرارة. إن تالمتسعات 
الإلكتروليتية عوامل قدرة أعلى بالمقارنة مع المسّسعات الكهر وستاتيكية: ما يؤدّي إلى 
فقد (5وم])» يُعرف ب«المقاومة المكافئة على التسلسل») (وع2ء5 أصماءحنناو8 
251 - ععمه زوع 1) . 


متسعات الألمنيوم الإلكتروليتية 

تُصنع متّسعة الألمنيو مم الإلكتر وليتية (1615أعدمة© عنازامماءة81 تسساستسسات) من 
طبقات بينية من فواصل ورقية منقوعة في إلكتروليت بين شريحتين من رقاقة الألمنيوم 
المنششة» كما هو هو مبيّن في الشكل 15-1. تمنع فواصل الورق من حدوث دارة 
قصر بين رقاقات الكاثود والأنود. تُدخَل طبقات المواد في علبة من الألمنيوم بعد أن 
يتم لفها على طريقة الفطيرة الهُلامية (8011-:1011). يتم وصل التوصيلات الخارجيّة من 
الالكترودات إلى مرابط أو أطراف خارجية (2[15منسرء1 ع510:ن00) للعلبة. يمدّر التيار 
المستمر (20©) عبر مربطي المتسعة» مُحدثا طبقة عازل كهربائي رقيقة من أكسيد 
الألمنيوم على الأنود. يكون الإلكتروليت الملامس للرقاقة هو الكاثود. تحدّد إشارة 
موجبة (+) المربط الموجب لمتسعة الأالمنيوم الإلكتروليتية. 


يوفر هذا النوع من ا لمتّسعات نسبة سعة - حجم عالية بأسعار قليلة؛ لكنه يُظهر 
درجة تسرب عالية للتيار المستمر (2©0) ومقاومة عزل ضئيلة. ثم إن لهذه المتّسعات 
أعماراً محدّدة للخزن (1.1:05 5616 4مانتسز])» وتفقد سعتها قيمتها مع الوقت. 
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فتحة تهوئة 


قالب إغلاق النهايات 


نهايتين لولبيتين 


رقاقة ألمنيوم منمّشة: الأنود 
رقاقة ألمنيوم منمشة : الكاثود 
أوراق فاصلة 

الشكل 15-1 متسعة إلكتروليتية من مادة الألمنيوم. 

تتوفر الوحدات المعيارية بعلب محورية أو شعاعية الطرف مع نطاق واسع 
ومختلف من الأحجام والقيم. تتراوح القيم الأكثر شيوعاً بين بر 4.7 و ير 2200» مع 
فولتية تشغيلية تصل إلى ©7732 50 هذه المتّسعات مستقطبة (1260:ة501)» لذلك يجب 
أخذ هذه الخاصية بعين الاعتبار عند توصيل المبّسعة بالدارة لكى لا تُتلف. 


إن متّسعات الألمنيوم الإلكتروليتية غير المستقطبة (1260,هاهدمم2]0) متوفرة 
للاستخدام في دارات التيار المتناوب (80)» كاستخدامها في الترشيح السمعي 
(عمتة غ111 منلسك) والعبور المذياعي (010550176© “#معلةءوم9). توصل متّسعتي: 
مستقطبتين على التسلسل بتوصيل المربطين الإلكتروديبن. يُشكل المربطان الأنوديان 
التوصيلات الخارجيّة للدارة» أسًا المربطان الكاثوديان فهما معزولان عن الدارة 
الخارجية بواسطة عازل. تتراوح القيم التقديرية لهذه المتّسعات بين ير 1 و ير 10» 
مع فولتية تشغيلية تصل إلى ©7752 50 كحد أقصى . 


متسعات التانتاليوم الإلكتروليتية 


تصن متّسعة التانتاليوم الإلكتروليتية (و.مانعدمة0 عنانزادماهوا مسلهامه]) بثلاث طرق: 
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1 - الرقاقة الرطبة (1011 غ18876). 

2 الأنود الرطب (علمدهك غء7177) . 

3- الأنود الصلب (ء0ممة 50[14). 

لمتّسعات التنتاليوم عادةٌ تقديرات سعة - حجم أعلى من تقديرات متّسعات 
الأالمنيوم الالكترولبعية لنعم السعة ذاتها. آماثابت العازل الكهرياق المتشكلء أكسنيد 
التنتاليوم (و78:0)» فأكبر بمرتين من ثابت العازل الكهربائي أكسيد الألمنيوم. وجميع 
متّسعات التنتاليوم مستقطبة. وهي كمجموعة تتمتّع بقدرة تخزين طويلة» ومواصفات 
تشغيلية مستقرة» ونطاق واسع من درجات الحرارة التشغيلية» ولها نسب سعة - 
حجم أعلى من متسعات الألمنيوم الإلكتروليتيّة. ومع ذلك فهي أغلى بالمقارنة مع 
متّسعات الألمنيوم ذات التقدير نفسه ولها فولتية تقديرية أقل. 


متسعات رقاقة التنتاليوم الرطبة 

تُصنع متسعة رقاقة التنتاليوم الرطبة (15م)زع2مة0© مندطقخصة1 1ذه8 غع597) تقرياً بنفس 
الطريقة التي تُصنع بها متسعة الألمنيوم الإلكتروليتية. يتحمّل هذا النوع من المتّسعات 
فولتية قد تصل إلى ©75 300. تُوضّبٍ المتسعة في علب من التنتاليوم» وشخصص 
للاستخدام العسكري وللفضاء الجوي (هندموممهه) في التطبيقات ذات الموثوقية 
العالية. 


مدّسعات أنود التنتاليوم الرطب 

كما هو ظاهر في الشكل 16-1» تتألف متّسعات أنود التنتاليوم الرطب (-غع/11 
75 132311113" علمصة) من أنود كريّة تنتاليوم مسامية» يتم تكوينها بضغط 
مسحوق التنتاليوم الناعم مع مادّة لاصقة (:81006) في قالب» وتخبز في فرن فراغي 
على درجة حرارة ©*2000. تُلجم الحرارة المسحوق وتحوله إلى كريّة أو لتادة صلبة 
إسفنجية ذات مساحة فعّالة كبيرة. بعد ذلك» ينمى غشاء رقيق من مادة أكسيد 
التنتاليوم بتفاعل كهر وكيميائي على الكرية ومن ثم يضاف الإلكتروليت. عند 
التوضيب بأوعية فضية أو من التنتاليوم تزداد نسبة سعة- حجم لهذه المتسعات ثلاث 
مرات أكثر من متسعات رقاقة التنتاليوم الرطبة. 
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3. 


الشكل 16-1 متّسعة إلكتروليتية من التنتاليوم الرطب. 


متسعات أنود التنتاليوم الصلب 


كما بين الشكل 17-1: تُصنع أيضاً متّسعات أنود التنتاليوم الصلب (06ومة - 90114 
121]81111175) من أنود كريّة (0)ه1][ء2) مسامية. يتم كيميائيا ترسيب غشاء رقيق 
من ثاني كيين المنغنيز (ع110:10 عوعصدعصة31) على عازل أكسيد التنتاليوم الكهربائي» 
الذي يعمل كإلكتروليت وككاثود صلب. ولإكمال توصيلات الكاثود يُستخدم طبقة 
من الكربون وطلاءً موصلاً. إن أكثر متّسعات التنتاليوم شيوعاً والأقل تكلفة متوفرة مع 
أطراف محورية أو شعاعية. يتم تغطيس المدّسعة أو قولبتها في راتنج بلاستيكي لتشكيل 
أغلفة واقية. بعض المتّسعات يتم توضيبها داخل علب من التنتاليوم لتوفير حماية أكبر 
من الأجواء المحيطة. تتميز متّسعات أنود التنتاليوم الصلب هذه بعمر أطول وتسريب 
أقل للتيار من أي نوع آخر من متّسعات التنتاليوم. تتراوح قيم السعة بين ير 0.1 و *آبر 680) 
بتفاوت يتراوح بين 10 في المئة و20 في المئة» وفولتية تصل إلى 50177 كحد أقصى. أما 
التقديرات الأكثر استعمالاً فهي تتراوح بين آير 1 و تمر 10. 
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الشكل 17-1 منّسعة من مادة التنتاليوم لرقاقة صلبة مغمسة بالإيبوكسي. 


مدّسعات أنود رقاقة التنتاليوم الصلبة 

يُظهر الشكل 18-1 أن متّسعات أنود رقاقة التنتاليوم الصلبة (منط© علمسه - 4ناه5 
0015 نلق أطة 1) تُصنع بنفس أسلوب المّسعة المحورية الطرف ولكنها توضّب 
في قالب علبة غير طرفية من مادة الإيبوكسيء ليتم وصلها في ما بعد على بطاقات ذات 
تركيب سطحي أو في دارات هجينة. تتراوح قيم سعتها بين 5م 100 وير 2100 بتفاوت 
سعوي من 5+ في المئة إلى 220 في المئة » وفولتية 17 50 كحد أقصى. 


أسطوانة تنتاليوم ملبدة 
(إلكتروليت جاف) 


الشكل 18-1 متّسعة رقاقة التنتاليوم. 
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المتسعات المتغيرة 

إن المتّسعات المتغيّرة (15ماأعهمه0 عاطفتة17) هي متسعات تُعدّل قيمة سعتها من 
خلال إدارة عمود محوري أو برغي محوري. وتُستخدم هذه المنّسعات في الأغلب 
فى دارات الترددات الراديوية» ونجد منها صنفين: 

1- الضابطة (عمنمت1) . 

0- المشذّبة (:1ع مس . 

ويمكن لعوازلها الكهربائية أن تكدّن من مادة البلاستيكء» أو السيراميك» أو 
الزجاجء أو الهواء. 


المتّسعات الضابطة 

إن المتسعة الضابطة (6005]زع2م02 عمنمن1) هي عبارة عن متّسعة متغيّرة ذات عازل 
كهربائي وهوائي مكوّنة من صفائح تتحرك ضمن صفائح أخرى لتغيير إجمالي قيمة 
السعة. يبيّن الشكل 19-1 أن المتسعة الضابطة الواحدة مكوّنة من عدة صفائح من 
الألمنيوم تعرف بالدوار (:80:0) مُثبتة على عمود محوري بحيث تتداخل هذه 
الصفائح مع مجموعة مناظرة من صفائح الألمنيوم تعرف بالساكن (:512:0) ومركبة 
على مُباعد صلب (7مع3م5 8218510) . 


عندما يُدار العمود المحوري الدوار بالقبضة تتحرك الصفائح الدوّارة إلى الداخل أو 
إلى الخارج بين صفائح الساكن من دون ملامستها. إن التغير في وضعية القبضة يغير من 
قيمة السعة؛ وهي متناسبة مباشرة مع المساحة البينية للصفائح المتداخلة. تتراوح قيم 
السعة لهذه المتّسعات بين 7م 1 و 15م 500. تستخدم هذه المتّسعات في مستقبلات الراديو 
(5ءأععه12 2015 1)» ومرسلات الراديو (15ع))تستدمة1) والمذبذبات (5مئغه11ك05). 


الشكل 19-1: المتّسعة التنغيمية. 


المتسعات المشدّبة 

إن المتّسعات المشدّبة (0:5انعهمه0 معتصمن1) هي متسعات متغيّرة صغيرة مصئّعة 
مع عازل كهربائي من الهواء» أو من السيراميك؛ أو من البلاستيك؛ أو من الزجاج أو 
من غيرها من المواد. تُستخدم هذه المنّسعات في الضبط الدقيق لدارات الترددات 
الراديوية. تتراوح قيمة سعتها بين 8م 2 وم 100. تصبّع هذه المتّسعات بأشكال 
مختلفة ويتم تغيير قيمة السعة بتغيير المسافات البينية بين الصفائح بإدارة برغي 
الطييظ المسحوري: 


الفتحانات 

تعطي المحانّات قيّماً معروفة للحث (©دمهاه41ه1]) في دارة التيار المتناوب 
(©4). تُصنع المحاثة بلف سلك نحاسي بطول معيّن حول أسطوانة أو أشكال أخرى 
لتشكيل ملف (11ه0) أو حلقة (70:014). تتم زيادة قيمة الحث عن طريق إدخال مادة 
ذات نفاذية مغنطيسية عالية (169ازطهعدسوط مع:81) داخل الملف كالحديد أو الفّيت 
(16نمره1). تصنع المعامل محانّات معيارية ذات حث تتراوح قيمته بين أقل من 1آير 1 
وحوالى ]5 10. ُستعمل المحانّات الصغيرة فى تضبيط دارات التردّدات الراديوية» أما 
الكبيرة يها فتستعمل في دارات الضريظ السفعية فيما تُستخدم المحانّات ذات 
القيم الأعلى كخوانق المرشحات (وع1م© 11166) في مغذّيات الطاقة الخطية (تهعصاآ 
وعتاممنك نع نرووط) . تعطي المحانّات المثالية (601ع0لم]1 ععمموم) فقط قيم مفاعلة 
حثّية(وو صوعوء12 076زهدلم1) صافية » فيما للمحانّات الحقيقية (:000]0م1 [ه26) مقاومة 
متناهية (أءعصهاوزوع1 عانمز1). من ناحية أخرى» يمكن ضبط وتعديل قيمة الحث 
للحانات المصيرة بطاق محدوه عير عده لفاث الملق أو تحريك لب النقادة 
المغنطيسية إلى داخل الملف أو إلى خارجه. عند التردّدات فوق العالية (7115]) أو عند 
تردّدات الموجات الميكروية (وواعمعداوه:1 00/306 81) تتكوّن المحانّات من سلك 
قصير من النحاس أو الألمنيوم. 


المحوّلات الكهربائية 
تنقل المحدّلات (وتعسموئودة:1) الطاقة الكهربائية من دارة أوّلية (رمقصسعط 
اندع ك) أو من عدة دارات إلى دارة ثانوية (نناممك (إتهلدمءه5) أو عدة دارات من 
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كهربائية بين أي من الدارات الأولية أو دارات الدخل وبين الدارات الثانوية أو دارات 
الخرج (16ام011)» ولا يحدث أي تغيير في الترددات بين كلتا الدارتين. 


عندما يتم تطبيق فولتية متناوبة (©8) على الملف الأولي للمحولء يتكوّن حقل 
كهر ومغنطيسي في اللب (00:6©) وتتغير شدته بتردد يساوي تردد فولتية الدخل. هذا 
التغيّر في الحقل يخترق أسلاك الملف الثانوي ويحث بين طرفيه فولتية. تتعلق الفولتية 
التي تظهر في الملف الثانوي بالفولتية في الملف الأولي وبنسبة عدد لفات الملف 
الأولي لعدد لفات الملف الثانوي. يبيّن الشكل 20-1 رسوماً تخطيطية لثلاثة أنواع من 
المحولات المستخدمة بشكل عام. 


يظهر في الشكل 20-1 أ محوّل رافع (تعصتم]قصهء1' ملآ - مء51)» حيث عدد 
لفات الملف الثانوي هو ضعف عدد لفات الملف الأوّلي» لذلك تكون الفولتية في 
الملف الثانوي ضعف الفولتية في الملف الأوّلي. وكذلك هو الحال في محوّل خافض 
الفولتية اعم ]مه بده - مع 5) المبيّن في الشكل 20-1 - ب» حيث عدد لفات 
الملف الثانوي هو نصف عدد لفات الملف الأوّليء لذلك تكون الفولتية في الملف 
الثانوي نصف الفولتية في الملف الأوّلي. أما النوع الثالث المبيّن في الشكل 20-1 - 
3 فهو محدّل متعدد الملفات (رعمنمؤدصهء1 عصنكم"16-11م2116)» يُوفر ثلاث فولتيات 
خرج منفصلة:؛ وهي أيضاً تعتمد على النسب بين عددي لفات الملفين الأوّلي 
والثانوي. 


تتبع جميع أشكال هذه المحولات قانون انحفاظ الطاقة (02 مناه تءكمم 02 مآ 
82618). ويتبلور هذا القانون فى المحوّلات بتساوي حاصل ضرب قيمتى الفولتية 
والتيار أو القدرة فى الملفين الأوْلى والثانوي» إلا إذا كان هناك من فدات اللطاقة, 
وتالتالي فالقسرة الدل فى الملك. الأزلن اتعادل تقريياً القدرة الشرج فى الملف 
الثانوي أو إجمالي مجموع قدرات الملفات الثانوية في حال وجود أكثر من ملف 
ثانوي واحد. 


على سبيل المثال: إذا كانت الفولتية بين طرفي الملف الثانوي للمحوّل تعادل 
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ضعف الفولتية بين طرفي الملف الأوّلي فحتماً ستكون شدة التيّار الكهربائي في 
الملف الثانوي للمحول نصف شلة التيار الكهربائي في الملف الأوّليء وذلك لإيقاء 
حاصل ضرب الفولتية بالتيار» الذي يساوي القدرة:» ثابتاً. على معظم المحولات 
المثالية أن تكون بنسبة كفاءة 100 في المئة» لأنه على القدرة الخرج أن تساوي القدرة 
الدخل» ولكن بما أن فقدان الطاقة يخفُض كفاءة معظم المحولات إلى 90 في المئة؛ 
فإن القدرة الخرج تكون أقل من القدرة الدخل ب 10 في المئة. إن إحمالي فقدان 
الطاقة في المحوّلات ينتج عن حاصل مجموع الفقد في المقاومة الأومية» والفقد 
نتيجة التيار الدوامي الحثي (055آ همناعدلم1 غمعسست-:500)» والفقد نتيجة التخلفية 
(وومآ وذوعرة819:5) (احتكاك حزيئي) («مناعت عواجه16ه20)» والفقد الذي يسببه التغيّر 
في استقطابية التيار المطبق. 


لفات كبيرة لفات صغيرة صغيرة لفيفة كبيرة 


جات تاق" 


الثانوي 
4 


اسع 


0012 ف |3 .. 
م 
الشكل 20-1 رموز المحؤّلات التخطيطية: أ- محوّل رافع. ب- محوّل خافض, ج- محوّل 


اللفات. 
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إن معظم المحوّلات ترفع أو تخفّض الفولتية أو التيار» أما محوّلات العزل 
(#عصصماوصة1 دو3ئهة[ه15) فإنها تعطى فولتية وشدة تيار تعادلان بالضرورة الفولتية 
وشدة التيار فى الأوْلى (باستثناء الفقل قن المقاومة)» ويعود ذلك إلى أن لكلا الملفين 
عر اللقات تيه والسمة الأساسية ليذه المحوّلات هي أنها تمنع انتقال الضجيج 
الكهربائي غير المرغوب (و81015 عتناءها8 5160ة0م1]) من الملف الأول لضن الملف 
الثانوي» مما يؤْمّن العزل. 


إن المحوّلات المرتبطة كثيراً بالإلكترونيات هي محولات القدرة» والمحوّلات 
السمعية؛ والمحوّلات النبضية» ومحوّلات التردّدات الراديوية. وتقدّر جميعها 
بحاصل ضرب شلة التيار بالفولتية في الثانوي ويعبر عن القيمة التقديرية بوحدات 
الغولت- أمبير (4) أو بالواط (/9). تقدّر المحؤلات المستعملة في أكثرية 
التطبيقات الالكترونية بأقلّ من 74 100 أو 77 100» إلا أن بعض المغذّيات التبديلية 
للطاقة (1165ممن5 ه20 ع منطء911) تتضمن محدّالات بقدرة تقديرية تساوي 1077 1. 


إن المعايير العسكرية (1/111-1-1777) هي بمثابة دليل إجباري للتصنيع 
(متطمسقصه1) العلمي لمحولات الميل-سبك 2615م 1سصة1” ععم 3111-5) ) ولكنها 
تستخدم أيضاً بشكل واسع في صناعة الوحدات التجارية. من جهة أخرىء فإن 
المحولات التجارية والمرتبطة بالتيّار المتناوب (480) معتمدة هي أيغا من المنظّمة 
الوطنية لمطابقة إرشادات السلامة المعترف بها (1012 ممغهة2تصدع0 00221ه2 
وعصتاء 010 تأاعقة5 لع 2نمومءع1 10 ععصقصسدوح) لأن حدوث أي خطأ أو خلل في 
هذه المحؤّلات قد يدي إلى حصول صعق كهر بائي مم تناع ممع ه816) أو اندلاع حريق 
(ععنع) . 


محولات القدرة 

يستطيع محوّل القدرة («عصمه]وصةءة مه«وم) تحويل خط الكهرباء المتناوب 
(©ك :و2 عمهنة) ذي التردد من 5812 50 إلى 112 60 إلى فولتية مناسبة لتقويمها إلى 
فولتية مستمرة (20) منتظمة. تصئّع محؤّلات القدرة بحجم وحدات معيارية لمصادر 
الطاقة الخطية» كما في بعض المنتجات كمجموعات التلفاز والستيريو (5:660): 
والمسجل التلفزيوني بالحافظات الشريطية (70185). ويصئّع اللبْ من مجموعة 
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صفائح رقيقة من الحديد أو من الفولاذ ذات الشكل «8» أو «1» والمكدسة حول 
بكرات حلقية (55ز8066 10:01021). تستعمل محوّلات القدرة في المغذيات التبديلية 
للطاقة التي تبدّل 812 400 إلى 512 50 والملفوفة حول لب من الفرّيت وذلك لأن فقد 
المفاعلة (055.آ ع0هةغء3ه1) من صفائح اللبْ الحديدي يحد من فعالية التشغيل عند ما 
يقارب 112 400. 


المحولات السمعية أو الصوتية 

تتشابه المحوّلات السمعية أو الصوتية (ؤ5تعمتمؤومه ععزه7؟ 8ه متلناش) 
بمحؤّلات القدرة» إلا أنها تعمل على نطاق تردّدات أوسع. وباستطاعة هذه 
المحوّلات تمرير التيار المستمر في ملف أو عدة ملفات» وتحويل مستويات مختلفة 
من الفولتية والتيار. وتعمل كأجهزة مواءمة للمعاوقة (ءءمهلءمم]آ عمصنطء:3212)» ووصل 
تقارني (عمنامدهن)؛ أو كمرشحات (1:166.5). تجدر الإشارة إلى أنه يمكن لنطاق 
محدد من التردّدات السمعية بين 812 20 و 1512 20 أن يُمرّر في المحوّلات السمعية. 


المحوّلات البضية 

المحوّل النبضي (1132510110615” هو1ناط) هو بمثابة محوّل مصغْر هم 311) 
بإمكانه توليّد نبضات خرج سريعة الارتفاع (1565ناط أنام)ن0 عمزوز 8256) للتوقيت» 
وللتعداد (عمنمسمن)» وللقدح. ومن الأجهزة الإلكترونية لهذه المحولات: 
الثيريستور (:16118:0) (المتحكم بالمقوّم السيليكوني المختصر بال(همء11ز5 
5 - 5تعقناءءع8 1101ونوهن) والترياك (1:1305) والمصابيح الومضية للتصوير 
(5مطتهرآ طمة11 عتطممع مأمطط) . 


محوّلات دارات لوحات التحكم 
تم صنع محوّل دارات لوحات التحكم (وتعصممقمة لعده8-نسممك) 
لإستخدامها في دارات ألواح التركيب. يتضمّن هذا النوع من المحوّلات كلا من 
محوّل القدرة المصعْرء والمحوّل السمعي المصغرء والمحوّل النبضي المصعْر. لبعض 
هذه المحوّلات وظائف وخصائص هامشية» فمثلاً. وكما نرى في الشكل 21-1) 
تسمح لدارة البطاقات (05مة© ؛نده©) أن تتكدّس بشكل قريب جداً من بعضها 
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البعض فى الأماكن المخصصة لها. تغطّس هذه المحولات وتغلّق بإحكام براتنجات 
ابواكيلة لحيانها من الغبار والرطوبة (ء:دؤوزه2). لبعض الملفات نهايات إبرية (مزط 
95 نمم 2) لإدخالها في دارات لوحات التحكمء وللبعض الآخر ستادات تثبيت 
(845) في دارات التركيب السطحي (6من810 ععنن5). 


1 


إطار قناة 


الشكل 21-1 محوّل دارة لوحة التركيب. 


محؤّلات الترددات الراديوية 

لقد طّمم محوّل الترددات الراديوية (251011615ة1" معنو 122010-2) ليعمل 
بفعاليّة فى نطاق الترددات الراديوية. بعكس محولات الترددات الصغيرة 
(32510112615 11" لطع نوع 017-11آ) ) ا هذه المحوّلات على بكرات ذات :لت هوائي 
وذلك لأن كلاً من مادتي الفرّيت ورقاقات الحديد غير فعالة لهذا النوع من التردّدات. 


المحوٌّلات الحلقية 

يلف المحوّل الحلقي (5تعدمه:وصهء1 7001431) حول لب له شكل حلقة مُصنّع 
يلف اقريط محدني رقيق وطويل يشاكل متراصل سدرال شدكل النبظواتيي لفت اتات 
الأوّلية والثانوية حول اللبّ باستخدام آلات متخصصة (ومنط2]40 60181م9) لتمرير 
السلك من خلال فتحات اللبْ المجوّف وحوله. إن المحدّلات الحلقية أكثر فعالية 
وأخف من محؤّلات اللبْ الصفائحي الرقيق (0565م كمه 00:6 لهنهمنسم1) ذات 
التقدير نفسه؛ وهي أيضاً تمنع صدور أصوات الاصطكاك (معندك واطنفسه). 
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إن المرشحات (111615) هي عبارة عن دارات تسمح بمرور بعض التردّدات 
المحددة وتمنع غيرها. تساعد هذه الخاصية على الحد من التردّدات غير المرغوبة 
وفصل خُرّم عريضة من التردّدات (05هة8 لإعمعدوءء2 8771346) إلى قنوات متعدّدة 
(واعصصمطك عامقابك3). لا يحتاج المرشح غير الفعغال (21162 عزوووم) إلى مصدر 
للطاقة ولكن بما أنه يبدّد طاقة الدخل (1ء201 أنامم1)ء» لا يستطيع إعطاء أي كسب 
للتيار أو الفولتية. ثم إن للمرشّح غير الفعغال نطاق تردّد محدّداً وضيّقاً. يُطلق على 
الإشارة المفقودة نتيجة الترشيح بمرشّح غير فعّال اسم «فقد الإدخال) (ممنءوم1 
5و05آ) . 

بالمقارنة, يمكن للمرشحات الفعالة (ورم1ز1 عجنعهم) أن تقوم بوظائف 
المرشحات غير الفعالة غي رأنها تقوم بهذه الوظائف ضمن نطاق أوسع من التردّدات» 
ويُمكنها تأمين كسب للتيار أوللفولتية (هنة0 ععمئله؟؟ 08 نمعسدت). بالرغم من أن 
المرشحات الفعالة تحتاج إلى مصدر للطاقة فإنها لا تحتاج إلى محاثة كبيرة الحجم. 
لذلك» بإمكان المرشحات الفعالة أن تكون أصغر وأخف من المرشحات غير الفعّالة. 
انظر القسم الثامن: «الدارات المتكاملة التماثلية والخطّية) مدعمنا همة عملدههم) 


(5ألناءع 1ن 0عل12عع 121 . 
أنواع المرشحات الأساسية 
هناك أربع أنواع أساسيّة من المرشّحات: 


1 مرشح إمرار التردّدات المنخفضة (811625 وووط-1.0) الذي يسمح بمرور 
التردّدات ما بين الصفر وتردّد القطع (لإعمعسوعء1 مانت ) ) ويمنع كل ماهو أعلى من 
تردد القطع. 

2- مرشح إمرار التردّدات العالية (625غ811 ومةط-طعز21)» الذي يمنع مرور كل 


التردّدات الأصغر من تردد القطع ويسمح بمرور الباقي؛ فهو يعمل بعكس عمل 
مرشحات إمرار التردّدات المنخفضة. 
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3 - مرشح إمرار نطاقى (81162 وموم لمة2)8 يمور نطاقاً معيّناً من الترددات يُحدّد 
بتردّدتي قطع منخفضة وعالية» ويمنع مرور أي تردّدات خارج النطاق المحدّد. 


4 - مرشح ثلمي (11165 طاعاه1! ,أءوزء-800)» يحجب جميع الترددات المتواجدة 
بين ترددي القطع المنخفضة والعالية) ويموّر كل ما هو أعلى وأقل من هذين الترددين. 
أي أن المرشح الثلمي يعمل بعكس عمل مرشح الإمرار النطاقي. 


تعيينات المر شح 

ثابت المرشح «ك» )2 شي بذلك لأن حاصل ضرب معاوقاته على التسلسل 
بمعاوقاته على الغوازي يبقى ثابعاء ويسبقى هذا الغايت «ك6 0) عند مخعلف 
التردّدات. قد تكون هذه المعاوقات مفاعلة حثّية أو سيعوية. ويمكن تصنيف هذا 
المرشّح على أنه أي نوع من الأنواع الأساسية للمرشّحات. 


أ المرشح المشتقّ «م») () (1116:5 4ع#اترهء0-م)» هو نسخة معدّلة عن المرشح 
الثابت «ك»» ولكته يرتكز على ثابت آخر يُعرف ب«م» (2)» وهذا الثابت هو نسبة 
تردّد القطع للترذة النهائي التوهين (2100نامعغاى عانمم1) . يُظهر المرشح المشتق ((م» 
توهيناً حاداً أو منحنى أكثر تدرّجاً في انحساره (6«ردا0 087 011) من المرشّح الثابت 
«ك» 0)» وذلك بسبب وجود أقطاب أكثر. يُصئّف المرشح المشتقّ «م» بأنه من 
أنواع المرشحات الأساسية أيضا. 


ب مرشحات البثرؤورث 50211 يُعطي هذا النوع من 
المرشّحات استجابة ذات تموّج مسطح (واومن# 8126) لنطاق الإمرار وتوهيناً حاداً 
ومنحنى أكثر تدرّجاً في انحساره عند تردّد القطع الخاص به. ولهذا المرشّح نطاق 
إمرار تشغيلي واسع يمتد من التيّار المستمرٌ (©©) إلى التردّدات الراديوية. يمكن لهذه 
المرشحات أن تصئّف على أنها مرشحات إمرار الترددات العالية» والترددات 
المنخفضة» والإمرار النطاقي. نذكر أيضاً أن مرشّحات البتروورث هي أفضل من 
حيث الاستجابة العابرة (6ع5ههوم5ع2 غمعزوصة12) بالمقارنة مع مرشحات التشيبيشيف 
( تع طوبوطعطع) . 
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الشكل 22-1 مرشح (21) لمغذّي طاقة. 
يُمكن للمرشّحات أن تحدّد وفقاً للتصنيفات التالية: 


أ لمرشحات التشيبيشيف (111625 #اعطاولطاعط©) مميئّزات مشابهة لتلك الخاصة 
بمرشحات البتروورث (طاده 9ع نس8)» إلا أنها تتمثز عنهابأنها تتخلص من 
الاتساعات العالية للاستجابة المتموّجة (ءودوموء1 ء1مم11 0106 1امسى) لتؤمُن منحنى 
ترده أكثر تدجاً في انحساره غند ترذه القطع. لهذه الأسيباب تتدرج مرشّحات 
الديبيشيق كفرشحات النابك بق الى تعد عن مرنشتحات إعرار الفركدات 
الممففضة والعالية و القلمفة, 


ب - سمي مرشح بسيل (811162 [عووء8)» بهذا الاسم نظراً للدلالة الرياضية التي 
استعملت لتصميمه. ولا تتصف مميزات تردّد القطع لهذا المرشح بالحدة نفسها 
المتوفرة في البتروورث. 

ج ‏ يُشبه المرشّح الإهليجي (:5116 1دءنام8111) مُرشّح تشيبيشيفء إلا أن نطاق 
الإمرار فيه يتضمن اتساعات أعلى للاستجابة المتموّجة بالمقارنة مع مرشح 


د-يمكن تمييز المرشح بدقة أكثر من خلال عدد أقطابه التي حُددت بعدد 
المركبات المفاعلة (كالمحانّات أو المتّسعات) الموجودة في المرشّح. (لا تُحسب 
المقاومات كأقطاب لأنها ليست من المركّبات المفاعلة). من جهة أخرى؛ تُحدد 
شدّة الانحدار (ووعممءه)5) في منحنى التوهين أو المنحنى المتدرّج الانسياب بعدد 
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الأقطاب أيضاً. على سبيل المثال» للمرشح ذي الأقطاب الستة انحدار أشدّ لمنحنى 
التوهين منه للمرشحات ذات القطبين. 
المرشحات غير الفعالة 

المرشح غير الفعّال (1:1)6:5 عب«ازووة2) هو عبارة عن شبكة من المقاومات 
يُعوّف عادةً حدّي النطاق الأعلى والأدنى بترددي القطع. وقد صُّمّمت هذه 
المرشحات كي تطابق معاوقتها للدخل ومعاوقتها للخرج معاوقة كل من المصدر 
والحمل. يقاس التوهين أو الانحسار التدررّجي عند تردد القطع بالدسيبل (15ءطنءء0) . 
للمرشح ذي التوهين العالي منحنى تدرّجحي ينحدر بشدة لدرحة أنه يتحول إلى ميل 
شاقولي (عمه51 لمعت 17) . 


تتشكل المرشّحات بتوصيل المتسعات والميعانات ضمن شبكات» ومخططاتها 
توضح أحرفاً ورموزاً أخرى شائعة. والأشكال الأربعة الأكثر شيوعاً هي الأحرف 
الأجنبيّة (1)» (1)» (نم) ودرج (:1.2006). تُحدّد أماكن العناصر بتحديد عمل المرشّح 
ونوعه (مثلاً» لتمرير التردّدات المنخفضة أو العالية منها). مخطط المرشّح (,1) يكون 
على شكل الحرف (1) ولكنه معكوس.ء والمُرشح (7) له شكل الحرف (7). أما 
المرشّح (51) فيشبه مخططه شكل الحرف اليوناني © كما هو مبيّن في الشكل 222-1 
أما مرشح الدرج فيأخذ شكل الدرج. 


تسمح جميع المتّسعات بمرور التيّار المتناوب (80)) وتمر التردّدات العالية بأقل 
مفاتعة من العرةذات المبخفضة: (تعاسي المفاعلة السعرية عكدهاً مع الغرةة). 
ولكنء بما أن المتسعة مكوّنة من صفيحتين موصلتين منفصاتين بعازل كهربائي» فإنها 
تمنع التارات المستمرّة (80) من المرور. في المقابل تسمح المحانّات بمرور 
التّارات المستمرّة بسهولة كما تسمح بمرور التيّارات المتناوبة في ظلّ التردّدات 
التعفقضه هذا ويدوة ذلك لكونها مكورة عن علئاض سلكيه إلذ أن فابليعيا لضاف 
التيارات المتناوبة تتناسب طرديّاً مع التردّد لأن المفاعلة الحنّية تتناسب طرديّاً مع 
التردّد. بالتالى» تستخدم المرشحات غير الفغالة مميزات الاستجابة - التردّد 
للمحانّات والكيهات: 
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المنحنيات الخاصة بالمرشحات 

يبن الشكل 23-1» مميزات المنحنيات الخاصة بالمرشحات (ع كمع اع مم0 
وع ل 6612[ ز2) اربع الأساسية» ويدل المحور الأفقي في كل منحنى على قيم 
التردّدات التشغيلية للمرشحات» وتدل المواقع على المنحنيات المعنونة ب مه على 
تردّدات القطع. 
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الش> 23-1: مسيزات المرشح: أ- مرشح إمرار العرددات المنخفضة, ب- مرشح إمرار 
الترددات المرتفعة» ج- مرشح إمرار نطاقي, د- مرشّح إيقاف نطاقي (ثلمي) 


مرشحات تغذية الطاقة 

تندرج هذه المرشحات (111625 براممن5 نوبووط) تحت عنوان المرشحات غير 
الفعالة لمغذّيات الطاقة الخطية أو المبدّلة » وجعل التموؤّجات والنبضات أكثر سلاسة 
للتيئار المستمر الخرج (إنام)ن0 ©2 2380). يمنع مرشّح الخط الكهربائي (©منآ 
11ة)» كما في الشكل 24-1 التردّدات الراديوية المتداخلة (8781) أو المنتقلة 
(4عاانسوهةء1) مع خط القدرة للتيار المتناوب («هم 4©0) أو المستحنّة في أو 
موصلة (000164م00) بالمنتج المعيل (6ء01ه: 1056]). يُحتاج إلى هذه الأنواع من 
المرشحات فى المنتجات المغذَّاة بمغذّيات الطاقة التبديلية» كأجهرة الكمبيوتر 
الشتخصية الى يجب أن تطابق قوالين لجنة الاتصالات الفبدرالية [666) التى اتح 
من تداخل التردّدات الراديوية (5311/87:1) فوق 112 10. 
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الشكل 24-1: مرشح الخط لتغذية الطاقة. 


مر شحات الموجات الصوتية السطحية 

إن مر شح الموحجة الصوتية السطحية (11162 (017خى5) عاكهكالآ عنتأدناوعخ ععو رن 5) هو 
مرشّح حالة صلابة (5]:6 50114) الذي يمكن أن يحل مكان المرشّحات (الحنّية - 
المتّسعية (©.1)) التقليدية غير الفكالة. تومن هذه المرشّحات اتساعاً ممتازاً واستجابةٌ 
للطور (56دوموءخ ءوةراط) على مدى عرض واسع من النطاقات الموجية (010)05مه8) 
والنطاقات التردّدية. تصتّع مرشحات الموجة الصوتيّة السطحية من مواد كهرو ضغطية 
(عتناءعاءه2ء1©)» مثل ليثيوم النيوبايت (12/605] - 211006 دسسائط)1]) والكوارتز. وتوفر 
المرشّحات المصنعة من مادّة الكوارتز استقراراً ممتازاً في درجة الحرارة ضمن نطاق 
ترددي عريضء أما المرشحات المصئّعة من الليثيوم- النيوبايت فتبشط الوصل 
التقارني الكهرومغنطيسي بالصوتي. إجمالاء لهذه المرشحات فقد إدخال عال (مع811 
565 12561108)» لذلك يتطلب استخدامها وجود مضخم على التسلسل معها 
لاستعادة الشدة المفقودة في الإشارة. (انظر القسم 17: «أجهزة الموجة الصوتية 
السطحية»» «المجشات الإلكترونية ومحدّلات الطاقة»). 


معايير التردد البلوري 
يُستخدم البأورات كمعايير للتردّدات (ولمقلصة)؟ لإعمعنوءء لماوصع) وهي مصئعة 
من مواد كهروضغطية ترك (©:2ههوه2) على تردّدات عالية عندما تواجه تياراً متناوباً. 


إن التقطيع المختار بعناية لبلّورات الكوارتز يعطي استقراراً أكبر للترّدات من دارات 


الملف- المتّسعة الخازنة (و) نداعم علصه1 عم غأعدمه-لصة-للمك) . توضب البلورات فى 
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علب معدنية شعاعية الطرف لتوليد تردّدات للتوقيت أو لحاجات أخرىء, كما هو 
موضّح في الشكل 25-1. 


تجلخ رقاقات الكوارتز بسماكات عالية الدقة (55ع2اعن1' عءوزمءعءط) ويرسب على 
سطحي كل رقاقة غشاء معدني ليشكلا إلكترودين. يوصل هذان الإلكترودان بطرفين 
يمعدان غبر القاعدة. عندما يغذى الكوارتر بعبار مسناوب (عغ) تبدأ رقاقة الكوارتز 
بالاهتزاز بتردّد يتحدد نتيجة سماكة الرقاقة. مثلاً» يُظهر البلُور الرقيق رنينه على 
تزقدات أعلى من تللق الى ترث ليها البلورات: السميكة. قراوح الترودات: الاعلى 
للكوارتز البلوري بين 21112 15 و 11112 20 تُعطي النغمات التوافقية أو مضاعفات هذا 
التردّد تردّدات راديوية عالية. يعمل الكوارتز البلوري فى الحاملات كدارات تخزين 
رنيني (كاشاءتك علصه1 :113:0ه05). بالإضافة إلى ذلك» فهي تعمل كمرشحات انتقائية 
(1625ض© علناعع1[ء5) وذلك بسبب عوامل جودتها العالية (15منء720 0©). 


5-4 
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الشكل 25-1: الحاملة البلوريّة. 
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الفصل الثاني 


المكوّنات العاملة المنفصلة 


المحتويات 


© نظرة شاملة 


© دايودات الاشارة الدقيقة 


)2 الدايودات المقوّمة (وع2100 ناعم‎ ٠. 


© الترانزيستورات المستوية الاشارة 


(8115 - يماكتكمم]' ممتاعصد[ عداهمن8) 


»ترانزيستورات دارلنغتون المزدوج 


(5ع12100 لممع ذذ- الم حدك) 


(25ماكتقصهء1 [ءرعآ-لممع 51) (101815 -سماكتكمم] عدادمز8 عند -لعندلناكم1) 


٠‏ الترانزيستور ذات الوصلة ثنائية القطبأه ترانزيستورات أحاديّة التوصيل 


( ونه 01]و1قمة]1” ماع طني 2) 


© ترانزيستور المفعول المجالي 


(151015قمة1 أع6 610-517 21) 


© ترانزيستورات زرنيخيد الغاليوم 


(015ؤ؟أقمه1” عل تمع 15خ - نتن 211 0) 


«ترانزيستورات القدرة 
5015 1أقطة"1” تتم نتووص) 


* ترانزيستورات البوابة العازلة الثنائية القطب 


(11115] - 5أه5ر1قمهة11” ماع طن زنم]) 


الثايرستورات (115]015/إط1) 
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نظرة شاملة 

إن المكوّن الفعال الإلكتروني (26عدوم صم عتصمماءن81 علاتاءة) هو مكوّن في دارة 
كهربائيّة يحتاج إلى طاقة خارجيّة (رعبووط لمصعاء8) للقيام بوظيفته. في هذا الفصا 
سوف ينحصر نقاشنا حول المكونات الفعالة المنفصلة عن الصّمامات الثنائية 
(الدايودات) (وع21006)» والترانزيستورات (515]60:8هة18)» والثايرستورات 
(19015]015)» بالإضافة إلى الدارات المتكاملة (و©1 - نامي لمنممعهام1) التي 
ستذكر فى أجزاءٍ منفصلة فى هذا الكتاب المساعد. يتناول الفصل الثامن الدارات 
المتكاملة الخطبة والتماثلية (105 متدعمنآ كدخ كماهمة).» ويناقش الفصل التاسع 
موضوع الدارات المتكاملة الرقمية (109 218181) وذاكرات نصف الموصل 
(وعتتمصع]/1 ماعن كممعتصنة)؛ أما الفصل الرابع عشر فيغطّي مواضيع متعلقة 
بالمعالجات الميكروية (55015ع106م 10 1/11) والمتحكمات الشيكروية 


(5ع011تخصمع م111 . 


دايودات الإشارة الدقيقة 


إن لدايود الإشارة الدقيقة (وع1100 1[دمع211-51مم5) نهايتا وصلة 272 (ممناعمن1 1زم) 
من مادة السليكونء التي يمكنها تقويم وقرض الإشارات» التي تلتقي فيها الثقوب 
والإلكترونات الموجبة (هم:5-19) والإلكترونات السالبة (6م:81-79) » وهو يعمل 
كمقوّم (روقنممع) ومُشْدّب (رووم01) للإشارات. يتحمّل هذا الدايود (الصَّمام 
الثنائي) طاقة قد تصل إلى ما فوق 1 واط (/7). ويُصنع بتنمية منطقة سالبة النمط 
(صمناعع8 6م:21-19) على وافرات موجبة النمط (.ه5ة/7 وم:5-1) بحيث يتكون سطح 
بيني (ععه تعنم أو وصلة («مناعمس1) بين المادتين المختلفتين. يُقطع الوافر بعد ذلك 
ويُوضْب مع أطراف موصلة على نهايتي القالب (16©). يُظهر مقطع الشكل 1-2 - أ 
أن المادّة الموجبة النمط (هم:5-2) هي الأنود أما المادة السالبة النمط (6م:21-19) فهي 
الكاثود. يحتوي الأنود على فائض من الفتحات أو الثقوب (5و181016) أو على مواقع 
فارغة (و516 )صوعة7؟) يمكن أن تعب بإلكترونات لتوصيل التيار الكهربائي» ويحتوي 
الكاثود (السالب النمط) على فائض من الإلكترونات. يُظهر الشكل 1-2 -ب 
بالشكل الرمزي لهذا الدايود» فنرى أن اتجاه السهم يُشير إلى اتجاه انسياب التيار 
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التوافقي (110107 معن )2 وهو معاكس لاتجاه تدفق الالكترونات (1105 دمنءه81) 


المبئن بالسهم ذي الاتجاه المعاكس. 


عندما تُطبّق فولتية موجبة على الأنود وفولتية سالبة على الكاثود أو يُوصل بالأرض 
(4هده6)؛ يكون الدايود بحالة انحياز أمامي (8125 80350). تتدفق الإلكترونات 
من الكاثود مروراً بوصلة 581 ومن ثم نحو الأنود» رغم أن التيار الكهربائي التوافقي 
(أصع تلت لهممتامع:كم00) يعبر بالاتجاه المعاكس من الأنود إلى الكاثود. ومن ناحية 
أخرى» ينحاز الدايود بشكل عكسي (8155 عاعة8 2ه وونهع2©) عند وَصل الجزء 
الأنودي بفولتية سالبة والجزء الكاثودي بفولتية موجبة أو بالأرض كما هو مُبيّن في 
الشكل 2-2: وفقاً لهذه الشروط سوف يكون هناك تدقق قليل أو عدم تدفق 
للإلكترونات عبر وصلة ./22 وفي حالة الانحياز بشكل عكسي سوف يصبح الدايود 
عازلاً مع مقاومة تبلغ عدة ميغا أوم (5دمط30)» بسبب اتساع منطقة الاستنفاذ ذات 
المقاومة العالية (ممناءامء2 عكتاوزوعه طئ1ز1]) التي تتكوّن حول الوصلة (10م). 

يبيّن الشكل 3-2 - أ المنحنى المميز للدايود العادي (58). ويّفصّل الشكل جميع 


مناطق المنحنىء فيُظهر الجزء الشاقولي والمتحرك نحو اليمين تأثير الانحياز الأمامي» 
أمَا الجزء الأفقي المتحرك إلى اليسار فيُبرز تأثير الانحياز العكسي (8135 256ه2606) 


أنود 
يُقوب 
إلكترونات أ 
وصلة 
دفق الإلكترونات التيار التوافقي 
كاثود 
)40 كت 
الشكل 1-2: دايود 2(1. 


0 


الشكل 2-2: منطقة الاستنفاذ لدايود وصلة نوع ااط. 


دايودات «زنر» 


دايود زنر (وع0مزط معمعء2) أو ما يُسمى بالدايود المرجعي (11006 ءممهمعق1)» هو 
وصلة سليكونية (57) مصنوعة لتعمل فقط في حالات الانحياز العكسي (260656 
ممزظ) أو في شروط للفولتيّة (5وم«0201660© عع010؟1) معيّنة عندما تبلغ الفولتية العكسية 
(عع7012؟ عونو وعع) دا معيناً يحدث مايُسمى بالانهيار أو التيهور الجارف 
(0ملعلد816 عاعمة 1ه حم )ء المبيّن في «ركبة» المنحنى الظاهرة في الجهة اليسرى من 
الشكل 3-2 - ب. ما بعد هذه النقطة» تبقى هذه الفولتيّة العكسية (عع17012 مدع نع 2) 
ثابتة بشكل كاف لتعمل كفولتية مرجعية (عع7012١‏ ععمعمعاء 2) . 


تُظهر دايودات الزنر ذكباً عكسية حادة (ووومع] و5ه160 مندط5) عند فولتية أقل من 
7 3 (انظر الشكل 38-2). تُفَكك كميّات كبيرة من الإلكترونات في منطقة الاستنفاذ 
ترابطها مع ذرّاتهاء ممّا يُسبّب تدفق تيار عكسي 26762560 6معتن0) كبير» كما هو 
مبيّن في الجزء الشاقولي الهابط (:05م2:0 17»:1021) من المنحنى الموجود في الشكل. 


إن دايودات الزنر هي مرحجعيّات مستقرّة للفولتية (وععمعمهقع8 ععهناه؟؟ عاطه5) 
ذلك لأن الفولتية المطبقة بين نهايتي الدايود تبقى ثابتة مع تغير واسع للتار الكهربائي. 
السفعد هذه الدايودات بشكل عام كمنظمات للفولتية (0:5غ12ناعء. عع15ه1770) 
وللاقتضاب (عمناممناء) أو لإامرار الفولتيات التي تتعّى مستوى محدّداً (0عاععم5 
6061 .]). بعض أنواع دايود الزئر تُعرف بكابحات الفولتية العابرة عههناه/! صعنكمم]) 
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(1/55 - 05ووع1مم511» وتستخدم كأجهزة حماية - الدارة (علاناءع امعط ندم 
219 بسبب قدرتها على إمرار أي فولتية دخل عالية وغير مرجوّة (0عاصةبوحمنآ 
6 أنامه]-طع111). (سوف يتطدق الكتاب إلى هذا الموضوع بالتفصيل في الفصل 
0 (قسم كابحات الفولتية العابرة») (15/5 - 1635015ممنا5 عع4غ01!؟ امعادمهم) ((في 
حماية المكرّن والدارة) (ومنءعامءط أتداعمك لصخ أمعمومصمك) . 


4 
, كاثود 
3+ 
تبر الأمامى 
1+ 
42 
0-5555 
الفولتية الأمامية 
: 1 

التيار الانعكاسي 5 3 2 3- و 

الفوليتة الانعكاسية (ب) 
ك4 


الشكل 3-2: المنحنيان المميزان لدايود /ط: أ- الانحياز الأمامي (اليمين) والانحياز العكسي 
(اليسار)؛ء ب- الرسم الرمزي لدايود زنر. 


يبيّن الشكل 3-2 - ب الرسم الرمزي لدايود زنر» وهو يختلف عن الدايود العادي 
بالشكل «5) الذي يأخذه الأنود في الرسم الرمزي. تتراوح الفولتية المرجعية 
التشغيلية (عع7012؟ أعدعرعة16 ادمنسه2) لدايودات الزنر بين 7 1.8 و7 200 وبقدرة 
تقديرية تبدأ ب/78 250 وترتفع لتصل إلى 77 50 توضّب هذه الدايودات في علب 
متنوّعة من الزجاج» والمعدنء والبلاستيك» وبعضها يُصنّع للتركيب السطحي 
(وستاصساه81ة معدن 5). تتراوح الفولتية التقديرية لدايودات 107/5 بين 7 5 و/ا 300 
وتتحمل قدرة قد تصل إلى 77 5 بحالتها المستقرة أو 77 1500 عند قمة القدرة لووط 
ه60 ). بالرغم من أن بإمكان هذين النوعين من الدايودات العمل في منطقة الإشارة 
الدقيقة (دمزعء# 1همع1-51لهدم5) إلا أنهما يُصئّفان كدايودات مُنظّمة (15منه1اتوع]) 
وأخرى كابحة (15وووع:مم51) بدل تصنيفها كدايودات الإشارة الدقيقة ([همع51 50211 
وعلهض1ط). 
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دايودات حاجز شوتكى 

إن دايود حاجز شوتكي (21006 “عتسو8 17:مطء5) هو دايود نصف موصل 
غ01 ممع تمه 5) مكدّن من طبقة نصف موصلة ومن تالامس معدني (21غ116 
أده ع))» يمن خاصية تقو يمية لا خطية ناك عاعة قط ممنادء كناعه 12 تمعصنآ 100 . 
تنبعث الحاملات الساخنة (وروتجمة0 1106) (إلكتر ونات مواد النوع السالب (6م10-/3) 
) وثقوب (مواد النوع الموجب (:م1-) من حاجز شوتكي لنصف الموصل 
وتتحودك باتجاه الطبقة المعدنية (عمننةه2© 2816:41) التي هي قاعدة الدايود (عل210 
56 ). فيما تسيطر حاملات الأكثرية (كلع هت 117و زة31) في هذه العملية» إلا أنه من 
الضروري أن لا يكون هناك حقن (دمنءهزم1) أو تخزين (ع5]0:28) لحاملات الأقلية 
(وتعتصة إاتروم:31) للحد من سرعات التبديل (كقلعءم5 عصنطء)91) . ولذفى هذه 
الدايودات أيضاً «دايودات الحامل الساخن» أو «دايودات شوتكي». 


يُستخدم ترانئزيستورات شوتكي القامطة (015]كأقصة1 لع ممنه لك - نيل مط 5) في 
توصيل الترانريستور- ترانريستور المنطقي (م1”11 - عنومآ #مامتدصهه1-مامزدمة1) في 
بعض مجموعات الدارات المتكاملة (وذازسة8 10) من ضمنها حاجز دايود شوتكي 
لمنع الإشباع عند الترانزيستور (524118600 1ه]ناقصة1)» وبالتالي ازدياد سرعة تبديل 
الترانريستور (عصنطء)511 +مأوزوصة1). تجدر الإشارة إلى أن بوابات ترانزيستورات 
زرنيخيد الغاليوم (04857157)»: أي ترانزيستورات تأثير المجال لنصف الموصل 
المعدني» هي في الحقيقة دايودات حاجز شوتكي. 


دايودات فاركتور 

يعرف دايود فاركتور (721006 08]ع173:2) بدايود المتّسعة المتغيّر الفولتية 
(متعومة© عاطفتتة/ا-عع517013) أو ب (موءتيه7؟). وهو وصلة 7م ذو انحياز عكسي 
(517 لع35ز8 وورع نه 2) حيث يعتمد عملها على تغر سعة الوصلة 042 ممتكمتة7؟ 
ععصمأاعةم 03 دمناعصنل) مع انحياز عكسي أيضاً. تنمى شوائب معينة (ع2:01:1 غصدمه2) 
ف طبقة الاستنفاذ (6:(ه.آ دمناعامء2) وذلك لتحسين هذا التغير ص السعة والتقليل الى 
الحد الأدنى من الفقد في المقاوم على التسلسل (5و»ع5ومرآ ععصهأسزوع 1 دعتي 5) . 
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يُصنع دايود فاركتور من مَادَة نصف موصلة تركيز إشابتها (326م120 
1 يدرّج في المادة» حيث يتمحور التركيز الأكبر للإشابة في المناطق 
المجاورة للوصلة: من الضعب الاستفادة من 'التغير في سعة الوضلة عند الاتحياز 
العكسي بسبب صغر منطقة الوصلة. عادةً ما تكون لدايودات فاركتور مقاومة داخلية 
ضئيلة (ععصهاوزوء2 291رعام1 1.00آ) بحيث أن وصلة (52)؛ عندما تكون في حالة 
انحياز عكسي») تعمل كمتّسعة نقية (:ه]ءومه0© عننط)؛ وبما أن الوصلة فجائية 
(«منأعصسة وأمنحرط4)ء فإن سعة الوصلة (ععممغزعدمه© «مناءعم10) تتغيّر بتشكل عكسي 
للجذر التربيعي لقيمة الفولتية الانعكاسية (مع2غ701؟ ووه 2 ). 


تصنّع معظم دايودات فاركتور من مادة السليكون (5:1:602): إلا أن تلك المصنوعة 
من مادة زرنيخيد الغاليوم (4ندهدخ-دسدانااه0)تُعطي استجابة لترددات أعلى (0عذ1آ 
58025 /لإعمعداوء1). تعمل دايودات فاركتور ذات القدرة الضثيلة (عو50 :مآ 
59 كمتّسعات ذات فولتية متغئرة (015]زعومة© عاطهتته7ا-عع17013) في أجهزة 
التنغيم الإلكترونية (18ءمداآ ءنمدوماهه81)» وتعمل على إزاحة الطور (عمنقتط5 عمهمم)» 
والتبديل (عمنطه:ة5) في الترددات العالية جداً (0515]) أو في دارات الموجة 
الميكرويّة (21::0:60). كما تعمل هذه الدايودات عمل مضاعفات التردّدات 
الضئيلة جداً (وتعنامةلانة لإعمعسوعع نمآ لرع7]) في مرسلات الحالة الصلبة 
(5ع]] نسسمصة1 عنه)50110-5) فتحدٌ وتُشكل النبضات. 


ُوفر دايودات فاركتور المعياريّة 177 12 عند 210112 و78 7 عند 6112 2؛ و18 1 عند 
2 5» وام 50 عند 6112 20. وتم الحصول على كفاءة بين 70 في المئة و80 في المئة 
عند 6112 1 6112 2. تعتمد أبعاد علب توضيب دايود الفاركتور على نطاق تردّد 
التشغيل (/إمعناوء12 ع15ةرءم0) وعلى قدرتها في التبديد (00 هم توولط نيع بووط) . 


الدايودات المقوّمة 

الدايود المقوّم (210065 م56ناءء2) هو دايود عنده قابلية تحويل (6:ء0م00) التيّار 
تبدّد قدرة واط واحد (177) أو أكثر. وتُصنع معظم الدايودات المقوّمة حالياً من مادّة 
السليكون (5مه5111). لهذه الأجسام الصغيرة وصلات (/50) كبيرة لمنع أو التقليل إلى 
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الحد الأدنى من ضرر التسخين الناتج عن تبديد الطاقة («مناهمزوواط ره نووم) . تُو لب 
الدايودات المقوّمة عادةً كأجهزة منفصلة» ويمكن وضع الدايودات المقوّمة على 
متوازي كي تزيد من قابليتها على التعاطي مع القدرة (بنلزطف عمنتلصهك] ععبومم) . 
وعادةً ما توضّب المقوّمات ذات التقدير أقل من ه 6 في علب زجاجيّة محوريّة 
الطرف أو في علب بلاستيكية. بينما بُوضب المقوّمات ذات التقديرات ما بين ه 8 إلى 
ه 20 في علب بلاستيكية فسطلحة (وعقة© عتأقواط غ210) مع السئئة نحاسية (رعممه© 
و) تعمل كمبدّدات للحرارة مزه 81626) أو كسطحين بينتين من معدن إلى معدن 
(وععة1رعام1 1هاء1ا 10 2]121) مع قضبان توزيع أكبر لتبديّد الحرارة. في حين أن 
المقوّمات التي تتراوح تقديراتها بين 4 12 وه 75 توضّب عادةً في علب معدنيّة 
(3565© 31681). لبعض المقوّمات أساس على شكل مسامير كبيرة لولبية (064هعم1 
ونا 8356) لتثبيت العلبة مباشرة على سطح أكبر لتبديد الحرارة. 


إن التقديرات الكهربائية الأكثر أهمية للدايودات المقوّمة هي: 

«فولتية الذرو ة الانعكاسية المتكر رة سسعل (عع2غ1701 عدمع 1 عتلتتتاءمع 8 علوءط). 

« مُتوسط التيار الأمامي المقوّم هآ امع تلت انه كه لع قكناعع] عمداع كط ). 

«فولتية الذروة الأمامية المتكررة عند الارتفاع المفاجئ للتيار يروعآ (عكتاتاءمع علمعط 
ل 


إن المقدّمات ذات وصلة 521 المعيارية (م0ناعم10 221 1004مة:5) مخصصة 
لمغذيات الطاقة الخطية (1165مم ناك اعوط "تدعص ر]) التي تعمل على تردّد دخل يصل إلى 
82 2300 ولكنها غير فعالة 0معنهءتقعمة) في المغذّيات التبديلية للطاقة (عمنطءة»9 
1م ناك نع نوزوط) التي ندال عند تردد 11212 10 أو أكثر نتيجة لمدة استعادتها البطيئة 
(عصستة نوع دمءه2). ومُذّة الاستعادة هذه هي الزمن المحدّد والمطلوب لحامللات 
الأكثريّة والأقلية (وتعتضة© اإنوزة1 لصخ (زاتممنة3) - إلكترونات وثقوب 0 
للاندماج بعد تغيير استقطابية إشارة الدخل (31مع1ف5 :نامم1). يجب أن تُزال حاملات 
الأقلية قبل حصول المنع الكامل للفولتية (ميهناه؟ عمناء810 11ب ) . 


وبالرغم من زمن استعادتها البطىء (عمة نترعنامءءج« 510) فإن لمقدوّمات وصلة 
(507) المعيارية تيارات انعكاسية أقل لاهنت 256ه269)» فيمكنها أن تعمل على 
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درجات حرارة وصليّة أكبر (وع ننه نومصه1 «متاعمس[ معطعنط)» وأن تتحمل فولتيّة 
انعكاسية أكبر (ءع7701:38 عونع7م1] #عاع211) من المقوّمات السريعة (5رهقناءع« 2356) 
المصمّمة للتغلب على التحديد فى السرعة (م00ة)نسنآ 0ءعءم5) . 

يوجد ثلاثة أنواع من مقوّمات السليكون السريعة التي تعمل بكفاءة أعلى عند 
تقديرات تبديل للتردّدات الأعلى (1]365 عستطع 511 لإعمعداوع 2 - عع 111 . 

1- مقوّمات الاستعادة السريعة (وتع تتتاءع] نوه تمعه 2 1356) . 

2- مقوّمات الاستعادة مفرطة السرعة أو السريعة جداً (حامةلاءعمنا5 ع0 -أموكهن 1ن 
كع ناعم ]1 تتم ووعه 12 ) . 


3- مقوّمات شوتكى (ومع كتاءعع 2 ملامط 5) . 


مقوّمات الاستعادة السريعة 


عو ب« 


مقوّم الاستعادة السريعة (تعتكناءع] 1م160 1056) هو مقوّم وصلة (((م) مصنع 
بانتشار (1715108) ذرّات ذهب في ركيزة من السليكون. تؤْدي ذرّات الذهب إلى 
تسارع (عنومءاءععم) اتحاد (مونغومزطدروءهء؟©) حاملاات الأقلية لكي تحدٌ من زمن 
الاستعادة الانتعكاسي (عسةة تمدع ووه86). تتراوح سرعة التبديل لهذه 
المقوّمات بين 200 و750 نانو ثانية (5م). أما معدّلاتها الحالية فتتراوح بين 4 1 وه 50 
وفولتية تقديرية تصل إلى 77 1200. وعادة ما يعادل هبوط الفولتية الأمامية (لمةن:1 
مه:2 عع 1)0ه17) قيمة 77 21.4 أي أعلى من قيم وصلة /273 المعيارية التي تتراوح بين 1.1 
7 و7 1.4. إن درجة حرارة الوصلة («هنءمن7) القصوى المتاحة تصل إلى حوالى 
©"25» وهذه القيمة هي أقل قيمة مقارنةٌ بدرجة حرارة مقوّمات وصلة (500) المعيارية. 
أما أقصى فولتية انعكاسية لمقوّمات الاستعادة السريعة فتصل إلى 77 600. 


مقوّمات الاستعادة مفرطة السرعة أو الاستعادة السريعة جداً 


إن دايود الاستعادة مفرطة السرعة أو الاستعادة السريعة حنا (0- )متهم 1ان] 
قلع ناء 1 1ه 7امء186-]ق رومن 5) هو مقوّم وصلة 22 ذات زمن استعادة انعكاسي 
يخراوح بين 25 و100 نانو ثانية. يتم أيضاً انتشار الذهب أو البلاتين في رُقاقات 


السليكون (ورعقهة177 مم51116) التي يتكدّن منها المقوّم ليُسرّع عملية إعادة اتحاد 
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(همكقصتطصروءة2) حامل الأقلية. يُخصّص هذا النوع من المقوّمات لتغذية الطاقة 
بفولتيّة خرج ذات قيم 97 212 2247 و7 48 . 


مقوّمات شوتكي 

لمقوّم شوتكي (2616:5 0]69ط56) وصلة معدن - نصف موصل بدل وصلة 7ط 
لذلك فهو لا يحتوي على حاملات لشحنات الأقلية. بما أن الجسم الصغير لهذا 
المقوّم مُتصل مباشرةً بإلكترود معدني واحدء فإن زمن الاستعادة» وإن كان غير 
محدّدء لا يتجاوز ال10 نانوثانية. ومن حيث المبدأ فإن تيار الاستعادة (بجرعدمنع 1 
سان ) ناتج عن وصلة المتّسعة. يوفر مقوّم شوتكي فولتية أماميّة أقلّ من مقوّم 
(17)» من 0.47 إلى 7 0.8 بمقابل 1.17 إلى 77 1.3» وله طاقة تبديد أقل ولكن بكفاءة 
أعلى. إلا أن لهذه المقوّمات ميزة سيئة واحدة ترتبط بفولتية الصد القليلة (عومكاء810 
+1 تتراوح بين 7 35 و7 50» ولكن قد يتوفر بعضٌ من مقوّمات شوتكي بفولتية 
صدّ تصل إلى 7 200. تتطلب مقوّمات شوتكي حماية عابرة (مم1اءع1مءط أمعاوصة1) » 
ويلازمها تيار تسداب (معتد0 ععهكلدء.1) أو 00 أعلى من تيار تسرب مقوّمات 
وصلة 57. وهذا ما يجعل هذا النوع من المقوّمات معوّضاً للتلف من جرّاء التسخين 
المفرط (عصنادع11 0:6) أو (الجموح الحراري) (/3117237 نحط لمسسصتتعغط]) . يمكن أن 
توضع مقوّمات شوتكي على التوازي مع مراحل خرج المغذيات التبديلية للطاقة) 
حيث تُستخدم مع خرج النهايات (15همنصم»] غنامإن0) ذات التقدير 5 فولت أو أقل. 


الترانزيستورات المستوية الإشارة 

الترانزيستور (25م]ةنوصهء1 اءه.آ-[دمع51) هو مكوّن نصف موصل (0006057مء1مرء5 
0106) ثلاثي الأطر اف قادر على التضخيم (موننهءة1اموسة) والغلق أو التبديل 
(عومنطء)5::1). في الحقيقة» هذا الترانزيستور هو أساساً لصيمام الحالة الصلبة (6]ه:50110-5 
2210 المفرغ الثلاني الأطراف (عطن1 مسساععة17؟ عل10) . 

هناك تصنيفان أساسيان للترانزيستورات: 

© الترانزيستورات ذات الوصلة ثنائية القطب (8715). 


»ترانزيستورات المفعول المجالي (5815). 
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لقد صّئّعت هذه الترانزيستورات لتكون كمكوّنات منفصلة للقدرة وللإشارة 
الدقيقة. ونُستخدم الأنواع المختلفة من هذه الترانزيستورات في الدارات المتكاملة 
الرقمية» التماثلية أو الخطيّة. ويكثر استخدام الترانزيستورات ثنائية القطب (8115) 
المنفصلة للإشارة الصغيرة في دارات الترددات المنخفضة (بإومعناوم,1 - مآ 
اننال )» في حين أن ترانزيستورات المفعول المجالي (5875) المنفصلة تستخدم 
للإشارة الصغيرة التي تُطابق مواصفاتها مُتطلبات ترانزيستورات ذات معاوقة دخل 
عالٍ (ععمقلأمتم] غناممآ طعنط). ولا تزال ترانئزيستورات (8315) شائعة الاستعمال في 
الدارات الخطية (وأنداء1© ندعم خ]) ودارات التردّدات المنخفضة (لإعمعنوعم2 مآ 
وده ))» أما ترانزيستورات معدن- أكسيد نصف موصل المنفصلة (02106 - 71681 
511577 :هه ههه نم 5) فيفضّل استخدامها في تبديلات التردّدات العالية (0ع111 
عستطع 511 تإعمعناوعم2) . 


الترانريستورات ذات الوصلة ثنائية القطب 

يُجحسشد مصطاح الترانزيستور عادة الترانريستور ثنائي القطب السليكوني (:012م81 
5 - ورهأوادصةء1 دوناعمن1) » إلا عند تعديله بصفة إضافية كترانزيستور المفعول 
المجالي (1587)» أو ترانزيستور الأكسيد المعدني-نصف الموصل (8105181). 
يمكن تصنيع ترانزيستورات (831) بطريقتين هي 2/52 أي (سالب - موجب - 
سالب) و(5288) أي (موجب - سالب - موجب»). يُظهر الشكل 4-2 مقطعاً من 


ثاني أكسيد السليكون 


ان )0 ع القاعدة 
7/7/6 
ع َس 7/0 


كا 0 


دفق إلكترونات المُجمّع منطقة القاعدة 
الشكل 4-2: ترانزيستور ثنائي القطب (5[1) من النوع 3211. 
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ترانزيستور (831 252)» ويدل الحرف «2» هنا على إشابة السليكون (ممعناز5 
04 بمادة من النوع السالب (21316121 6م:192-/2)» مما يعني اصطلاحياً أنها 
تحتوي زيادة في الالكترونات ذات الشحنة السالبة (لعع مقط تإاءتتتمعء11 
69 أما الحرف «©» فيؤشر على إشابة السليكون بمادة من النوع الموجب 
(50 2ك 'زأءحتالوهط /لمترعأة]/3 ءم:ؤ1-)) مما يعني أنها مُشبعة بالثقوب ذات الشحنة 
الموجبة (و1016آ1 لمع نمك تزاءحتازووط) . 


عند تطبيق فولتية على القاعدة نوع موجب (8356 6م:5-19) في ترانزيستور 2122 
يتسبب ذلك في تدفق الإلكترونات من الباعث نوع سالب (مع انظ 6م19-]3) عبر 
القاعدة إلى المجمّع نوع سالب (02ئ]ء0116© هعم:21-19). (يتحدّك التيار التوافقي 
الاعتيادي (606نت© 00021مع6تمه©) بالاتجاه المعاكس). للترانزيستور (8[1) 
الموجود في الشكل أعلاه بنية شاقولية (نإع010م70 لدعنا17)» إذيتم ترسيب التلامس 
المعدني على القاعدة نوع موجب المجاورة للتلامس المعدني للباعث والموضوع 
فوق الباعث نوع سالب» بينما تللامس المجمّع (عهامه© :م0116 ©) هو طبقة رقيقة 
معدنية تتمركز في الجزء السفلي من المجمّع نوع سالب (2مئ6ءع011© مم1 -]2) . 


لا تستطيع إلكترونات الترانزيستور (/815) التدفق من الباعث إلى المجمّع مروراً 
عبر القاعدة نوع موجب (83566 19006-©) إلا في حالة حصول انحياز إيجابي 
(8135 علانؤازوه2) لتلامس القاعدة وتطبيق فولتية موجبة على تالامس المجمّع 
(1عهغه00 مه 060116). عند ذلك تدخل الثقوبء التي تتنافر مع هذا الانحياز الموجب» 
منطقة الباعث (105ع20 +6]ند8)» بينما تتدفق الإلكترونات من منطقة الباعث إلى 
منطقة القاعدة. إن معظم الإلكترونات المحقونة (كهمناءعاظ 4عاءوزم1) تنهي انتقالها 
عبر منطقة القاعدة إلى منطقة المُجمّع نوع سالب» ومن ثم تُجمع عند ملامسته. 


يهن الشكل 2-:- أ مقطعا ميشيطا لعرائزسهور ثناتي الطب 8713 816 
ويوضح | لشكا ا ا الرمز الى لتخطيطي لهذا القند يستور. يمثل اتجاه السهم 
اتجاه تدفق التيار التوفيقي الاعتيادي (6معسد© 21دمهنامعىمه©) المتوجه من القاعدة 
نوع موجب (8356 عم(2-1) إلى الناعث نوع سالب (ع )نص عم19-آ01) . 

يبين الشكل 6-2 - أ مقطعاً مبشطاً للنوع الثاني من الترانزيستور (831 5/نم) 
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ويوضح الشكل 6-2 - ب رمزه التخطيطي. يمكننا الملاحظة أن استقطابية وإشابة 
نوعي الترانزيستور 2/587 و2815 متعاكستان, إذ يختلف اتجاه السهم في (811 - م/(2) 
فيتم التدفق من الباعث نوع موجب (6م5-5980) إلى القاعدة نوع سالب (عم 21-1 
ع5 8) . 


تلامس من الألمنيوم 


ثانى أكسيد 


السليكون 


+ ا 0 


2 


1 


ا 


0( رب 
الشكل 5-2: ترانزيستور ذو وصلة ثنائية القطب من البوع طلز أ) الجزء المقطعي, ب) الرمز. 


تلامس من الألمنيوم 


ثانى أكسيد 


السليكون 


باعث 


4 رب 


الشكل 6-2: ترانزيستور ذو وصلة ثنائية القطب من النوع 2 : أ) الجزء المقطعي, ب) الرمز. 


ترانزيستور دارلنغتون المردوج 

إن هذا الترانزيستور (كرنةط +مإولومة1 دماعمناءة©) كما يُظهر الشكل 27-2 هو 
عبارة عن زوج من ترانزيستور ثنائي القطب (8115)»؛ حيث يوصل باعث الترانزيستور 
الأول بقاعدة الترانزيستور الثانى. يوْمّن هذا التشكيل (دوننه مدو دهح) كسباً فى التّار 
(منة0 غمعستت) أعلى من ذلك الذي يعطيه الترانزيستور الفردي بالاقتران المباشر 
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الشكل 7-2: رمز ترانزيستور دارلنغتون المزدوج. 

(عصتامناه© أععتلط) . يُصنّع هذا الزروج على قالب منفرد ويوضب في علبة ترائزريستور 
ثلاثية الأطراف (عو2© «ماواوصةء1 دلهمندصع1-ء1:6). يكمن أغلب الاستخدامات 
لهذه الترانزيستورات في الدارات المتكاملة الخطية (105 مهههذآ)؛ كالمضحّم 
العملياتي (تعتكنامسخ لقدمتوعم0) وفي مراحل خرج مضخم القدرة (رمبومم 
5 أنام010 قتع )تامسم) . وأكثر التطبيقات المعتادة لترانزيستور دارلنغتون هي 
عمله كباعث تابع (101106 “عا نس8). يئخذ الخرج عبر مقاوم» من باعث 
الترانزيستور الثاني إلى الأرض (6:050)» وتُرفع قيمة المقاومة الدخل عند قاعدة 
التراتزيستور الأول إلى أكبر من تلك الموجودة في دارة الترانزيستور الفردي الباعث 
التابع ا 010 عاعمذة) : 


ترانزريستورات المفعول المجالي 

إن ترانزيستور المفعول المجالي (1815 - 5تزم]اكأقصة1 أء5716 11610) هو ترانزيستور 
يعمل على الفولتية (2160:ءم7701:466-0). وعلى عكس (831) فإن ترانزيستور (587) 
يتطلب تيار دخل (6دعتناك انامم1) قليل جداً في حين أنه يتطلب مقاومة دخل ()ناممآ 
ععصةؤوزوء 1) عالية جداً. تُقسم ترانزيستورات المفعول المجالي إلى نوعين: النوع 
الأول يتضمّن ترانزيستور وصلة المفعول المجالي (15111) والثاني ترانزيستور معدن- 
أكسيد نصف موصل المفعول المجالي (210575871)» أو ما يُعرف باسم ترانزيستور 
المفعول المجالي ذي البوابة العازلة (1017875). يقسم ترانزيستور (5871) بدوره إلى 
صنفين: مكوّنين نوع 8 ونوع 21. إن ترانزيستور المفعول المجالي هو ترانزيستور 
أحادي القطب (:ت1وونه[])» بعكس الترانزيستور ثنائي القطب (831)» لأن تيار 
الصرف (إمعسس© منهرط) يتكدّن من نوع واحد فقط من حاملات الشحنة (وونهط© 
9ع نسو ): ففيه تكون الإلكترونات في القناة 21 (58 اومهط-2) والثقوب في القناة 
(11] اعممهطنت-ط). 
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تعمل ترانزيستورات المفعول المجالي (5875) وترانزيستورات المعدن- أكسيد 
نصف الموصل (21051787) كترانزيستورات منفصلة (3:ماؤزومها عاعهوزم). إلا أن 
تكنولوجيا (01055587) قد اعتمدت لصنع ترانزيستورات المفعول المجالي ذات 
القدرة (11715 :ه»:وم) (انظر قسم »الترانزيستورات ذات القدرة» في هذا الفصل) وفي 
الدارات المتكاملة. والجدير بالذكر أن الدارات المتكاملة نوعان: معدن- أكسيد 
نصف موصل سالب (2818105) ومعدن أكسيد نصف موصل موجب (58105). عندما 
تتكامل قناتا الترانزيستور السالبة ([عمموط©-2) والموحجبة ([عمههط2-0) في بوابة 
الدارة نفسها تُصبح معدن- أكسيد نصف موصل متمّم (01105). 


(للاستيضاح انظر الفصل التاسع «المنطق الرقمي والدارات المتكاملة) (٠زومآ‏ اهانعذه)). 


وصلة ترانزيستورات المفعول المجالي (1101715) 


يبيّن الشكل 8-2 -أ مقطعاً لهذا الترانزيستور(15875)» وهو جزء مقتطع من قناة 
سالبة (اءممهط© -21)» تم انتشارها في ركيزة نوع موجب (نمن1-<) وتم انتشار أو 
زرع (0ءغمهامم]) منطقة من نوع موجب (6عم19 -©) في قناة نوع سالب (عم19- 21) 
لتشكيل بوابة نوع موجب 066 64م:8-159). أي يتم ترسيب المعدن بشكل مباشر 
على البوابة (6]ه0)» المنبع (ععتنده5)؛ ومناطق الصرف (منةء0) لتشكيل أجزاء 
تلامسيها (واءةئده2). وبما أن لل (1881) بنية متناظرة (عتدؤعدم5 لوءأعصصروة) فإن 
كاد من المنبع والصرف قابلان للتبديل (ع1طوعع سقطءمع غم1). ومن ثم بالاعتماد على 
موقع الأرض والقطب الموجب (+7) لمصدر الطاقة (ع6عدنه5 +ع:20) يعمل 
الترائزريستور في الاتجاهين. 


يبدأ تيار الصرف (7108 «نق©) بالتدفق عندما يطبق فولتية موجبة (76)زووم 
على تلاس الصرف (0021860© منهة:1)» وفولتية سالبة (عع170104 عاتندوء21) 
على تلامُس المنبع كك عه:نا0؟) مع فتح (فصل) تلامّس البوابة (إعقاصم عنه0) . 
في حال كان للبوابة انحياز موجب (818560 006زو0) تنخفض مقاومة القناة 
(ءءسهادزوء2 اعمموط©) ويزداد تيار الصرف (أمعستك منتورط). أما إذا كان للبوابة 
انحياز سالب (106ئهعء]< 810560) بالنسبة للمنبع فعندها تنحاز وصلة (/28) عكسياً 
وتتكون منطقة استنفاذ (152ع6 دمون)ءامء2) مفرغة من حاملات الشحنات (عوتة 
ومعنسة©). بما أن إشابة القناة نوع سالب (اعمصمقطن ءم:21-19) هي أقل كتير من قناة 
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نوع موجب لسليكون» تخترق منطقة الاستنفاذ القناة» فيتقلص عرضها وتزداد 
مقاومتها. وعند زيادة الانحياز الفولتي السالب للبوابة ينقطع تيار الصرف بشكل 
كامل. تسمى قيمة الانحياز الفولتي للبوابة الذي يؤدي لقطع تيار الصرف بفولتية 
التخصّر (6عغ011/ 01 «اءمزط) أو فولتية بوابة القطع (ععم]01؟ ]مانا 6ا6). يبيّن 
الشكل 8-2 - ب الرمز التخطيطي لترانزيستور المفعول المجالي ذي وصلة قناة سالبة 
(1581 امسصدطن -/2) . يتجه السهم من البوابة نوع موجب إلى القناة نوع سالب. 


تتشابه مميزات ترانزيستور المفعول المجالي ذي وصلة قناة موجبة ([عممهد© -م 
7 » المبين في الشكل 8-2 -ج.» مع مميزات ترانزيستور المفعول المجالي ذي 
وصلة قناة سالبة باستثناء قطبيّتي الفولتية والتيّار المنعكستين. تنتشر في ركيزة نوع 
سالب قناة نوع موجب ومن ثم تنتشر أو تُررع منطقة بوابة نوع سالب في القئاة نوع 
الموجب لتشكيل البوابة السالبة. عندما يتم تطبيق فولتية سالبة على الصرف وفولتية 
موجبة على المنبع؛ يتدفق تيار بين المنبع والصرفء وفي حال كان للبوابة قيم سالبة أكبر 
يزداد تدفق التيار» بينما ينقطع التيار في حال كانت قيم البوابة موجبة بالنسبة للمنبع. 
يُبيّن الشكل 8-2 -د ترانزيستور المفعول المجالي ذي وصلة قناة موجبة. ويتجه 
ايوم لقياة انويع إلى البواية الال 70 


ابة . 5 7 : 
صركا. ايوالة 2 ثاني أكسيد ١‏ صرف 


بوابة 
منبع 
رب 
تصريف 
بوابة 
مصدر 
ع 


الشكل 8-2: أ) ترانريستور المفعول المجالي ذي وصلة قناة موجبة مقطع لقناة سالبة-. ب) الرمز 
ج) مقطع لقئاة موجبة, د)- الرمز. 
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ترائريستور المفعول المجالي فعدق-] كسيد نصف الموصل 

يقدم الترائزريستور (21051815 - 118:15 011101 ط0© 1210517181 تمعد 01-0:106غء31) 
معاوقة دخل (عءءصهلءمم] غنامم1) كين مما يُقدمه ترانريستور (01181). ويُبئن الشكل 
2و -أء مقطعاً لترانزيستور (81051887) قناة سالبة. نلاحظ وجود طبقة عازلة من 
ثاني أكسيد السليكون (210:146 ه811100) تمت تنميتها على الجزء الأعلى من المنطقة 
المنبع والبوابة ومن قناة المنبع- إلى- الصرف الواقعة تحتها. أما الشكل 2-و -ب» 
فيبيّن الرمز التخطيطي لترانزيستور (810515871) قناة سالبة. إن نوعي ترانزيستور 
(21051781) هما نمط التعزيز (ع1100 امعطمءءسصقطم8) ونمط الاستنفاذ (ممخغعامء[1 
6 لنمط الاستنفاذ للترانزيستور (81051181) قناة منبع- صرف إشابتها خفيفة » 


الشكل 9-2: ترانزيستور '810519171: أ) مقطع, 
ب) الرمز. 


رب 
نمط التعزيز لترانريستورات 321057151 
تؤْدّي المعاوقة العالية لركيزة قناة منبع- صرف إلى انحياز إشارة البوابة (6© 
1مع1؟ 813560) لتتسبب بتدفق التيار» مما يجعل حالة نمط التعزيز لترانزيستور 
(210517817) عادةً مقفلة. 
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يبين الشكل 10-2-أ أن الركيزة في الترانزيستور (81051871) قناة سالبة التعزيز هي 
من السليكون نوع موجب وأن مناطق المنبع والصرف مشابة (4ممه©) بشكل مركز 
بسليكون نوع سالب. تعمل أجزاء هذا الترانزيستور كالبوابة المعدنيّة (6:ه0 لهاء]3)؛ 
والطبقة العازلة (رعنة.آ م1260ناوم1)» والقناة جميعها كمتّسعة (:هغزعومة0).» فإذا طبق 
على البواية الحياز مشكل اهلها فى القداة بسحية عكسية القظب. على سييل المغال: 
عندما تكون قيمة فولتية الصرف موجبة بالنسبة لفولتية المنبع» وانحياز البوابة يُساوي 
صفرأء فلن يكون هناك أي تدفق للتيار. 

وإذا كانت البوابة موجبة تُْحث نتيجة لذلك حاملات شحنات سالبة (إلكترونات) 
بين مناطق المنبع والصرف. وإن الازدياد الإضافي في الانحياز الموجب يحث 
إلكترونات أكثر في القناة» فتتراكم الشحنات لتكوّن قناة نوع سالب- بين المنبع 
والصرف. تعتمد مقاومة القئاة على قيمة تار الصرفء لذا تنحككم فولتية البوابة بتار 
الصرف. بما أن تعزيز موصلية القئاة يتطلب انحيازاً موجباً للبوابة» فقد سُمي هذا 
الترانزيستور (21058181) ذو نمط تعزيز. 


صرف بوابة : 
+ + + 98 


بوابة 


منبع 
رب 


الشكل 10-2: نمط التعزيز في قناة سالبة لعرانزيستور (010517151): أ - مقطع, ب - الرمز. 


يُمثل الشكل 10-2-ب الرمز التخطيطي لترانزيستور نمط - التعزيز ()معماءءصةطمظ 
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8-1051517 - 2105181 81006) نوع سالب. يمثل الخط الشاقولي الموصول بدبوس 
البوابة (51 6]6) «البوابة»» أمّا الخطوط المتقطعة الموصولة بدبوسي الصرف 
والمنبع فتدل على عدم ظهور قناة حتى يتم تطبيق فولتية على البوابة. يشير رأس السهم 
إلى اتجاه التيّار التوفيقي من ركيزة نوع سالب حتى دخوله إلى القناة نوع سالب 
المستحثة. 


لترانزيستور نمط - التعزيز (8-240515187) نوع سالب نفس الشكل الهندسي 
لترانزيستور نمط - التعزيز (8-21051751781) نوع موجبء باستثناء أن مادة الاإشابة 
معاكسة وكذلك الأمر بالنسبة لقطبيات الفولتية المطبقة: كما يتشابه الرمر أيضاً ولكن 
يكون اتجاه السهم معاكساً. 

عادةٌ ما يكون نمط الاستنفاذ لترانريستور :11111051181 - 21051781 عل3100 - ممتاعامء2) 


مفتوحاً ولا يتطلب عمله في التوصيل أي انحياز للبوابة وذلك بسبب الإشابة في القناة 
منبع - صرف (ننهة1-عء:501) . 


بوابة 


منيع 
رب 


الشكل 11-2: نمط الاستدفاذ في قناة سالبة لترانزيستور (010519171): أ- مقطع, ب - الرمز. 
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في الترانزيستور (860511587) نمط - الاستنفاذ نوع سالب» المبيّن في الشكل 
11-2 -أ الركيزة هي من سليكون نوع موجبء وقناة الصرف- منبع تكون خفيفة 
الإشابة من النوع الموجب. سُمّي هذا النوع من الترانزيستورات (0105587) بنمط 
الاستنفاذ لأنه إذا كان الصرف موجبا بالنسبة للمنبع فإن تيّار الصرف سيتدفق حتى لو 
كان اتحياز فولتية البواية ضفرا تعمل 'أجراء هذا العرائر يسعور كالبوابة المعدنيةة 
والطبقة العازلة» والقناة نوع سالب كمتسعة. فأي انحياز للبوابة يحث في القناة شحنة 
ذات قطبية معاكسة. 


على سبيل المثال» في حال كان كل من انحياز البوابة - وفولتية الصرف موجبين» 
يعمل الترانزيستور (9105181) كترانزيستور نمط تحفيزيء إلا أنه يجب تطبيق انحياز 
سالب للبوابة لإيقاف التيار أو لقطعه 04 ءمزط). إن انحياز البوابة السالب يحث 
حاملات شحنات موجبة (الثقوب) في قناة النوع السالب التي ستتحد فيما بعد مع 
الإلكترونات لتزيد من مقاومة القناة. وعندما يصل الانحياز السالب إلى قيمة القطع 
التخصّري (772106 046 اعمنط)» يتوقف تار الصرف. 


يبتّن الشكل 11-2-بء الرمز التخطيطي لترانزيستور قناة سالبة (81051787) نمط 
الاستنفاذ. إنه يشبه رمز الترائزيستور قناة سالبة (8105787) نمط التعزيز باستثناء الخط 


الذي يُمثّل القناة فإنه غير متقطع. 

إن لترانزيستور قناة موجبة (84051587) نمط الاستنفاذ نفس الشكل الهندسي 
لترانزيستور قناة سالبة (21051787) نمط الاستنفاذ باستثناء أن مواد الإشابة وجميع 
القطبيات المطبقة متعاكسة. وكذلك يتشابهان في شكل الرمز ولكن اتجاه السهم معاكس. 


ترانريستورات زرنيخيد الغاليوم 

لقد نُفَذت الأشكال الهندسية لنوعي ترانزيستورات السليكون (8115) 
و(01055181) في زرنيخيد الغاليوم (645) وذلك للاستفادة من السرعة العالية 
والتردّدات التشغيلية (تإعمودوءء1 عمنهوم0) العالية الناتجة عن استبدالهما بسليكون 
(وهده). لأن مادة زرنيخيد الغاليوم هي مادة مركبة نصف موصلة (0هناه م طرو 6 
ةو 6 فهي لا تكوّن أكسيدات طبيعية (و0:106 31نة21) كما 
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يقوم به السليكون» مما جعل من الضروري تعديل (41:6) حجوم أجهزة السليكون 
لابتكار أساليب تصنيع مختلفة. تم تطوير ثلاثة تصاميم لهذا النوع من 
الع الووصوراضة 

1 - ترانزيستور المفعول المجالي معدن - نصف موصل (31851181). 

2 - ترانزيستور الحركة السريعة للإلكترونات (118311). 

3 - الترائزريستور ثنائي القطب ذو الوصلة المتغايرة (0121م81 ممعم نازميماء11 
1817 - عمس امهم ]) . 


منطقة الاستنفاذ مصدر 
قناة التوصيل 
دفق الالكتروناث 


الشكل 12-2: ترانزيستور المفعول المجالي معدن-نصف موصل (0111517171. 


ترانزيستورات المفعول المجالي معدن - نصف موصل 

يُستخدم ترانزيستور المفعول المجالى معدن- نصف موصل (318515181) بشكل 
كبير كترانزيستور زرنيخيد غاليوم منفصل أو في الدارات المتكاملة» تشبه بنيته بنية 
(2105587): ولكن تم ترسيب بوابته المعدنية بشكل مباشر على ركيزة زرنيخيد 
الغاليوم مشابة» كما يبيّنه الشكل 12-2» وذلك لتشكيل حاجز دايود شوتكي 
(2104 نعتتهة8 نوعغمطء5). ولكن أكسيدات السليكون تم ترسيبها على الركيزة للعزل 
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بالنسبة لترانزيستورات زرنيخيد الغاليوم والدارات المتكاملة. 


يحدّد طول البوابة عادة بين دير 0.5 و دمر 1 في معظم الترانزيستورات المنفصلة» 
وقد يصل إلى أقل من 0.2 مايكرومتر بالنسبة للدارات المتكاملة. إلا أن بنية البوابة 
(عتدنعددن5 6ه ) لها عادة عرض كير بكثير بالنسبة إلى طولها إذ يصل إلى ما بين دير 900 
ونير 1200. يمكن أن تكون لترانزيستورات (2/185171875) بنية تصابعيّة (2060]ذع601م1) 
وبوابات متعدّدة (وعاه © عامغ1ت31) بتشكيلاات مشطية (ع قتع نمك ععاناطمطه©) . ومن 
جهة أخرى يُفضَل زدع الأيونات (2600؛صدامس] مه1) لإشابة المناطق الفعّالة في 
الترائزريستورات (018515815). تتراوح سماكة منطقة الإشابة السالبة بين سرير 0.1 و حمير 0.2 
بالنسبة للترانزريستورات (3158:5178:15) نمط الاس "تنفاذ (218518715 -02) الأكثر شيوعاء 
تم أيضاً تطوير أنواع أخرى لترانزيستورات زرنيخيد الغاليوم (68488) كترانزيستورات 
(21851815) نمط التعزيز (8-2185171815) وترانزيستورات (318815) نمط التعزيز 
(8-3588715). تجدر الإشارة إلى أنه يمكن دمج (8-118515181) و(0-51851581) في 
دارات متكاملة (106) لتشكيل الالتئام المنطقي لنمطي التعزيز والاستنفاذ (8/5) 


(عذع مآ ع1100 ممتعامء<آ1 أمعدعء سمقطم8) . 


ترانزيستورات الحركية السريعة للإلكترونات 

إن ترانزيستور الحركية السريعة للإلكترونات (برونائط110-ممماءه181 طعنكر 
5 - ونمأوزوصة1)»: هو نوع من ترانزيستورات زرنيخيد الغاليوم المصممة 
للدارات المتكاملة المُكاملة 106. وكما يبيّن الشكل 13-2» يصئّع هذا النوع على طبقة 
من ألمنيوم زرنيخيد الغاليوم (816345) ويُنمَى على ركيزة (648). هذا التصميم 
للوصلة المتغايرة (موزوه دمناءصازهم»81) يُحسن أداء الترانزيستور» ويسمح حتى 
بمستوى مكاملة أعلى مما هو متاح مع ترانزيستورات (21185181). 


ترانريستورات ثنائية القطب ذات الوصلة المتغايرة 
الترانريستور ثنائي القطب ذو الوصلة المتغايرة (:012م1ذ8 ممعم نازميماء11 
5 -1:5مئ5زومة1) هو ترانزيستور (062045) ثنائي القطب منمشى فوق وصلة متغايرة. 
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تم تطوير تكنولوجيادمج نمطي الاستنفاذ والتعزيز للوصلة المتغايرة 
(لاعه1مصطاءة1 - </8 همناعهصس1-معاء8)» وذلك للحصول على جهاز فعال من حيث 
التكلفة - (10اء005-586) رقمي ذي النطاق التكاملي الواسع (50816 عهنةآ 
51] - ممقكومععام1) أو النطاق التكاملي الواسع جداً (- مهنأو نععام]آ علوء5 عع هآ تزتره 17 
7151). إن البنية المبيّنة في الشكل 14-2 تظهر مستوئ عالياً من التكامل. في الواقع؛ 
يحتاج كل من (1183115) و( 11815) إلى أساليب خاصة للحصول على وصلات 
مُتغايرة دقيقة - وحادّة (5م0]عصدازممعاء1]] متتقطد عدزععءط) . 
تلامس أومي 


0 ل110//] 
ود جلحر وخد جاح 


45م مباعد غير منث 


رقاقة 0245 غير مشابة 


زرنيخيد الغاليوم نصف عازلة 


الشكل 13-2: ترانزيستور الحركية السريعة للإلكترونات 11103117 


وك 10م دخة0) 


زرنيخيد الغاليوم نصف العازل 


مناطق زرع الأكسجين 
مناطق الزرع المعطوبة 


الشكل 14-2: ترانزيستور ثنائي القطب ذو الوصلة المتغايرة '11131. 
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ترانزيستورات القدرة 
يتحمل ترانزيستور القدرة (015)]ئ1وصهء1 رع بووم) قيماً قد تصل إلى 1 واط أو أكثر 
10 م) دون أن ينعطب. 


يُستخدم ترانزيستور القدرة فى العديد من التطبيقات كالتضخيم (صمتاةء تكتامسم)ء 
والذبذبة (م1120ك-:0)» والغلق (التبديل) (عمنطء511)» وتحويل التردّدات 
0م نوع كم20 تزعمعناوعمظ) . والأنواع الثلاثة للأشكال الهندسية لترانريستور اللإشارة 
الدقيقة المعتمد كترانزيستور القدرة هى: 


1 - الترانريستور ثنائي القطب (08[1). 
2 - ترانزيستور دارلنغتون المزدوج (عنة2 مصماع سصنتاعة ط) . 
3 - ترانزيستور المفعول المجالي معدن- أكسيد نصف الموصل (81051787). 


ترانريستورات القدرة ثنائية القطب 


لترانزيستور القدرة ثنائي القطب (8315 :1ه20:7) شكل هندسي مشابه لشكل 
ترانزيستور الإشارة الصغيرة المنفصل (5ده)كاكصةء1 21مع51 2[1دمك عنهرهوز©) . ولمعظم 
ترانزيستورات (8[15 :ع200) أشكال هندسية شاقولية (وعتتاعصرمء0 لوعتاك2)17 مع 
تنمية القواعد (و8286) والباعثات (8011655) على الجزء الأعلى من الركيزة التي تعمل 
كمجمّع (:10ه0116©). هناك نوعان من ترانزيستورات القدرة (/2122) و(222). وعلى 
الرغم من غياب تصميم عالمي لترانزيستور (871 50068) فهو قادر على إتمام جميع 
وظائفه بالتساوي وبشكل جيد. طرأ على هذا الترانزيستور كثير من التشكيلاات 
لمراعاة الخصائص التي تؤمّن وجود نطاق كهربائي وحراري لمختلف التطبيقات» 
علما أن لكل شكل حسناته وسيعاته. يمكح تصيف عذه التشكيلات المخدلفة بحسب 
عدد طبقاتها المتتغر ة (وتعنوه1 لودسةزط)» أو باستخدام اتجاه القاعدة البلورية 
(عقة8 لمتعحمائم8)» أو بالجمع بينهما. تُصنّع ترانزيستورات القدرة هذه ببنيان كهضاب 
صغيرة (ميزا) (5و»]28) أو ببنيان مُستو (:2133). من بعض الأشكال الشائعة 
لو الروسهوو اندر فاق فطلي اياي 5 
« الانتشار المنفرد (المتجانس) ((37121اعد:10]) 0ءود1-هاعهذة). 
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« الانتشار الثنائي (2110560-ءاطناه©) (ميزاء ومستويء وميزا بلوري [هتتهانم8 
2 ومسطح البلورق (تقسصماط لقتنعدة1زم2)8 وميزا بلور متعدّد 9[1ن:ة)زم8 عامنآن/1 
62 . 

«الانتشار الثلاثي ميزا ومستوي (تق قاط صخ ددع781 ,لع كن كنط-عامت1) . 

© القاعدة البلوريّة (ميزا) (ه8256 لهنعحة1ام8). 


القاعدة البلوريّة المتعدّدة (ميزا) (ء825 [هنجماام8 عام3/116). 


تقع الميزا (34658) في الجزء المرتفع من القالب (216)» مع شكل هندسي ناتىء 
للقاعدة والباعث فوق ركيزة المجمّع السليكوني (عنهوطنك جماءه011© ممع 1 1ز5) . 
تتكوّن الميزا عن طريق التنميش الكيميائي الدقيق (عمنطء)8 نزالهءتسيعطك نرلء«ناءءاء5) 
ولا تمش زوايا القالب ذات الانتشار المزدو ج الكامل (0ء5د,1ا-ءاطسوط لعاءامسم 
عنط) . يُصنّع الترانزيستور المُستوي (2مانائقصة1 عقصداط) وها لعودا تصنيع الميزا 
نفسه. ولكن بغرس وصلة المُجمّع - القاعدة تحت طبقة مؤكسدة محميّة موجودة 
على سطح القالب. لترانزيستورات القدرة المصنعة مع هذه الأجزاء (وونعه1همه10) 
تقديرات فولتية مختلفة» وسرعات قطع (تبديل) مختلفة (05ءءم5 عصنطء51)» 
ومقاومات إشباع مختلفة (ووءموؤوزوع2 دمنغدسنج5)» وتثارات تسوب (عووهلوء.آ1 
وأمودك) مختلفة. إن الترانزيستورات الأكثر تقدماً هي ترانزيستورات الوصلة الثنائية 
القطب وهي ذات البنية (عتسهعد8) البلورية المتعدّدة (لمتعمائمظ علمفغلس3)» 
والانتشار المزدوج (لءوتقغتط عاطنمط) . 


تُميز ترانزيستورات القدرة ثنائية القطب (0515600:5ة1 0102م81 عو50) بتحديد 
القيم المطلوبة للمعاملات التالية: 

© الفولتيّة التقديرية (ع8م12 عع0غ7701) من المجمّع إلى الباعث (0] 8ماء0116© 
تم ) . 

«٠تيّار‏ المجمّع التقديري (#ماع0116© ه10 مصتتق؟ اأمعسنت) . 

© القدرة التقديرية (ه::20 عصناهع) . 

«» سرعة القطع (التبديل) (0ءءم5 عصنطع51). 

» كسب عرض النطاق الناتج ع معط طغل ككلسصة ظ-مته 6) . 
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« زمني الصعود والهبوط (عصصة] اله لصكى 156) . 

» المجال الآامن للعمل (دعتك عصنه اعم 0 6 5) (خ0 5) . 

السماكمن الخرارنة: 

نتج عن شعبية مغذّيات الطاقة ذات التبديل المنظّم (60]ةلداوء8-عمنطهاذ::8) أو ذات 
نمط الغلق (التبديل) (نراممن5 20:68 3/006 ط:91) الطلب على ترانزيستورات 
القُدرة ثنائية القطب القادرة على الغلق (التبديل) (عمنطه5:1) عند ترددات فوق 
2 10. ولتفعيل هذا التطبيق يجب أن يكون الترانزيستور قادراً على تحمل فولتية أكبر 
بمرتين من فولتية الدخل. ويجب أن يكون تقدير تثار مُجمّعه (6 معدت +مئ]ء»0116© 
وعطننة؟) ومجالات عمله الآمنة أعلى مما هو مطلوب لله للتطبيق المتوقع. 


عندما يعمل الترانزيستور ثنائي القُطب عند كثافة قدرة (تؤزومءط مع:«وم) عالية 
يكون عُرضة لانهيار وعطل ثانٍ (00192 12و81 لرروءء5)» يحدث عندما تتكوّن بقعة 
حراريّة (06م5 8106 1ددوءط]) داخل رقاقة الترانزيستور وتهبط الفولتية بين الباعث 
والمُجمّع من 7 1 إلى 7 25 إلا إذا أزيلت القدرة بسرعة:؛ إذ يتركز التيار في منطقة 
صغيرة وترتفع درجة الحرارة حتى يُعطب الترانزيستور أو يُتلف. 


تُحدّد مجالات العمل الآمنة (5084) برسم بياني يُظهر قابلية ترانزيستور القدرة 
على أن تتحمل بشكل آني: قيّماً عالية للتئار وللفولتية. إنه الشكل البياني الذي يدل على 
تغير تيار الممُجمّع (:موسدت :0ئء00116) بالنسبة لتغير الفولتيّة بين المجمّع والباعث 
(معقغاه/؟ عو انظ 10 - رماءه1[هح). أما المنحنى فيحدّد كذ من الحالة المستقرة 
(ع)ة:5-:زلدء:5) واشتغال النبضة (مه60هءرءم0 0ع156ن2)» وكذلك حدود الفولتية- التار 
(معسست-عع1701:3) الناتجة عن التحديدات المجمعة (5همهانسنآ لعصنتطسوك) 
المفروضة بسبب كر من الفولتية التقديرية والتيّار التقديري» والتبديد الأقصى 
المسموح به (9]105م21551 4110:2616 حسنادتة38) للترانزيستور وتحديدات الانهيار 


ترانريستور قدرة دارلنغتون المردوج 


يحتوي ترانزيستور قدرة دارلنغتون المزدوج (كتتة2 مماأعستاتوط يعبووم) على 
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ترانزيستورين ثنائيي القطب (130515605 151وم81 :ه20) مقتر نين بتثار مُستمرٌ داخلي 
(نالمصمعغم] لعامنهك 62) كتوابع- باععث (:12ع:101101-نع]] 1م في نفس القالب. يُعتبر 
هذا المكوّن منفصلاً ويوضّب في علبة واحدة مع ثلاثة أطراف خارجية. يمن 
ترانزيستور دارلنغتون مقاومة دخل أعلى وكسب تيار (منة0 :معستت) أعلى مما هو 
لترانريستور القُدرة ثنائي القطب الواحد (2م]وزقصة] مماومذ8 رع بوط عاعمز5) . 


ترانزيستورات قدرة المفعول المجالي معدن- أكسيد نصف الموصل 

لهذه الأنواع من الترانزيستورات (70517815 :1ه 201) قيم معاوقة دخل عالية» إذ إنها 
بمثابة ترانريستور متحكم بالفولتية (0ع1[منامهع-ععة01701) مع بوابة (26©) معزولة 
كهربائاً. تتشابه بُنيته مع ترانزيستور (2405587) الإشارة الصغيرة» ولكن له منابع 
متعدّدة (وععنناه50 عام13/]316)» وأيضاً بوابات متعدّدة» وصرف واحد فقطء كما يبيّنه 
الشكل 15-2-أ. وتبعاً لمقارنات أخرى يُعتبر هذا الترانزيستور أسرع بالغلق (التبديل) 
من الترانزيستور ثنائي الطب (:0]دذقصهء1 عداومذ8) وذلك لعدم تخزينه شحنات كحامل 
للأكتريّة. إن المكون الميئن في الشكل عو مقطع لتراتريستور القدرة ذي تمط التعريز مع 
قناة سالبة (21051181 م50:76 6ل100-مودوهمدطم8). معظم هذه الترانزيستورات» 
بعكس ترانزيستورات (81085177) الإشارة الصغيرة» تصنع في شكل هندسي شاقولي 
(لاتأتدمء 1761621) مع ركيزة صرف ومنابع وبوابات مكوّنة في الجزء الأعلى من 


المكوّن. 
قناة سالبة 
صرف 
درا 0 
بوابة 
معدنة الصرف تيار الصرف 7 
رب 


0( 
الشكل 15-2: قناة 173108 سالبة لدمط التعزيز في ترانزيستور القدرة (0810517171. أ) مقطع, ب) الرمز. 


- 101 - 


على الرغم من عدم تطبيق فولتية بين نهايتي البوابة والمنبع فإنه تتكوّن بينهما 
معاوقة عالية جدَاَء ولكن عندما تطبق الفولتية بين المنابع والبوابات تظهر حقول 
كهربائية في ال (31051581)» مما يودي إلى تخفيض قيم المقاومة بين الصرف والمنبع 
(ععمقاوزوع1 ععنناه50 10 -متووط) . يسمح ذلك بتدفق التيّار التوفيقي الاعتيادي 
(1626ا 231منامه كوه ©) بدءا من الصرف عندما تطبق عليه فولتية. (تتدفق 
الإلكترونات في الاتجاه المعاكس لتدفق التيّار» أي من المنبع إلى الصرف). 


يبتّن الشكل 15-2-ب الرمز التخطيطي لترانزيستور القدرة (9105581) نمط 
التعزيز ذي القناة السالبة من خلال طريقة (22105)» إذ يحتوي على رمز لدايود 
موضوع بالتوازي مع (01051581)» بالتعّف على وصلة 57 الموجودة في الشكل 
الهندسي لهذا الترانريستور. 


يُشبه تصنيع ترانزيستور القدرة (210515151) نمط التعزيز ذي القناة الموجبة 
الترانزيستور ذا القناة السالبة» ولكنه يختلف بقطبيّته وبمناطق إشابته المعكوسة 
(مناطق الإشابة) (ودمزعءع# 0عمه2). يتدفق التيّار التوفيقي الاعتيادي (21همنامء مهم 
510 غمعسست) في هذه المكوّنات من المنبع إلى الصرف وتتدفق الإلكترونات في 
الاتجاه المعاكس. 


حلت عملية الانتشار الثنائي الشاقولي (21405) المستخدمة في صنع هذين 
النوعين من ترانزيستورات القدرة محل استخدام عملية التثليم (-5و5وع20 17-0100176 
95 )6 التي انتشر استخدامها في سبعينيات القرن الماضي. ويتم تكوين قنوات 
عديدة بواسطة الانتشار الثنائي (دهزودقز2 واطناه12) عند حدود كل خلية منبع (501006 
لاء). كما يبيّن الشكل 15-2» تغطّي جميع القنوات طبقة بوابة أكسيد عازلة وتحيط 
ببوابات متعددة سليكونية متمركزة فوق القنوات. ثم توصّل جميع خلايا المنبع 
بالتوازي بواسطة غشاء من الألمنيوم» يكوّن بدوره نهاية المنبع (21منصحع"] ععتررو5) . 

كما ذكرنا في السابق, تتكوّن على سطح قوالب ترانزيستور (098105 بوابات 
مُتعدّدة سليكونئّة (وع)ة© ممع نلذك ع1م16ن/3)» وتأخذ هذه البوابات شكل سِلة نتسيجية 
(عحوء لاع ]اوه 18) أو طابعاً لفاداسياً لمع هط لمممعمعت ]2) . أما الخلايا المنبعية فتتألف 
من قنوات مستطيلة أو شداسية الشكل مغلقة تفصل منطقة المنبع عن ركيزة جسم 
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الصرف ((800 منهة121 6غ0اوطن50)) ويعود الفضل في هذا إلى سيرورة المكاملة 
(ووعء20 ممتكممععام1) » التي تمكن القنوات من تحصيل قيم كثافة (رنزومء2) قد تزيد 
عن نصف مليون خلية لكل إنش مربع (طاعص1 عتقيو5) . 


تسمح عملية (23105) العمودية (23105 51ء,»17) بحفظ 60 في المئة من ركيزة 
السليكون على ما كانت عليه المتطلبات في سابق العهد لأساليب صنع الترانريستور 
(210517817) المستوى (21051781 #ومة1م). تخصّص ترانزيستورات (010517815) 
بشكل واسع لمفاتيح تغذية الطاقة التي تعمل على ترددات عالية» وللقاطع الشاقولي 
(تعمممطك) وأنظمة التقويم العكسي (قصطعا؟ 5 تعارع لم1 لتحويل التثّار المستمر (©2) 
والمتناوب (©46) في حك سرعة المحركات (1منده© لعءم5 :3/1016) » وو تداس 
التردّدات العالية للمسخّن الحنّي (عمنئهء]1 «مناءسه)» والمولّدات فوق السمعية 
(015أ12عمء 0 عندهكة2)11 و المع مايق السمعية (15ع 5 زامسث منلنح)ء وباعث 


المنظّم السيني (1ع]] تمتقصهع1” لالخ) . 


رب 


الشكل 16-2: ترانزيستور البوابة العازلة الننائي النمط القطبي (أ) رسم مقطعي, (ب) الرمز. 
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ترانريستور البوابة العازلة ثنائي القطب 


يجمع ترانزيستور البوابة العازلة ثنائي القطب :0غ وزوصة»1' عدآومذ8 عن - لمعنه اناكم1 
87 -)» وهو ترانزيستور ملف من أربعة طبقات» بين خصائص القدرة (1051787) 
والثايرستور. يَسوق ترانزيستور 58/5 قناة 7( في الترانزيستور (04051151) داخل زوج 
من شبيه دارلنغتون الترانزيستوري فيتم توصيل الفولتية من خلال الترانزيستور 3581 
مما يقلل من فولتية (380517581): بالإضافة إلى تقليل المقاومة بين التصريف 
والنضس, 


يستخدم ثراتزيستور 16187 (الشكل 2 - 16) في الدارات عالية الفولتية (300 فولت 
أو أكثر). 


ترانريستور أحادي التوصيل 

يُبِئْن الشكل -17-أأن الترائزيستور الأحادي التوصيل (15]601قطة11 ممناع طن -تمل] 
59 )هو ترانزيستور ثلاثي النهايات مع وصلة 27 مفردة («مناعمنة 281 عاعمزة)» 
وهو ذو مقاومة عالية لركيزة نوع -2» وباعثء» وله طرفان أساسيان (96ة8 790 
1«ندرة). من خصائص هذا الترانزيستور أن له مقاومة سالبة تساعد في التوقيت 
والدارات الذبذبية (وانده© +0:501112:0). يختلف عمل هذا النوع عن ترانزيستور 
(811) و(0105181). 


غددما تُسلط فولتية موجبة غلى التهايتين الأساسيتين ,8 ووظ يعبر التيار بينهما بقيمة 
مقاومة عالية في ركيزة السليكون نوع 8. ويكوّن الباعث (8) نوع 5 وصلة 28 مع 
ركيزة نوع -2. أما عندما يُسلّط بين الجزء الباعث النهائي و8 انحياز موجب» تكون 
الوصلة لاا في مرحلة انحياز أمامي (0ع8125 نه 7ه20) . تُحقن الثقوب في منطقة نوع 
ل( وتجري باتجاه ,18» حينها تنخفض المقاومة في هذه المنطقة بشكل سريع وذلك 
لوجود عدد كير من الحاملات (5:ونتية©). ونتيجة لذلك ينخفض هبوط الفولتية 
(م2:0 وع170113) بين 82 و 81 التى تعبر منطقة [ ,8 -8] المنطقة الواقعة بين الباعث (8) 
و8:[1]» بينما يزداد التيّار المارٌ عبر هذه المنطقة. وبذلك تتكوّن منطقة مقاومة سالبة 
بالإمكان التحكم فيها بفولتية ,8 - د8. 
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يشسكدن الباعث عن طريق انتشار ذرّة بورون (دمده8) في الوافر (عة/7) 
السليكونية نوع 1< عالية المقاومة» لتشكيل منطقة نوع م ل م19 -6). 
وستتكوّن تلقائياً منطقة أساس 1 سالب بانتشار ذرات الفوسفور في الوافر. عندها 
تتشكل حول النوع -2 حلقة دائرية غير ظاهرة لحماية الوصلة؛ ومن ثم يتبخر 
الألمنيوم إلى سطح الوافر ليتخلّف الأساس رقم 1 وملامس الباعث. أما الذهب فيتبخر 
داخل قعر الوافر لتشكيل طرف الأساس رقم 2. يتم تقطيع الوافر حينئل إلى أجزاء 
صغيرة لتشكيل ما يُسمَى بترانزيستورات أحاديّة التوصيل (11115]). 


يظهر رمز (1111]) في الشكل 17-2 -بء ويشير السهم إلى اتجاه التيّار التوافقي 
الذي يعبر من باعث نوع -2 إلى أساس [2 و+ل2. 
الباعث القاعدة الأولى ىار 


81 
رب2 


الشكل 17-2: ترانزيستور أحادي التوصيل 111]: أ) جزئ مقتطع, ب) الرمز. 


يمكن تصنيع المذبذب المتراخى البسيط (:0غ05112 161228008 عامسنه) من 
خلال ترانزيستور أحادي التوصيل» وأيضاً المتسعة والمقاوم. . ومن الممكن تصنيع 
ترائزيستور أحادي التوصيل متغر التردة وذي رنين رام 11110 000 -2112616 17 
0130 م13:30 1) أيضاً عن طريق إضافة المقاومات» والمتسعات ومقشم الجهد 


(تعأع مده تأمعاه2) . 
لفكي الترانزيستورات المذكورة (0118]) بالمقوّمات المتحكمة السليكونية 
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(5©255).» والترياك (وععةن2). وتعرف ال (111]) أيفياً بالدايود ذي الأساس المزدوج 
(ع12100 عمة8-ء1طنامط) . 


الثاير ستو رات 

يُصنّف الثايرستور (15:06,ط17) على أنه جهاز تبديل نصف موصل مولّف من أربع 
طبقات (وعع 12691 عصنطء511 0211م معتمء 5 اع نقةآ سده0]) يتم تو صيله عن طريق 
تسليط فولتيّة على الكترود البوابة (ع00ماءه81 عنه0) . 


من أهم أنو اع الثِين: ستور: المقوّم الشليكو ني 59 - متعم لع1[ مم2 دمع 1ك » 
والترياك (5ءه1:10» والمفتاح المتحكم السليكوني (-طع5»1 4ء1امندمك «معنازة 
5). 


المقوّم المتحكم السليكوني 
كساهو التحال فى الفيرسفوو يغالق المقوم المتحكو السليكرتي '(زو ةزه 
5و - ومعقناءعع؟ لع 1امصدوك) ال (508) من دايود مقوّم بكل الاتجاهات له أربع 
طبقات بشكل (58/52) وهو مناسب لمبدل القدرة ثنائي الاستقرار (67«و5 ءاطهوز8 
8سنط51). وكما نرى في الشكل 18-2 أن لهذا الثيرستور ثلاث وصلات وثلاث 
نهايات: الأنود والكاثود, والبوابة. ويتحرّك التيّار إلى البوابة مع تفعيل الفولتيّة من 
الأنود إلى الكاثود فى توصيل (5015). 
ان بوابة 


كاثود 


بوابة 


أنود 


4 رب 


الشكل 18-2: المقوّم المتحكم السليكوني +501 (أ) جزء مقطعي, و(ب) الرمز. 
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نشير إلى أنه من الممكن البدء عند أي نقطة في نصف الدارة الأمامية من الشكل 
الموجي للتيّار المتناوب (جره8 17706 ©م)» عندما يُوقف انحياز البوابة عمل 


المتحكم أو يُحدث سّاقلة بين أطراف الكاثود والأنود. 


ويجب أن تكون الفولتية الموصلة بأنود المقوّم (9010) موجبة لعمليات الانحياز 
الأمامي التوفيقي (25ه0نغومءم0 0ع35 102530-85 0231اجع317ه0)) فعندها يصبح 


بالإمكان تشغيل المتحكم (908) بوصلة فولتية موجبة لجهة البوابة. 


وما إن يدور أو يبدأ بالعمل حتى يبقى (508) في حالة التشغيل وإن كانت بوابة 
الفولتية سالبة أو متوقّفة عن العمل (018 64م:ن1). من جهة أخرىء يتطلّب إيقاف 5©72 
عن اتسينا إشاكفقيض. فولعفة القطي الموخييف إلى القلطي و السالب 
(ء7701188 علمطنة10-0-ع0ممصة) إلى مستوى عتبة تَحمّلهاء أو عكس التثار الأمامي 
(امعسنك لنونره). ونشير إلى أن الإقفال 01 6نط5) أو (توقف عمل (5©08)) 
يحدث عادةً عندما يمرٌ أو يقطع التيار المتناوب (©4) عند أطراف القطب الموجب 
والسالب المستوى صفر بعد غلق بوابة الانحياز (8125 0216 ) . 


ووفقاً لحقيقة أن المقوّم السليكوني (508) يحوّل التيار باتجاه واحدٍ فقطء يكون 
باستطاعته التحكم بالتيار المستمر (00) أو بنصف موجة التيار المتناوب 
(©ى ه0ه1131237). كما يقوم (501) بدور المقوّمات المتحكمة في قناطر مقوّم الطاقة 
(5ع812105 تع كناءعع 1 رع بووط) . فضلاً عن ذلك فإن باستطاعة بعض هذه المقوّمات تحمل 
آلاف الأمبيرات (ووتومسهة) أو درجة فولتية عالية قد تصل إلى 7 1500 مع تيار محفز 
(أصعسسات وستععع 11) بأقل من بعض الميلي أمبير . ونشير إلى أن المقدّمات المتحكمة 
السليكونية الأكثر شهرة تُقدّر ب ه 40 أو أقل. يُظهر الشكل 18-2-ب المخطط 


الرمزي ل (501). 


العرياك 


إن العرياك (موع]) (ترايود التيار المتناوب)» كما يظهر في مخطط الشكل 
و-و1-أل هو ثيرياستور ذات بوّابة تحكم ثنائثية الاتجاه (عنه© [همماءعمء810 
ماكتترط1 1160منتدو2) يوفر تحكم كلي للموجة في قدرة 40. فمع ضبط الطور لإشارة 
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البوابة يختلف تيار الحمل (1معننت 1.020) بنسبة تتراوح بين 5 و95 بالمئة من إجمالي 
القدرة. 


الطرف الأول 
رب 


الشكل 19-2: الترياك: أ) جزء مقطعي, ب) الرمز. 


ومن ناحية أخرى» يعد الترياك نظيراً (11721686ا80) لاثنين من المقوّمات المتحكمة 
السليكونية نوع خلف - إلى - خلف (501 عاعة8201-0-8). ويجشد الشكل 
19-2-ب الرمز التخطيطي للترياك. 


مفاتيح التحكم السليكونيّة 

يُعرف مفتاح التحكم السليكوني (505 - وعدءاز»9 0ه1امناده© «مه11ز8) بأنه 
المقوّم السليكوني ذو التيار المنخفض ببوابتين نهائيتين؛ هما القطب الموجب 
والقطب السالب. يُدير مفتاح التحكم السليكوني (أو يُشْغل) النبضة السالبة عند بوابة 
القظي«السويهب 8689افيها لرقق البطية الموخية غند تللق البوابة عمل (868): 
على عكس بوابة القطب السالب التي تشغل النبضة الموجبة فيها (505) والنبضة 
السالية ترقفه عن العم : 
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الفصل الثالث 
العناصر الكهر و ميكاب1 


المحتويات 


4 نظرة شاملة 
المرحّلات الكهروميكانيكية 


© السولينويدات (501650105) 
© المحدكات المتدرئجة (:7]00 تعممء:5) 


(133/:5ع1 لع نمه عع مم6 81) 
© المفاتيح الكهر و ميكانيكية © المحدكات الكهربائية ذات المغنطيس الدائما 


(طعغة5 اوعنم طععممجماءع81) (2/106015 عتاععاظ أعمعدك8 أمعممسمم) 


© المستبينات (ورعء11موع2) 


٠.‏ المفاتيح الخاصة (وعطء)51 60121م95) 


نظرة شاملة 

إن العناصر الكهروميكانيكية المصمّمة للاستعمال في الإلكترونيات 
(وعتدمتاءهة81) هي تلك العناصر التي تتطابق مع حجم ووزك ومعدّللات الدارة 
الالكترونية» لتُركب على ألواح الدارة (045هه8 ؛ناه©) في داخل علب أو كابينة 
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(أعصتطهة©6). ومن الأمثلة على ذلك: المرحّلات (261373)» والسولينويدات 
(0105مع501)» والمفاتيح (وعطع2)91 ومحدكات التيار المستمر ذات القدرة 
الحصانية الجزئية (71]0:015 12 عع :رومع 25ه8]1 لهدمناعهم1) . 


المرحلات الكهروميكانيكية 

المرحل (/زهاه©) هو من أبسظ أنواع المتحكمات عن بُعد (01162:ه0© عامصيع ؟) » 
فصل دارات الدخل (ؤانداء0 انامه1) فيه عن دارات الخرج (كأنداع ك0 أنامان0) 
كهربائياً وتغلق ملامساته من مسافة بعيدة عن طريق إمرار تيار كاف لتفعيل ملفّات المرخل 
(0115© نهدا 2) عبر أسالاك حك بها مفتاح يدوي (طء511 21ناصه]/3) أو مر حل آخر. 


تُصنف المرحّلات إلى: المرخل الكهروميكانيكي ( - وتإقاع] [وعتمهاءعمسرممءع81 
4) ومرخل الحالة الصلبة (551 - (1618 518:6 50114). وسيناقش جزء مرخلاات 
الحالة الصلبة فى الفصل الخامس «الدارات الإلكترونية الأساسية» ([4)معصةلمن1 
كأتداء 1 عندمجاعع81) . 3 تمييز المرحّلاات الكهر و ميكانيكية تبعا لما يلي: 

«معدّل تيار الخرج (ع صنغةع] أمعسنات غنامن0) . 

«»عدد الأقطاب و2016 عه نعط صن لة) . 

« طريقة ثركيب مكونات الخرج (5اعة ه20 أنامغن0 2ه سم توه ممه ©) . 


© طريقة الترزيم وعامل الشكا (7ماعة1 مدهمط مه ع1ند عمتعمعاعهة2) . 
* التطبيقات (05ملغهءن1اممة) . 


التصنيفات العامة للمرحّلات الكهروميكانيكية هي على الشكل التالي: 
»مرحّلات التطبيقات العامة (5:ز13ع1 ءعوومعن2 لتتعمعء0) . 

»مرحّلات القدرة (وبوهاعظ بعبره2) . 

« المرحّلات الحشاسة (وبوهاعه )تمدع 9) . 

« المرحّلات التلفونية (ونزو[ع عمب]" - عدمطمعاء1) . 

»مرخّللات المفتاح القصبى (12(15ع1 طع511 - 660 2) . 

المرحّلات الكهر وميكانيكية للتطبيقات العامة 

لمعم هذه الأنو اع من المرحلات (16139:5 لدعتمفاءعسونءة81 عدومسسط -له عم ©) 


110 


فى التطبيقات الإلكترونية» وهى نسخة حديثة من المرخلات التقليدية التى صُّمّمت 
مذ أكثر من قرنء» للاستخدام في مجالات تطبيقات القدرة الكهربائية» والإضاءة 
(عصناطعن])» والتلغراف (طمدمعء1»1)»: وفي النظم التلفونية. 


يتألف مرحل الملف والمُلايس التقليدي (قق1ع أعدخم20 لصة 2011 لقدمتامع كدمكع) 
المبيّن في الشكل 3- من ملف كهر ومغنطيسي (011© عنتأعمعمسرمهءء81)» ومحور 
حركة أرماتشور (:6:دةةد:ى محور الحركة المغنطيسي في المولّد) المنضبط بلولب» 
ودارات دخل وخرج معزولة كهربائياً فعندما يُحمّل الملف بالطاقة (0ئ2زنعمعم8) 
يجذب المغنطيس الكهربائي المفصّلة (0موهنتة) والأرماتشور بعكس توثّر دوران 
اللولب» مما يُسبَب فصل الملامس العلوي الذي يكون مغلقاً عادة (0ء05© /إالم هلط 
©2 -)» أما الملامس السفلي المفتوح عادة (280 - معم0 (19لهده8) فيفصل قبل 
الوصلء بشكل تراتبى. فى حالة الإغلاق تُسلّط الملامسات القدرة إلى الحمل 
(1.030). وعندما يفقد المغنظيس الكهربائي طاقته في حالة الفتح يسحب اللولب فتحة 
الأرماتشورء ويُغلق الملامس العلوي المغلق عادةً (80)» وهكذا تُقطع القدرة عن 
الحمل. وتجدر الإشارة إلى أن المرحّل المبين في الشكل هو من النوع ثنائي القطب» 
وهذا يعني أن بإمكانه التحكم بدارتين منفصلتين في الوقت عينه. 


مغلق عادة (©71) 


الشكل 1-3: المرحّل الكهر وميكانيكي للتطبيقات العامة 
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معظم مرحّلات التطبيقات العامّة تكون إما أحادية القطبء أو مزدوجة القطب أو 
متعدّدة الأقطاب (10وم:3611)» وقد تكون أيضاً ذات وحدات مزدوجة التحويل 
(كانهن] #«ممط-ءاطددوط) أو ذات وحدات أحادية التحويل (5إنمتا #دمعط؟ عاعمنة). 
(... 181,301 ,5851). إن مصطلح ثنائي التحويل (007ط1 ءاطباه©) يعني أن 
الملامسات تغلق بإحدى طريقتين محتملتين. أما تعبير المغلق اعتيادياً أو عادة (©2) 
أو المفتوح عادة (80) فهو يدل على وضع الملامس حين تُفصل القدرة عن ملف 
المرتفل. 

تصنّع مللامسات مرخل الأغراض العامة من معدن قليل المقاومة (ععمقاوزوع ]1 1م10 
11 كسبائك الفضة (060م80 لإو1الى ه2511 التي نبت على نهايات الأقطاب 
وقاعدة الأطراف (ولةمنصصة1 8356). تقذّر قدرةالملامسات الفضية الرقيقة 
لمرحّلات الدارة الجافة واطئة المستوى (نداه1 217 [عوع.آ 1.0) ب 5 أمبين) وتعمل 
الفضة - الكاديوم - النيكل على رفع هذه الفتحة إلى 10 أمبير. وفي العادة تُطلى 
مُلامسات الفضّة الرقيقة أو مرحّلات الدارة الجافة بالذهب» بشكل طبقة خفيفة لمنع 
التأكسد (0103805) الذي قد يتكوّن في فترات التخزين أو عدم الاستعمال والذي 
يزيد بدوره من مُقاومة الملامس (وعصفاوزوع1 أعمادوك) . 


تُطبّق مرخلات التطبيقات العامة معدّلات تصل إلى 10 أمبير» إلا أن هذه المعدّلات 
قد تتقلّص إلى 2 و3 أمبير في لوحة جهاز الكمبيوتر (#مائده]3 0هه-50). وهنالك 
عدد من مرخلات التطبيقات العامة التجارية مطروحة في الأسواق» تختلف بالأشكال 
والأحجام؛ وتتيح مجالاً واسعاً للاختيار الخاص ب: 

عدد الأقطاب (الذي يصل إلى ثمانية). 

« شكل الأطراف (صرو وادمنك2) (التلحيم (5801062)؛ القابس (مذ عساط)ء 
التوصيل السريع (ءعصدهك عاعنن)» أو الدارة المطبوعة ()ندءمك لعاصتط) . 

« الترزيم (مكشوفة أو مُغطَّاة). 

أما معدّلات الفولتية الشائعة لهذه المرحّلات فهي كالتالي: 6» 212 24 فولت للتيّار 
المستمر ©2 أو المتناوب ©ى» و28 و120 فولت للتيار المستمر ©87826» و120 فولت 
للتّار المتناوب ©188. ويصل العمر الميكانيكي للمرخل إلى حوالى 20 مليون عمليّة 
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تشغيل» أما العمر الكهربائي بحمل كامل فيُقدّر بمئة ألف إغلاق (عبسومان) أو أكثر. 
تُطبق معظم المرحّلات المطروحة في الأسواق أكثر من 50 فولت المحددة من قبل 
مختبرات التأمين والضمان( 12601201165 م1100 والمصذّقة من المتظمة 
الكندية للمعايير(054© - مهت 550 310 ةك سهقتلهقصة ©) . 


مرخّلات القدرة 

إن مُرخلات القدرة (رهاء8 -5006) هي نوع من مرخلات التطبيقات العامّة 
للتعامل مع قدرة عالية» تقدّر ب ىه 10 إلى ه 50 في 7220 28 (فولت للتيّار المستمر 
©2)» أوعه؟ ورو/20! (فولت للتيّار المتناوب ©ه). 


نُخصّص هذه المرحلات للنظم التي تستهلك قدرة عالية كأجهزة الكمبيوتر» 
والرادارات» والمرسلات الراديوية. وتسمى المرخلات الكهروميكانيكية المتينة 
الصنع ( قاط - زتوع11) بمفتاح التلامس (0213]015©) أو القاطع التلقائي وبمقدورها 
تحويل طاقة أعلى من تلك التي تحوّلها مرحّلات القدرة» غير أنها مولدات قدرة 
كهربائية» ومكوّنات إرسال رايدوي. 


المرخل التلفوني 

والمرحّل التلفوني (إ1613 عم10-عدمطمءاء7) هو مرخل متعدّد الأقطاب وعالي 
الكثافة (رقاعه لإأتممءط- طعناة غ1وم318) يستخدم لتحويل الصوت التلفوني 
(ععذه7؟ عدمطمعاء]) أو الإشارات الرقمية (215م518 1:31ع21) في جهاز التلفون القديم. 
لقد احتوت الموديلات الأولى لهذا المرحل على ملفات تيار مستمر أو متناوب مؤلفة 
من أقطاب يصل عددها إلى ثمانية. وملامساتها متداخلة ببعضها (0ع<:نصمعام1) 
ومصنعة بأنصال معدنية مرنة ذات نهايات مسح ذاتي متشعبة إلى شعبتين (60)هعمدز8 
ومن عصنمن9612-1). وهي تعمل على كشط سطح الملامسات المقابلة (عمننة/ا 
9 ه0) خلال مرحلة الوصل والقطع لهءة8 همه علة31) وذلك لمنع ظهور 
التأكسد على سطحها. 


هذا وتؤدي المرحّلات المصغرة الحديثة المستخدمة فى الاتصاللات نفس وظائف 
المرحّلات التلفونية الضخمة القديمة وبمعدل أمبير واحد أو أقل» وترزم في علب 


113 


مسشلخة جامد 8154) ثر كبن الألواح الاإلكترونية لأجهزة الكمبيوتر» أو كعلب 
سس كه 
بأحجام مكقبات السكر (وع35© 0ع512-هط نت نوع 5) . 


تنتمي المرحّلات الحساسة (2619(5 106ازومه5) إلى مرخّلات التطبيقات العامة أو 
النوع التلفوني الكهرومغنطيسي (/82 وملا عدمطمعاه1). وقد صّمّمت للعمل بتأثير 
إشارات من منطق الحالة الصلبة (عنعه.آ 58:6 250110» فهذه المرخلاات هي مرخلاات 
كهر ومغنطيسية يمكن تحويلها بدخل (أنامص1) يقل عن /2011 10 


مرخلات التأخير الزمني 

مرخلات التأخير الزمني (861398 2619 8مخ1) هي أحد أنواع مرحّلات 
التطبيقات العامة للتيارات المستمدّة والمتناوبة الكهرومغنطيسية. تحتوي على دارات 
واليات لتأخير إنهاء التلامس (105016© 466:م0©) بعد التشغيل (40012]100). يُستعمل 
مرححّل التأخير الزمني فى المعحتياته الصناعية (01م0© 1001055181)» ويتواجد 
كموؤقت مرحلي (:عدهة1 6721:م1)؛ وفي الومضيات (8135865)» ووحدات التشغيل 
البطيء - والإعتاق البطيء (عقدعاع] 1087ك-عنهعم0 5108). يتراوح التأخير الزمني 
للمرحّل بين 0.2 ثانية و120 دقيقة أو أكثر. وللحصول على التوقيت المرحلي تُضبط 
قيمة المقاومة في دارة سعة - مقاومة داخلية (©1 - وأنداء1© 6اناأعومة© عااتاملوء)» 
أو بالعدٌ التنازلي (م«ه2 عدننمسه0) من قيمة تردد قدرة كهربائي مقداره 112 50/60. 


المرخحّلات المستقطبة 

يجمع المرحّل المستقطب (وترهاه1 4 مغنطيساً متحرّكاً (عاطة 1/1017 
138061 مع آخر كهر و مغنطيسي لتركيز الحقل المغنطيسي للمرخل الكهرومغنطيسي» 
وذلك لتحسين الكفاية الحجمية والكهربائية. وهنالك نوعان من المرحّلات القطبية؛ 
مرحّلات الجوف المحوري (261895 0016© عمناه0زم) والمرحّلات المستقطبة 
والمحيّر ة مغنطيسياً (86133:5 ل0عجتتماوط ل0ع8135 '6021137عمع3213). تحتوي مرخللات 
المحيّز المغنطيسي على مغنطيس من مادة كوبلت - ساماريوم 006410 - تمساتتفسة8) 
بحجم صغير يعادل ربع حجم مغنطيس الفيرّيت (غ:دره8) المستخدم في المرخّلات 
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خرف :وس مدل السجتر لمش معس المي الكو ومسطسي البسال الي 
يركب على اللوحة الإلكترونية المصعّرة في أجهزة الكمبيوتر الشخصي (عمدغدنمن31 
1 لهاتناه]8 لنهه00-8). تُستعمل مرخلات القطبيّة في أجهزة الكمبيوتر» 
والطابعات» والمتحكيات الصناعية» والثظم الفيديوية البيتية (0ع710؟ عجره11 
ع )2 والمقشمات لتفرعات التلفون الخاصة (087) أو (طعمةر8 عاو لوط 
عع مقطء:8 عدمطامعاء1)» وغيرها من التجهيزات التلفونية. 

مرخّلات المفتاح القصبي 

إن مرخحّل المفتاح القصبي (بإقاعظ طغ1ى5 0عء26) هو مرخّل كهرومغن مغنطيسي 
ملامساته بشكل شرائح معدنية لينة من مادة الحديدوز (لمغء74 كددممعط ع اطنرعاط 
ومنن؟) أو بشكل قصبات مثبّتة بكبسولة زجاجية محكمة الشدّ. ويُحكم ربط 


القصبات الرفيعة المكوّنة من مادة الحديدوز بواسطة محاور فى أواخر الكبسولة 
وذلك للحفاظ عليها من الأكسدة والملوثات. 


يتولد فصل كهربائي عال جداً يُقدّر ب 1210 أوم بين ملامسات القصبات المفتوحة 
داخل الكبسولة» إلا أن هذه القيمة تنخفض إلى 0.75 أوم عندما تُغلق ملامسات 
القصبات. لذا فإنه من السهل فتح وإغلاق القصبات بشكل متقن لملايين دورات 
التحويل (0165© عمنطه)50:1) في الحقل المغنطيسي الذي يخترق الكبسولة. 


ومن أشهر أشكال الملامس المتواجدة داخل الكبسولات الشكل ى أو (صمه18 
م)ء ذا القطب الأحادي مفرد السكة (بوممط] واعمهزة ,عامط واعمزة) والمفتوح عادة 
(2)5251-0 والشكل © أو (© سسعه©)؛ الذي له قطب أحادي» كه مزدوحة 
(71طم5). 


للمرحّل القصبي الموضح في الشكل 2-3 كبسولة واحدة مثبتة محورياً في داخل 
ملف سيلونويد (0011© 014م5016). وعند تطبيق تيار (20©) في طرفي الملف يسبب 
الحقل المغنطيسي المتولد وصل أو قطع 81210 كمه ع1ة31) الملامسات القصبية 
داخل الكبسولة. وتعقمد الاستجابة عادةٌ على شكل هذه الملامسات وتنظيمها. 

يدل مصطلح المرخل القصبي على استعمال كبسولة مفتاح - قصبي جافة 
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(ع1ناومه© طغغ0-51ء26 113)» وتحتوي بعض الكبسولات على كميات قليلة من 
الزئبق لتحسين الفعاليّة. (انظر جزء «مرحّلات القصبة ذات التغشية بالزئبق» في 
الفصل الحالى). 


تستعمل المرحلات القصبية في معدّات الاتصالات» والآلات الطبية» ومعدّات 
الفحص الأوتوماتيكية (13م). 


في ما يخصٌ أشكال وتنظيمات الملامسات يوجد كم واسع منها يختلف بحسب 
نوع التطبيق فبعض التطبيقات يتطلب استجابة مرخل لدخل تيار ضئيل جدا كما هو 
الحال فى المزدوجة الحرارية (16مداهءمدموط1»). وكذلك تختلف هذه التنظيمات فى 
مفاتيح التلفون ومعدّات الفحص. ْ 
تعتمد المحوّلات القصبية ذات القطبية الأحادية على كبسولة قصبية واحدة» فى 
حين أن للمحؤّلات المتعدّدة القطبية كبسولتين قصبيتين أو أكثر مركبة في الناق 
نفسه. ويتراوح التحكم بالفولتيات بين 5 و24 فولت من التيار المستمر ©26ل. وترزم 
معظم المرحّلات القصبية الحديثة لتكون جاهزة للتركيب على لوحة أجهزة الكمبيوتر 
الشخصي (عمننصناه31 لجده20-8) . 


الشكل 2-3: المرحّل القصبي 
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المرخّلات القصبيّة المفتوحة 

إن مرحل القصبة المفتوحة (9ة16[1 2660 موم0) هو مرخل غير محاط بكبسولة 
المفتاح القصبي الموجودة داخل الملف الكهرومغنطيسي والمثبّت على القاعدة. 
فهذه المرحّلات المفتوحة مخصّصة لتكون محميّة ضدٌ الغبار والرطوبة والتلّث» عن 
طريق وضعها داخل علب منفصلة. 


المرححّلات القصبيّة المحاطة 
هذه المرخلات (وترداعه لععه لعنهاندمةعم8) على عكس المرخللات المفتو حة, عبارة 


عن مجمع ملف كهر ومغنطيسي و كبسولة مفتاح قصبي محمية بطريقة الاستيعاء (ومناا0م) 
يحفظها من الرطوبة والملوّثات» لتناسب التطبيقات التي تتطلّب بيئة عمل صعبة. 


ينبت الملف والكبسولة على إطار أمامي ويلصقا بمادة الأيبوكسي كرزمة مزدوجة 
خطية (018) أو أحادية خطية (81). وتزود الرزمة في كلتا العجالتون بسليس نيف 
لتسهيل الاستبدال. وكبديل عن الرزمة الملصوقة» يمكن استيعاء (500:60) مرخللات 
القصبة المفتوحة مع مركب مطّاطي في حاويات بلاستيكية أو معدنية صغيرة وأن 
تقلب لتصبح جاهزة للتركيب على لوحة الكمبيوتر. 


مُرخَلات القصبة ذات التغشية بالزئيق 


يجمع مُرخُل القصبة ذات التغشية بالرئبق (5قق1ع2 لع256 لعا 117 - لتلا 311) بين 
ملف كهرومغنطيسي وكبسولة مفتاح قصبي تحتوي على قليل من الزئبق وذلك 
لتحسين وثوقية (1169زمهزاء2) غلق الملامس لأن الزئبق يقلل من مسار المقاومة 
(5:ه2 معمئئوزوء8) في نهايات المملامس عند الغلق ويُخمّّد ارتداداته أو اصطكاكه 
(لدى عمليئات الفتح والإغلاق المتتالية). وتزود مالامسات القصبة المعاملة بالزئبق فى 
الأحمال القليلة (0305آ1 1671 40 مُقاومة ثابتة ومتوقعة على نطاقات واسعة عدا 
من درجة الحرارة وتيار الحمل للملامس (أمعسسك لمآ أممخدهع) . إلا أن الزئبق كما 
ذكر سابقاء يبطئ غلق المُلامس بحوالى 5 2. وبوجه عام فإن هذه المرحّلات حساسة 
للموقع ويتوجب لصقها أو تركيبها بوضع قائم لكي تبقى أطراف الملامسات القصبية 
مغمسة في الزئبق. 
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المفاتيح الكهر وميكانيكية 

إن المفاتيح الكهر وميكانية (وعطء)51 1021مةطءعمرهناءه81) للإلكترونيات هي 
وسائل لبووضايت صغيرة ذات ملامسات كهربائيّة تسمح بغلق وفتح الدارات 
يدويا. وتصئّع أبسط وسائل التحكم هذه بأشكال وتصاميم مختلفة» وترزم للاستخدام 
في اللوحات والدارات الإلكترونية. يحتوي المفتاح التقليدي على ملامسات معدنيّة 
متحركة يُتحكم بها بواسطة عتلة ميكانيكيّة مرتبطة بآلية تشغيل نابضية (لولبية). تُعزل 
الجلامييات والمشغل اللولبي داخل علبة» ويقوم اللولب بتسريع عملية الإطفاء ()ناط5 
04) فيقلص من حدوث الشرارة (عمنعمهم) . 


١ 


00 
الحللدك 


لالجا 


اللا 


تأدتتد 


و04 
“> 
6" 
5-2-1 


0 : 
01100 
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يُظهر الشكل 3-3 جزءاً مفصّلاً لمفتاح مصعّر تقليدي. يجب الإشارة إلى أن 
العديد من هذه المفاتيح المُصغرة هي نسخ مُصِعْرة الحجم من مفاتيح القدرة 
الكهربائيّة. وأكثر المفاتيح المصغرة والشديدة التصغير (عمدمةامنسطن8) الممُتعارف 
عليها في الإلكترونيات هي: 
»زر الضغط (ومغ)نططونام). 
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٠.‏ المفتاح المفصلي (عاعع0). 

. المفتاح الهرّاز (رععاءه2)‎ ٠. 

« المفتاح الانزلاقي (51106). 

. المفتاح الدوّار (نتهغه2)‎ ٠. 

«مفتاح الركيزة الإبهامية (1[ععططاصتناط]) . 


مفاتيح أزرار الضغط, والتمفصل والمفاتيح الهرّازة 

تُصنّع هذه المفاتيح عموماً لدارات لوحة التثبيت وألواح المفاتيح. يحتوي البعض 
منها على جُلبات مِحوية (عمنطود8 060هء10) لتثبيتها في حفرة داخل اللوح المعدني 
أو البلاستيكي مع فلكة إحكام (#عطده7 عاءه.1) وعزقة حلقية (0ن2 ودنع). أمًا البعض 
الآخر فثبت بطريقة الإطباق المباشر (862615 هذ م2م5). تُدخل عتلة المفتاح خلال 
فتحة فى غطاء عازل لتتصل بمسمار تثبيت إطباقى (م11© مذ م3ه5). صممت هذه 
القارم لتهايئ لوح دارة التثبيت» إذ تنبت كل أزرار الضغط والمفاتيح الهرّازة 
والمقبضء بواسطة فتحة في اللوحة الكهربائيّة أو الغطاء. وتُركب هذه المفاتيح على 
دارة اللّوح أو البطاقة (لتهه مه 4مده8 إنسامرت) لتأمين الدعم الميكانيكي. وتصنع 
مفاتيح أزرار الضغط والمفاتيح الهرّازة» وعتلات التحويل (::1,606) بمختلف 
الأشكال والأحجام والألوان وذلك لإشباع حاجات المستخدم. 


تجمع مفاتيح أزوان الضغط مع المتحكيات بالجهارة (015م0© عصسننتاه7؟) لتشكل 
مفاتيح مزدوجة - الغرض (عوومغناط 21نا©) . في حين أن المفاتيح الأخرى تعمل فقط 
كمفاتيح سريعة العمل. وتركب بعض مفاتيح لوحة الدارة بعد ترميزها بنظام «اضبط - 
واترك» (6مع801 كمه غ56)» ضمن دارة المضيف لتكون بعيدة عن متناول المستخدم 
(ع1طزووءءءعةم1])فلا يستطيع الوصول إليها أو تغيير شفرتها. 

تععمه لقم اقنارة الخويل فى هذة المقائيه غك حتجميا وترهية ماؤنيناتهنا 
وخصائص العازل الكهربائي (رعتاءواعنم) التابع لهاء بالإضافة إلى المسافة بين 
الموصلاات (15ماء تلطه ©ع) والملامسات (وأع وده ©) . وتُطبئق معايير السلامة العالمية 
في بعض المفاتيح فتحددها ب 50 فولت للتيّار المستمر (378©0) أو أكثر» فيما يُفرض 
عادةً في جميع المفاتيح الأخرى المعدّل 120 فولت للتيّار المتناوب (©78) أو أكثر. 
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وبشكل عام تطبق مفاتيح لوحة الإلكترونيات ب ه 5 أمبير لكل ©7846 125 أو 3 لكل 
(5كمتطهآ أمعءوعلسصوعم1) أو باستخدام دايود باعث للضوء (1580]). إلا أن مُصطلح 
مفتاح الأزرار الضاغطة المتوهجة (188 -ممااناططوراط 464ةمنصس111) يطلق على 
مجموعة من المفاتيح ذات نهايات مربعة أو مستطيلة تعمل كمؤشر في الإعلانات 
الضوئية: 

المفتاح الإنزلاقي (مع:501 51106) هو مفتاح تجميع يتضمّن مكوّنة منزلقة 
(عصها8 عمنة511) تسمى المزلاق» تؤْمّن القطع والوصل الكهربائي للملامسات 
الداخلية. إن الحركة الجانبية ()معممء2107 21:ع:1.3) للمزلاق كفيلة بإدارة/ تشغيا 
الدارة الخارجية أو قطع التيّار عنها. 


تُصنع هذه المفاتيح بمختلف الأشكال والأحجام والاساليب. وتستعمل في مجال 
الراديوات (220105)) وأجهزة الفحص الإالكترونية والأدوات المنزلية (عسره1]1 
5 ممم ) . 


المفتاح الدوّار (عطء511 015197 1) هو مجمع تحويل يحتوي على ملامس متحرك 
مثئبت على عمود محوري. يدور هذا المحور بشكل تدريجي» ولوق درجحة واحدة 
من الدوران إلى وصل أو قطع الملامس المتغيّر مع الملامسات الثابتة الداخلية 
وبالتالي إدارة أو قطع التيّار عن الدارة الخارجية. 


إن بعض أنواع هذه المفاتيح متعدّدة السطوح (800180606)» إذ تتألّف من عدّة 
وافرات متراكمة» لكل منها مُلامسات ثابتة» وعدد مساو من الملامسات المتحركة 
المركبة على المحور. تسمح هذه المفاتيح بالتحو 5 المتزامن (كناوعصةغ1نادذ5 
#سنطء:91) للعديد من الدارات الكهربائية المفصولة من حيث الطاقة أو الوظيفة. 
تستخدم المفاتيح الدوّارة المركبة في اللوحات الكهربائية عادة في الراديوات» وآلاات 
الفحص الإلكتروني وأجهزة الاستخدام المنزلي والمركبات (و16غمسماناه). 
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مفاتيح التحريك الإبهامية 

هى عبارة عن مرمّزات (82000655) تحويل شفرة عددية (61ترعسس2) إلى شفرة 
ثنائية رقمية. تُصنّع مفاتيح التحرك الإبهامية على شكل مجموعات مُتراصّة مُتراكمة 
(عمتاطدوووعة لعاءة:5) من زجلة (2100016) أو اثنتين للتركيب على لوحة إلكترونية. 
وتحتوي كل زجلة بدورها على إطار تشغيل بالإبهام (اءءط/18 لعمناءى مس1 ) مُرقم 
من 0 إلى 9 وعلى دارة بطاقة تحويل الكود (210© أنناء1 © اوزوء 07 0006-0) . عندما 
يُشغل الجهاز وينظم على الرقم المطلوب يُعطي دبوس الخرج (صنط غنامئن©) الإشارة 
الثنائية المطابقة للرقم المطلوب (لممع51 لإتفصذظ غصماء ناتبن8) . 


إن مفاتيح التشغيل الإبهامية وشبيهاتها كالمفاتيح العتليّة تساعد بإدخال 
المعلومات في الدارات الرقميّة الموجودة في الآلات» وفي أجهزة التحكم 
بالسيرورات ([متادم© ووععورط) . 


تنظيمات العلامس المفتاحي 

يُظهر الشكل 1-3 تنظيمات التلامس المفتاحى (اعتاعع مفسخ أعمتامم2 اع ننور5) 
الشائعة الاستخدام. يعتمد اختيار مادة الملامس المفتاحي وفقاً لمعدّلاته الكهربائية 
والتطبيقات المتوقعة. يحتاج بعض التطبيقات العامة إلى مفاتيح سبيكة فضية (:5:106 
لإولاخ)» فيما تحتاج تطبيقات الفولتية المنخفضة إلى مفاتيح مطلية بسبيكة ذهبية 
وشّاجة (برهلاه 64و11 6014). وتفادياً لاحتراق اللوامسء أو التصاقها أو تقوسها 
بنتيجة التباطو في غلق المفتاح» يُستعمل لول أو نابض تحميل (108م5 1.02060) في 
معظم ملامسات المفاتيح لتسريع عمل الغلق فيها. كما أن هذا اللولب قد يُعطي 
استجابة لمسية (120111) أو سمعية (ء1اطذوس) تدل على إتمام غلق التلامس. 


تسمى دارات الفولتية الضئيلة بالدارات الجاقة (واندامي بووط)؛ وتُحجب التيارات 
عازن ميزنا (وخمع سد لس بغشاء 00 0 ا و 
المفتاح ؛ ا ل 
في حال كان المفتاح غير مُستخدم (عجناعهم1) أو مخرّن لوقت طويل. 
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الفولتية العاملة» قوة العازل الكهربائي» مقاومة العزل» العمرء درجة حرارة المحيط. 
ويتم تعديل مرتبة (80:3:60) ملامس المفتاح تبعاً لدرجات الحرارة السائدة العالية 
بغضٌ النظر عن مرتبتها الكهربائيّة. 

تلتحم الملامسات بشكل غير مقصود مع بعضها البعض في دارات التيار المستمر 
بينما يقل هذا التأثير فى دارات التيارات المتناوبة العكسية (167615815 ©8). وبالنتيجة 
فإن مرتبة مقائيج التيار المساوب (86) فى أكثر امن مرتبة التيار المباشر (896): 


تُشكل حاويات المفاتيح بطرق مختلفة» من راتنجات (مزوهء>.) تلن حراري أو 
من سيراميك بلاستيك حراري (19586م706000). ويعتمد الاختيار في معظم الأحيان 
على كلق هدم الضفاعة والمراك تبكر البلأسعاف الخرارق المضناة ارس 
(أصهلتماء؟!1-عسماع) أقلّ كلفة من راتينجات التصلد الحراري (عماءومصتعط])» 
كالمواد الفينوليّة (0ز[مهعطم) أو الدايلي فيثاليت (6:ةلقطنطط تولنهط). و تُشكل الأجزاء 
المعدنية لمفاتيح اللوحة (وعطء)51 اعصدم)» أو تُقَصٌ من صفائح الفولاذ (6مع5 
آءه:5).» أو الفولاذ اللاصدوء (اع5866 ووعاهنة]58)» أو من السبائك النحاسيّة من مادتي 
البرونز ‏ الفوسفوري أو نحاس البريليوم (ءممه© صسدفلاتمء8). 


الجدول 1-3: أكثر تنظيمات مفاتيح اللمس استخداماً. 


التسلسل 
الوصل (1) (1) 1/131 


القطع (1) (1) علوعدظ 
قطع (1)» وصل (2) 


الوصل (1)» قبل القطع (2) 


قطع (1)» وصل (2)» قبل القطع (3) 


المفاتيح الخاصة 

مفاتيح القصبة 

تجمع ميكانيكية المفتاح القصبي (51:00 2664) بين كبسولة قصبيّة ومغنطيس 
دائم (أعمعة]8 امعممده2)» كما نرى في الشكل 4-3. المغنطيس مصمم بطريقة 
ليتتحرك بسهولة نسبةً إلى كبسولة المفتاح» فعندما يقترب من القصبات يخترق الحقل 
المغنطيسي الكبسولة فيتحكم بفتح أو غلق القصباتء فإمًا أن يُشْعْل الجمل أو يطفئه. 
وتعتمد هذه الاستجابة (عمليّة التشغيل أو الإيقاف) على تنظيم الملامس 0060© 
لاع ع8 1130 شر ) وتأثيره على القصباتء إلا عندما تُعتبر كبسولة المفتاح على أنها مفتاح 
قصبيّ جاف (طع51 لع26 بإط) . 


مفاتيح القصبة المُغشاة بالزئبق 

لهذه المفاتيح كبسولة قصبية مُغشاة بالرثبق (طء)51-لعع2 لعناء117 ونع مع11 
واناومة0)» وتحتوي على كمّية صغيرة من الزئبق لتحسين الأداءء كما هو الأمر في 
المرحلات القصبية الممُغشاة بالزئبق. تتشابه هذه المفاتيح مع المرحّلات القصبية 
بكونها حساسة لموقع التثبيت» إذ يجب أن تركب وهي بوضع شاقولي كي تبقى 


القصبات مغموسة كلياً في الرئبق. (للحصول على مزيد من المعلومات عن «(كبسولة 
مفتاح التغشية بالزئبق»» انظر قسم مرخلات القصبة المغشّاة بالزئبق). 


الشكل 4-3: مفتاح القصبة. 
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مفاتيح تأثير «هول» 

إن مفاتيح تأثير «هول» (وعطه5:1 526016 181311) هي عبارة عن مفاتيح تحويل (هآ1 
وعط»1) تشتغل بالقدرة المغنطيسيّة وتعتمد على محول طاقة تأثير «هول» (11211 
11181 - تععسلمصهعا" أع8116)» ومضخم ترانزيستوري (62]تامصى «مأقاقصمء]1) مع 
دارات قدح (نناءمك مرووع1) مثبتة على رقاقة سليكونية» ومغنطيس دائمي صغير. 
عندما تُشَغل الدارة المتكاملة (10) بطاقةٍ من تيّار (060) ويضغط مفتاح لولب الحمل 
(/إءع>]1 40ع020آ-عسصتوم5)» تتجه (10) نحو الحقل المغنطيسي عكسن اتجاه ضغط اللولب 
(عتناددهءط عستءرم5) فتغلق الدارة من خلال المفتاح الموصول بينها وبين (10) ويعود 
المفتاح (طعة5 نوع12) إلى وضع الفتح الطبيعي عند رفعه من موضعه. 


لوحات المفاتيح ذات المدى القصير 

لسفخلم لوحة مفاتيح المدى القصير (05:ةوطنزء>1 13:61 -2و5) لإدخال 
المعلومات التي لا تحتاج إلى استجابة لمسيّة (ء5هوم5و26 16ناءة1) وغيرها من ميزات 
لوحة المفاتيح الملائمة لإدخال المعلومات بسرعة كبيرة (نتخصظ مغهط لعءم5 طع111) . 
فهي إما تُنظّم كلوحة المفاتيح الطابعية النسق ()#صمه8 0778271) أو تكون لها 
مفاتيح مصطلحات أو رموز متخصصة (وبرعع! 0مووعنآ لعقتصمادنه) . 


قد تستبدل بعض ألواح مفاتيح المدى القصير والحجم المتكامل (,[1:896-]زوط5 
181011-5126)) بمفاتيح الغشاء المرن ذات الحركة الميكروية 0مس 1/11 
وعطء 51 عموءطمهةك81 عأاطنرهام) أو بأخر ى آنبّة الفعل ممعم الات زكاكا 
عط 511) . 

إن الواح المفائيح المتيئة ذات المدى القصير المحمية ضد المواد السائلة تصِلْح 
للاستخدام في محللات البيع والمطاعم» حيث قد تسكب عليها أو على أدوات الآلة 
القهوة وبعض المواد السائلة أو الزيت فلا تتعطل. 

تُطبع المصطلحات أو أحرف المفاتيح في لوحة المفاتيح على غشاء بلاستيكي 
(عصوءطصع]8 عنادو[ط) يُمط (لعطاءن5) على مصفوفة المفاتيح (وعطء51 نوع1) ذات 
الحركة الميكروية (دمنامسو31). ويحتاج الغشاء إلى أن يُضغط بمقدار مز 0.005 
(تصمم 0.13) فقط لتفعيل (3:6ناءة) هذا المفتاح. 
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رفادة المفاتيح 

إن رفادة المفاتيح (205منره1) هي واحدة من أنواع مُتعدّدة لتجميعات المفاتيح 
المصقئمة أصلاً لإدخال معلومات عددية في نظام رقمي (مغصذ لتخم مغد لدع تعسنك8 
عاد5 لهانونط 4). نرى هذا النوع من المفاتيح مثلاً في أجهزة التلفون العادية» 
والمحمولء» واللاسلكيء وفي الآلات الحاسبة الجيبية (23مغ12نه1ه© 6ماءوم)» 
وكذلك مجموعة ال 17 مفتاحا الموجودة في جهة اليمين من لوحة بيانات جهاز 
الكمبيوتز الاعتيادي حيث نُظّمت كرفادة مفاتيح رقمية (020نزع1 621 1ع صد020) . 


تؤْمّن رفادة المفاتيح المُستعملة في التطبيقات العامّة للزبائن بطريقتين» إما ببيع ما 
هو معياري وَمُْصنّع أو ما صُنّع خصيصاً لزبون معيّن حسب طلبه. وفي كلتا الحالتين 
تتكوّن رفادة المفاتيح من مجموعة مفاتيح طويلة وقصيرة الأمد ([ل5 ,ه 6زهط9 
3)) موجودة في لوحة الدارة أو بمجموعة مفاتيح قصيرة الأمد (061م,1 6روم5) 
متلامسة مع غطاء منفرد (جة© 1201010081) أو غشاء مرن (عمةعطصهكة عاطنك11) . 


تتألف أبسط ميكانيكية ممكنة لرفادة المفاتيح من مصفوفة مفاتيح قصيره المدى 
ومضغوطة 5007 (102060-عمنم5). وعند تسليط ضغط على وجه أي مفتاح يحصل 
قِصر في تلامس المعدن الموجود في الدّارة. ويصل قِصر المسافة بين وجه المفتاح 
والملامس إلى مذ 0.03 (صمم 0.8) أو أقل. 

تسمح رفادة المفاتيح الغشائية أبعي بطبع أحرف وأرقام ( عع ناطق امام ) وأشكال 
على الغشاء بألوان متعدّدة. وتصنّع مكوّنة المفتاح من مطاط معدني (20»)811260 
وعددو2 #وططن) أو من بثور البلاستيك (و.8115)6 عتامداط) التي تلامس مصفوفة 


الموصللات الموجودة على لوحة الدارة غثد الضغط عليها. 


السولينويدات 
إن السولينويد (#زدهعاه8) (ملف من الأسلاك المعرولة مغذّى بالكهرياء» يولد 
حركة لم كبس محوري ين ينطلق من داخله) هو مد مشغا (01غةتاعم) كهر وميكانيكي 
يحوّل الطاقة الكهربائية إلى حركة ميكانيكية. يتألف السولينويد من ني حديدي 
(ع001© مرمع1) مُنقّت على عمود مضغوط بلولب حمل تقطد تمنجخ 102060 كمرمة) 
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ويتحدك داخل ملف بكرة (صتطه8 011©)» فيسحب اللبْ الحديدي إلى الداخل بعكس 
حركة اللولب عتك تحميل الملفْ بالطاقة ([زه© لء2لعمعم8) . 


يظهر في الشكل 5-3 سولينويد يحتوي عموده على امتدادين من كلا الطرفين. ففي 
الطرف الأيمن من اللب تُسحب شكة مفصلية إلى الداخل (016015)» أما في الطرف 
الأيسر فيُدفع قضيب (2800) إلى الخارج أو يطرق عند تشغيل السولينويد. تجدر 
الإشاره إلى أن حالة توفّر الاثنين معاً هي حالة غير شائعة عادةً ففي معظم الأحيان 
تتوفر لدى السولينويد استجابة واحدة فقط من بين هاتين الاستجابتين. 


تتشابه السولينويدات الدوّارة (1650105ه5 '459غ10) مع تلك الخطّية (25ع امآ 
9 من حيث مبدأ التشغيل» ولكن تختلف من حيث الميكانيكية:» إذ تدريحم 
حركة العمود (2160]105 53126) حول محور الملف بحركة دائرية على السطح م 
الزوايا القائمة على محور الملف. هذا ويمكن تشغيل السولينويد إما بالتيار المباشر 
(©0) أو بالتيّار المتناوب المقوّم (©ى لهتقناء»2). 


الشكل 5-3 : السولينويد. 
المحرّكات المتدجة 

إن المحدك المتدرّج (2101015 توممة]5)» أو المحدك التدررّجي (110101 عصتممع)5) ) 
هو مشغل حلقة مفتوحة تصاعدي (3]01نااعخ مه حدعم0 21 معسعيع ص1 يحوّل دخل 
النبض الرقمي (ء15ناط 1ه1نع1) إلى حركات متسلسلة متدرّجة (م5]6 01 ععمعناوع5 
25 10066:6). يُصئّف هذا المحّك على أنه محدك تيار (©2)»؛ إلا أنه بالحقيقة 
محدك تيار (0©م) يعمل بمجموعة من النبضات المتتابعة (منهةء1 أءو1ناط). في كل مرة 
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يستلم المحوّك نبضة متدرّجة (هوإ1داط مه:5) يتحرّك القسم الدوار (:10:0 :301010) منه 
02 ضغيراً من الدورة (ده6ن 22701 2 2ه لماأعوعط 1[1601معتصدمع)» وتُكرحم حركة 
العمود بحركة دقيقة دورانية (20)80021 عونعءم) أو 1 (تمعصتط)ء» حتى تصل 
نبضات الدخل (5هواناط ؛نامم1) إلى العدد المبرمجة عليه دون تصحيح لأي خطأ قد 
ينتج عن الأنشوطة المغلقة (م00آ-10560©) في الدارة. ومن المعروف أن بإمكان هذه 
المحركات أن تؤدّي عملها بدقة وبكلفة قليلة وبأقل عدد من عناصر نظام مؤازر 
الحلقة المغلقة (برعئة:ز5 منتاء5 موم.آ-له1056©) . 

هناك ثلاث تصنيفات للمحدك المتدرّج: 

1- ممانعة مُتغيّرة (1710 - ععصداء داع عاطمتتة؟1) . 

22 المغنطيس الدائم (1 - أعمعد]/8 امعسم صم م) . 

3- المغنطيس الدائم الهجين (10,ن11 أعمعة]/! )غمعصمسسهم) . 

المحّكات المتدرجة ذات الممانعة المتغيّرة 

إن لهذا الصنف من المحركات (:210]0 “وممء)5 ععصماعساء-ءاطفلعة17) 0 
ساكناً ملفوفاً (512:07 1سناه77) وجزء حديدي (من الحديد الناعم) دوّار ومُتعدّد 
القطب (0:00 مممآ-]2ه50 ع1وم1/018). يُحسب زوايا التدرّج بحسب عدد أسنان 
مُتحركها وساكنها (لاوء1 :ه120 لمة +هغة]5) التي تتراوح بين 5 و15 درجة. 


إن حجم هذا المحورّك صغير وغير مُكلفء ويُعطي عزم دوران ضئيل (08.آ 
1010 )2 وقصور ذاتي لحمل السعة (لإززعومة© 020.آ 1181زعم1)» وهو يصلح كسواقة 
للوظائف الضوئيّة (ؤنا« غطع1ن1) في الأدوات والأجهزة. 


المحرّكات المتدرّجة ذات المغنطيس الدائم 

يزيد نطاق زوايا التدرّج في هذا الصنف عن الصنف الأوّل فيتراوح بين "5 و90 
درحة؛ يضما لهذا المحوّك (:210:0 روممء:5 211) عضو ساكن ملفوف مع مغنطيس 
دائم دوّار يُعطي عزم دوران ضئيل (عناه1 17م0آ) . 


تتراو ح معدّلات التدرّج بين ”100 و3600 درجة في الثانية (5/م5]6) ودرجة دقة تزيد 
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المحرّك المتدرّج الهجين ذو المغنطيس الدائم 
يُعتبر هذا الصنف من أكبر المحرّكات المتدرّجة حجماً والأسرع والأكثر قوة 
ودقة. فهو يجمع بين الخصائص الأفضل في كلا المحرّكين 281 و7/2. 


إن لهذه المحدكات (721060:5 ععممع )5 1م11 2 أسناناً في المغنطيس الدائم 
أونصة.إنش (02.10) في دقة قد تزيد أو تقل عن 3+ في المئة. أمّا درجة تدرّج الزوايا 
فتتراوح بين 0.5 و15 درجة» وتُدرّجٍ بمعدّل 1000 درجة بالثانية (5/م8:6) أو أكثر. 


لمعيل جد التحدك بكثرة ف معحكمات أجهزة الكسيزتر المؤجودة فى 


الروبوت (نئاوطه12 لع1اهنهه0)-ىعانامسوع)» وأدوات الآلات (1001' عصتطعة]3)» وفى 


المتحكم في السيرورة (0[1امه© ووعءوءط) . 


المحرّكات الكهربائية ذات المغنطيس الدائم 
مُحرّكات التيار المستمر ذات المغنطيس الدائم 


إن لمحدّك التيار المستمد ذي المغنطيس الدائم (120 أعمع د81 امعمفصصممط 
59 كما هو ظاهر فى الجزء المقطعي في الشكل 6-2 لفافة محور حركة 
(0هناه1787 عتناتقصسصم)ء وهي تُستخدم في نُظم التحكم بالأنشوطة الممُغلقة وذلك لأنه 
يمكن التحكم بها بدقة بواسطة إشارات التيار (©0). يكثر استعمال هذه المحّكات 
ف أدوات الأجهزة (و1همه7 ووصنطعة/32) والروبوت (6وه©). 


محكات التبّار المستمر غير الفرجونية 
إن محدّك التيار المستمهة غير الفرحوني (210:0 ©2 ووعاطونم8) » كما يظهر في 
الشكا 27-3 هو المحدك الذي يكون توحيده (م00هلاستصرمع) (أي تبديل اتجاه التيار في 


ملفات التوليد لتوحيد اتجاهه فى الدارة العامة) بواسطة غلق الترانزيستورات (عمنطه)ة::5 
21000 بشكل إلكتر وني لتحكو مجشات ظاهر هو ل (وتممصع5 غ6 1-58لد11) . 


يخفض هذا النوع من المحدكات المشاكل المتعلقة بالفرجونات (عمنطودم8)» 
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فيعتبر بديلاً لمحرّكات التيار المتناوب التقليدية الفرجونيّة فى الأماكن التى يكثر فيها 
وجود المواد القابلة للاشتعال (ء[طقصصةاع) أو المتفجرة (21215ع]212 علازوم1[م:8)» 
وذلك لعدم وجود الفرجونات المساعدة للاشتعال. 


يُدير محرك التيار المستمر غير الفرجحوني الأحمال الخفيفة» وله مغنطيس دائم دوّار 
(مغه1] أعمعد]/! أمعمقصعءم) و حقل للسو ا كن ذات اللفافة (و1مئجغ5 21610 لصناه11؟) . 


ا 
0 
ع7 


الدائم 
الشكل 7-3: مح ركات التيار المتناوب غير الفرجونية. 
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مُحرّكات التيار المباشر الصدفي - النوع 

كما يظهر في الشكل 8-3: فإن الأجزاء التي يتألّف منها مُحرّك التيار المباشر 
الصدفي ح النوع (210:015 22 عمر- [اعط5) هي : محور حركة (ع1لنةمه) عطالي 
خفيف له صدفة حوفية غير حديدية (55611 و5و16ممخ1 1101107) ومحاور حركة نصف 
كروية (2340165رى عم:19-م1ن0). إن الصدفة مصنوعة من ملفات الألمينيوم أو النحاس 
وموضلة براتنيجات بوليمرية (وصنوعظ معسزاهم) وزجاج ليفي (1355© +هط11). يتمئز 
هذا المحرّك بزيادة سرعة العمل (660م5 58]ة:6م0) بشكل تصاعدي وسريع (لذمة1 
20224 وذلك بسب القيمة الضئيلة للقصور الذاتي (1612عم1017-1) وخفة في 
الوزن. 


يدور المحور الحركي في فسحة هوائية (م00 :زه) مع كثافة فيضية جداً عالية 
(لإأأقصءط عساط طم 11 ن7٠)‏ يمذّه بها المغنطيس الدائم المنت حوله. ولهذا المحدك 
فرجونات تيار (©2) تقليدي تُساعد في الدوراك (مه 2 تصصمك) . 


2 نح / 


0 


أربعة أجزاء من مغنطيس 


دائمي ساكه: 
2 


الشكل 8-3: محرّك التيار المباشر الصدفي النوع. 
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تستخدم هذه المحركات في الأنشوطات المغلقة لآليات المؤازرة (م0مآ 0105 
1ت 51170) حيث يجب أن تصل سرعة الدوران القصوى بشكل سريع جداً. 


محرٌّكات التيار المباشر القرصي النوع 

نظراً لتروّد هذا المحدك بمحور حركة قرصي (عتلائهستتث 6م10 -اوزط) وعوامل 
شكل سطحية (58010:5 درو 5126): أطلق عليه اسم محرّك التيّار المباشر القرصي 
النوع (210015 12 عم عاملط) . تتألف أجزاء هذا المحدك الدوّارة (وئاجةط 5ده)ه2) من 
ملك نحاسي مرتبط براتنجات بوليميرية (ومزوع1 تعم:نواهم)» تشكل أقراصاً صلبة مع 
الزجاج الليفي (5لونط رءطز-دمة1© 0زع81) . 


إةللمحرر البخرى غير التعديدي اليذه لمر كاض قيمة اوور فاق تعيلة زو 
8 1.0179). وهو يدور في فسحة هوائية بكثافة فيضية عالية (لاأأقصءط عساط اع نكم 
ناتجة عن مغنطيس دائري دائم (615معة11 )مءصدصمء0 4منه©) مثبت حول المحيط 
الداخلي للحاوية. ويتم تسهيل حركة هذه المحدكات بالفرجونات الموجودة. 


في السابق كانت المحركات القرصية تُعرف بمحرّكات محور الدارة المطبوعة 
(210101 عتناكممهحث أتاءءك لعنونرم)» إذ كانت المحاور الحركية لهذه المحدكات 
تُصنع بنفس طريقة صنع ألواح الدارة المطبوعة (5لمده8 همك لعاسترط)ء ولكن 
سرعان ما استبدلت هذه الطريقة بسيرورة الملف المثقّب (وووءمم2 [زه© لعطعصناط) . 
أما الآن فأصبحت 5 «المحركات المسطحة» (2/1010:5 ععلةعصدم) وذلك لأن 
شكل حاويتها دائري ومسطّح كقالب الحلوى بنسبة طول إلى قطر صغيرة. ولاتزال 
هذه النسبة مستعملة إلى يومنا هذا فيتم تركيز كتلة المحرّك (7255 2100:*5) في جزء 
صغير قريب من الجرس الأمامي (8611 8:006)» مما يسمح بربط المحرّك إلى أجزاء 
السطلحة (ءع0 س5 8136) من دون مثبتات ومساند قوسية (5اعاع812 ع10هممنا5) . 
لذلك تعطي هذه الخاصية لمحركات التيّار المباشر القرصي الأفضلية لتشغيل آليّات 
المؤازرة والتحكم (15ه170 عصنطعة]3 1160مندم©-ه0مه98) والروبوت حيث تكون 
المساحات المشغولة محدودة (لعانمفآ ععهم5). 
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المستبينات 


يُعد المُستبين (265017655) بمثابة محوّل كهر وميكانيكي دوّار» يعتمد على نظم 
تحكم مؤازرة (دمع 55 0ع11منخمه© متحرء5) لتحشس الموقع (ممنتوه وعووع 5) . 


وكما في المتزامنات (ومتاعم59)» تتألف المسكينات مخ أعضاء دؤّارة (8ه060]) 
وساكنة (:5]8:0) تسمح بإثارة التيّار (80) المحوّض عند دخل نهايات الزوج الدوّار 
(:200 02 مندط)» فتعطي فولتية تبعد عن بعضها كهربائياً بمقدار تسعين درجة 29050 
ليتسجل خرج هذه الفولتية من نهايات الثنائي الساكن؛ فتكون الإشارة الخارجة من 
الساكن مساوية لتردّد الموجة الحاملة (توعمعدوه:1-ومرونسة0))» وتتساوى سعة الموحة 
(عل نغ تامستى) افاسهيا مع حيب الزاوية (عمز5) وجيب التمام (عمزوه2) لزاوية موقع 
العمود الدوّار (أكقطد :ه100 عط 2ه دمتازوه2 تق اتاعومسف) . 


تتشابة المسشيتات مع المحركات الكهربائية (2101015 عتتناء816) من حيث الصنع. 
إذ تكون لفافة الساكن (عمزلم:777 :5:2:0) ملفوفة على صفائح مشققة (510]:60 
05 تصق .]) . أما من ناحية تصميمهاء فتقوم المستبينات غير الفرجونية (ووه[طونم8 
9 على قرن محدّض الفولتية الأوّلي (عع4غ1701 ممقمانء:8 لإتوموتوط) بواسطة 
المحدّل (تعصصرماوهه) . 


تقيس المستبينات الفرق الناتج عن زاوية الطور (ععمونء زط عاعمحى ومدطط) بين 
دخل مفغل التيار المتناوب (أنامه1 متتمائع8 ععمونع1ع 5 عم) وخرج ملفات الدوّار 
(0115© :م101 01 أناصان0). ويتم التعدف على موقع الدوّار بمقارنة توقيت إزاحة الطور 
(521-ه5ة20-هم:ز1) لإشارة الخرج مع تلك الداخلة» ثم تحوّل قيمة الموقع إلى صيغة 
رقميّة بوجود دارة إلكترونية تحسب عدد النبضات بين تقاطع نقطة الانعدام (20 
عسنوومك) لكلتا الإشارتين. 

1- موالفة آنية (عمناعة1). 

2- التقويت المتتالي (026102لم ممح ع الأووععع 0 5) . 

3- توقيت إزاحة الطور (نط5 عققطط عمة) . 
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الفصل الرابع 


دارات الْمُضَحّم والمذّبذب الأساسية 


© نظرة شاملة « طرق تشغيل المضخم 


(كل0طاع]/! عستتهمعءم0 عع قتامسم) 
»دارات المْضَحُم (5غننا1 © اع تكنامسم) 8 الْمُضَّخَم التفاضلي (ع تاجسم لدنامع م 
»قرن المُضَحُم (عسمتام 00 ع قتامسم) » المُصَّحَم العملياتي تع تلتامصصخ لحممشقمعم0©) 
«عرض نطاق المضخم (غ0ةتلصدظ مع كناموسم ) أ » المُدّبذِيات (113015نءو©) 


«»تردد المضخم (لإءمع دوع رامسم ) أ* أمثلة عن المُذّبذيات (وعامصستمءد م2 1اك05) 


نظرة شاملة 

إن دارات التضخيم ودارات المذبذبات هي دارات مهمة وتظهر في عدة أنماط 
تشكيليّة وتؤدي العديد من الوظائف في الإلكترونيات الحديثة. في البدء» صّمّم معظم 
هذه الدارات في ظل ظهور الصمّام المفردغ (ءط11 مسناساعة17]) وتم تحويلها إلى 
ترانزيستورات ودارات متكاملة مع تعديلات طرأت عليها بسبب الفرق في المميزات 
بين الترانزستوارت والصمامات المفرّغة. يتناول هذا الفصل حصرياً دارات 
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المذبذبات والمضَّحّمات المجمّزة بالترانزيستورات (260ترمؤوزوسهة2) وبالدارات 
المتكاملة. أما المذبذبات والمضخمات المجهّزة بالصمامات التي تضخم وتتذبذب 
عند التردّدات فائقة العلو (7117] - وعءمعناوع:5 طاعخ111 118]) ومناطق الموجات 
الميكروية (2010:053:06) فسوف تُبحث في القسم السابع «تكنولوجيا الموجات 
الصغرية والترددات فوق العالية». 


دارات المُصَخم )بسكن «عقناموس4ى 


إن المُْضَّحُم (عتكتامسة) هو أي دارة أو جهاز قادر على زيادة مقدار (ع0د6نمعة321) 
أو قدرة (50062) مستوى إشارة متغيّرة مع الزمن (عاطهنعة7١-عمة1)‏ من دون أي 
تشوّهات في شكل الموجة. حالياء تعتمد معظم دارات مُضَخّمات (وقناوسم 
دأساءمك) الترددات الواطئة (/إعمعداوع:1.0-2) والقدرة الواطئة (ه00 /1.08) على 
الترانزيستورات والدارات المتكاملة في عملها. مع ذلك يوجد أيضاً مُضَخّمات 
الصّمامات المفرّغة» والمغنطيسية» والكهروميكانيكية» والهيدروليكية. 


تصئف دارات المضخمات وفقاً كه 


© التطبيق. 

© شكل الدارة. 

« الوصل القرني (عمنام:00) في حال وجود أكثر من مرخل. 

« عرض النطاق (0:14]0ه8) والتردد في حال الإشارات المُضَّخّمة. 

* نمط التشغيل أو الانحياز (وهز8)» (11006 عمناهيوم0). 

يطبق التض لتضخيم عبر الاستعانة بالعديد من الداراتا لمختلفة التي تعمل 
بالترانزيستور المنفصل وبالدارات المتكاملة» وتتضمن مكوّناتها الفعغالة مكوّنات 
ترانزيستورات ثنائية القطب (811:8) ووصلة ترانزيستورات تأثير المجال 
(«متاعمل 15815 - 15مأواقصة1 6ء10-8116ء21) وترانزيستورات تأثير المجال 
معدن-أكسيد شبه الموصل (31051875). 


يُمكن تصميم المُضَّحّمات إما لتضخيم الفولتية أو القدرة. تزيد مُضَّحَُمات الفولتية 
من مستوى الفولتية لإشارة معيّنة مطبقة وذلك بسبب مميزات الترانزيستور. ويتم 
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تحديد فولتية الخرج (عع170142 أنامان©) لمضّخَم بالفولتية الهابطة (م0+:2 عع77012) 
بين نهايتي حمل الخرج (020:آ ؛نامنا0)» وبالتالي من الضروري استخدام قيمة كبيرة 
عدا لمعاوقة الحمل (أءمهلءمس]1). أما مضخمات القدرة فإنها تصممء مع تباين» 
لأساح باز عال يمر فى الحملء مها بوذي إلى تقيض قيمة المعاوفة إلى من كاف 
يسمح بإنتاج تيار خرج عال ولكن يجب أن لا تكون المعاوقة منخفضة إلى حد قد 
يوثر سلا على الإشارة وتشؤة كتيراء يطلق أيضا على لشحنات القدرة تسكة 
مضخمات التيار (161 مسد موسد0). كذلك صنفت مضخمات أخرى كمضخمات 
الصد (كتءتامسسة ‏ «عن8)؛ ومضخمات الموجات المربعة (و1735آ-5011216 
نامسة) ومُضاعفات التردد (1625ط001 لإعمعناله18). تصنف أيضاً مضخمات 
الترانزيستورات وفقاً لطريقة عودة نهاياتها أو دبابيسها الأساسية إلى الأرض 
(00ناه© مغ لعمتتنع ) . 


مضخمات الباعث-المشترك لترائنريستور 


في مضخم الباعث - المشتر 3 لثر انزيستور 81511 (جع نص - مه سصمم20 «مأماكصةم1” الملل 
ناوسة)» المبيّن في الشكل 1-4 يكون نهائي باعثه مشتركاً مع مِنقَذي الدخل 
والخرج. تُطبق إشارة الدخل بين القاعدة والأرضء أمَا إشارة الخرج فتُوْحْدْ من بين 
المجمع والأرض. توفر هذه المضخمات,ء التي تعرف أيضاً بالمضّحُمات ذات 
الباعث المؤرض .(162نامددكى مع انظ 0ع0هناه:0) » معاوقة دخل وسطية (صنتلء31) 
القيمة» ومعاوقة خرج عالية» كما توفر كسباً عالياً في الفولتية والتيار. 


الشكل 1-4: مضخم الباعث المشترك لترانزيستور 31211 
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مضخمات القاعدة-المشتركة لترانريستور 

في مضخم الهقاعدة-المشتركة لترانزيستور 721211 (ع700-825تمه© م]وتكصة1 اللطلر 
:ع قناوسة)» المبين في الشكل 22-4) يكون نهائي الباعث مشترك مع منفذي الدخل 
والخرج. تطبق إشارة الدخل بين الباعث والأرضء أمّا إشارة الخرج فتُوْخَذ من بين 
المجمع والأرض. تعرف أيضا هذه المضخمات بالمضخمات ذات القاعدة المؤرضة 
(ع تكنامسخ عمد 8 -لع50نا610) . 


/لا+ 


الشكل 2-4: مضخم القاعدة المشتركة لترانزيستور 71511 


مضخمات المجمّع-المشترك لترانريستور 

في مضخم المجمع-المشترك لترانزيستور 71271 (مهتصصمه© هأوتدمدئ [لطآل 
5 تامسث +مء20116).: المبين في الشكل 3-4 يكون نهائي المجمع مشترك مع 
منقذي الدخل والخرج. تطبق إشارة الدخل بين القاعدة والأرضء أما إشارة الخرج 
فتُوْخذ من بين الباعث والأرض. يكون المجمّع عادةً موصولاً بمغلّية الطاقة (رءدوم 
راومن5). إن كسب الفولتية من القاعدة إلى الباعث هي أقل من واحدء بينما يكون 
كسب التيار عالياً. يوفر هذا المضخم معاوقة دخل عالية مع معاوقة خرج ضئيلة. 
يُسمى هذا المضخم أيضا بالباعث التابع (501106 :ع]ذم8) أو المضخم ذو المجمّع 
المئرض (مء تاموصخ +مغء00116-لع0صدام6). (انظر أيضاً «ترانزيستور دارلنغتون 
المزدوج» (ككثهة تماماقصةء]” ممع ستاتة) في القسم الغا ني). 
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الشكل 3-4: مُضَخّمات المجمّع المشترك لترانزيستورات 7/8517 


مضخمات المنبع المشترك لقناة سلبية في وصلة ترانريستور تآثير 
المجال «1"17:1[) 

في مضخم المنبع المشترك لقناة سلبية في وصلة ترانزيستور تأثير المجال 
(5تع تاموصخ ععنناه5-دمسصصمه2 115181 اعممدك-2)ء المبين في الشكل 4-4 يكون 
نهائي المنبع مشتركاً مع منفذي الدخل والخرج. تطبق إشارة الدخل بين البوابة 
والأرضء أما إشارة الخرج فتُدْحَذْ من بين المنبع والأرض. يوفّْر هذا الْمُضَّحم معاوقة 


الشكل 4-4: مُضَحَمات المنبع 
المشعرك لقناة سالبة في وصلة 


مضخمات البوابة المشتركة لقناة سلبية فى وصلة ترانريستور تأثير المجال 
في مُضَحمِ البوابة المشتركة لقناة سلبية في وصلة ترانزيستور تأثير المجال 
(15ع11نامسى ععنا50-دمسصصطم© 18181 [عمسمقطك-81)) المبين في الشكل 5-4 يكون 


نهائي البوابة مشتركاً مع منقَدّي الدخل والخرج. تطبق إشارة الدخل بين المنفذ 
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والأرضء أما إشارة الخرج فتُّوخذ من بين الصرف والأرض. يمكن لهذا المُضَّخّم أن 
يحوّل معاوقة دخل منخفضة إلى معاوقة خرج عالية» وكذلك يؤدّي إلى تضخيم 
للترددات العالية. 


الشكل 5-4: مُضَحّمات البوابة العامة لقئاة سالبة في ترانزيستور التأثير الإجمالي الموصل. 


مضخمات الصرف المشترك لقناة سلبية في وصلة ترانزيستور تأثير المجال 

في مُضَحَمِ الصرف المشترك لقئاة سلبية في وصلة ترانزيستور تأثير المجال 
(5رع تاموصخ ع5016-ممصسحمه 1181 اعمسمقط-21)» المبئن في الشكل 26-4 يكو ن 
نهائي الصرف مشتركاً مع منفذي الدخل والخرج. تطبق إشارة الدخل بين البوابة 
والأرضء أما إشارة الخرج فتُوْخذ من بين المنبع والأرض. كذلك يسمّى مُضَحُم منبع 
تابع. يستخدم هذا المضخم عند وجود سعة دخل واطئة (ععصط اع دمة0 أنامم1 0197آ) أو 
عندما يتطلب الأمر التعامل مع إشارات دخل كبيرة. 


الشكل 6-4: مضخمات الصرف المشترك لقناة سالبة في وصلة ترانريستور تأثير المجال. 
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قرن ال ع 

تصنف المُضَخّمات ذات التضخيم المتعدد المراحل وفقاً لطريقة الإقران 
(عسنتامده0 معتكنامسم) . تشمل هذه الطرق قَرن المقاومة- سعة (عع0ماؤزوع19 
2 ععصةاتعدمةع) أو المعاوقة, أو قرن المحوّل (عمنامده© «عصموكهصةء1)» والقرن 
المباشر (ع0زاآمناه© أعععزط) . 


قرن المقاومة- سعة 

في قرن المقاومة- سعة (عصنامناه© (10) عدسهاعدمه0-معصةزوزوه2)» لحمل الخر ج 
(090.آ غنامن0) مقاومة عالية عادة. لمضخم قرن المقاومة-سعة؛ المبين في الشكل 
27-4 مميزات جيدة في الاستجابة للتردد ضمن نطاق ترددات واسع نحبياء وخر 
يهبط كسبه بشكل ملحوظ فوق هذا النطاق وتحته. تتسبب الزيادة في مفاعلة 
(عءصاعةهء©) قرن السعة (ممزؤزعومة© عصناماهح) بهبوط الكسب عند الترددات 
المنخفضة. أمّا هبوط الكسب عند الترددات العالية فينتج عن الانخفاض في مفاعلة 
(»ءصفاعدء2) السعات بين الإلكترود البيني(1:6:61600:006) للمراحل» كما هو الحال 
في السعة الشاردة (:60زعومة0 (5:29) للتوصيلات السلكية بين المراحل (5عع5:8). 


الشكل 7-4: مُضَّحُم قرن المقاومة- سعة. 
قرن المحؤّل 
في قرن المحوّل (عمنامنه© عمسم #ممهء) »يتم قرن خرج دارة بدخل الدارة التالية 
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بواسطة محوّل. يبيّن الشكل 8-4 مثالاً لمُضَّخم قرن المحوّل. يمكننا زيادة التضخيم 
برفع نسبة التتحويل لمحوّل رافع (22000] مصعنا1” متآ-مع)5) . يُستخدم محوّل القرن عادة 
في الترددات الراديوية التنغيمية (121 60منا - تإعمعنوء2 52015 لعصلك) وفي 
مُضَخُمات الترددات المتوسطة (61 امصخ 15 - مع تامستخ نزعمعدوعم1 عندنلعصمعناه1) . 


/ا+ 


3 1 


11 
53 


الشكل 8-4: مُضَّحُم قرن المحوّل. 


القرن المباشر 

في القرن المباشر (عدنامداه© 6م6مزه)» يُطبق خرج المرحلة الأولى 2ه نمؤن 
1156) مباشرة على دخل المرحلة الثانية (ءعة]5 20مءع5 أنامم1) . يمكن لمضخم 
التيار المستمر أن يُضخم إشارات كل من التيار المتناوب والمستمر. ولكن يوجد 
مجموعة معينة من الدارات إِمّا في شبكة الإقران (8]600:1 ع«ناماه0) وإما في مرحلة 
المضخم (5688 مع ة)ناوسه) تزيل الحاجة إلى متسعة قرك (2م0إئعهمة© عصنامناه0). 
تستخدم مُضَخّمات التيار المستمر بشكل كبير لتضخيم إشارات الترددات الضثيلة. 


تصنف المُضّخمات (62ةزاوسة) إجمالاً من خلال عرض نطاقها (10)0«لمة8) 


إن كانت لنغيمية (0عمتك)ء أو غير تنغيمية (0 عم تطصت]) . للمضخم التنغيمي دارة 
تنغيمية (رنينية) عند دخله (غنامم1) أو خرجه (غنامن0©) أو عند الاثنين فعا والمضخم 
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غير التغيمي هو الذي لا يمرّر إلا نطاقاً ضيقاً نسبياً من الترددات. إن مركز هذا النطاق 
هو التردد الولي لفارة ابي أما عرض النطاق فيعتمد على عامل الجودة 0 في دارة 
التنغيم. تعتبر مضخمات التنغيم مهمة في تطبيقات الترددات الراديوية والترددات 
المتوسطة في مستقبلات أجهزة الراديو والتلفاز. يتم تنغيم المُستقبل إلى تردّد الحامل 
(لإءمعسوءء2 موءتسوك) للإشارة المرادة, التي يتم تضخيمها فيمابعد بواسطة 
المضخمات التنغيمية. يمكن تعيير الترددات الرنينية لبعض المضخمات التنغيمية عبر 
تغيير السعة أو الحث (ءءمماء00م1) فى الدارة. يكون الكسب عادة فى حده الأقصى 
عنك التردة الرتينى ومواقم ينشفضن عبد الابتعاد عن هذا الترود: 


لا يتم تنغيم المضخمات غير التنغيمية إلى أي نطاق معيّن من الترددات. إن مدى 
العرهدات التي يمكن تضخيمها محدد بمكونات الدارة والسعة الشاردة (/ره5 
عمط نع ومو ) . ولكن يمكن للمضّخمات غير التنغيمية أن تضخم مدذدى أوسع من 
التردّدات بالمقارنة مع الْمضَّخّمات التنغيمية. 


ترذد المضخم 

تصئّف المُضَخّمات (لإموعناوه: 1615 ناجسة) نسبة إلى التردد الك فتصئف على 
سيل المكال» كنضتك للغار السعسر (06)+ وللترخدات السمعية (#هر)» وللترذدات 
المتوسطة (15)» وللتردّدات الراديوية (85)» وللتردّدات الفيديوية. يمكن لمضَحخَم 
التيار (©8) أن يضخم إشارات التيار (©2)» ويعمل المُضَّحخْم السمعي على تضخيم 
الإشارات ضمن نطاق الترددات السمعية التي تتراوح بين 812 20 و1112 20,000 . يمكن 
يفا للمضخمات الفيديوية (:186امد:خ 71060) أن تضخم الإشارات العالية التي يصل 
ترددها إلى 24112 200. ولكن نطاقات الترددات الواسعة لا تضخم بواسطة مضخمات 
الترددات الراديوية والمتوسطة لأنها معيّرة عادةً وبالتالي لا تضخّم إلا ضمن نطاق 


طرق 2 خي| | 2 
تصئف هذه المضخمات وفقاً لفئاتهاء فهناك مضخم من فئة: (ى 1555 0) و(1255© 
8) و(8ك وك ©) و(© و0[1255)) وهي تعتميك على أساليب نشغيل المضخم 1110 1[مسم 
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5 ةرعم 0) وشروط الانحياز لكل فئةمنها. تحددفئة التشغيل بنقطة 
السكون (5ذوط غمءءوء1ن00) المعيرة بواسطة انحياز إشارة الدخل الجيبية (5120501021) 
وبواسطة مقدار (06دنؤزمع22) فولتية الإشارة المطبقة» كما يبيّنه الشكل 9-4. 


أحس عاج 80 


5 -- .٠ 
7/7/7 
مضخم الفئة © مع 7ق‎ 


الشكل 9-4: عمل مُضَخُمات الفئة © ,83 ,4. 


مُصَحُمات الفئة 4م 


إن مُضَحَم الفئة م 60نامسح ى ووهك) المبيّن كمضخم للقدرة في الشكل 
التخطيطي 10-4» منحاز في مركز منحنى بيانه التشغيلي (010137 1325م 0) بحيث 
يتدفق تياره الخرج خلال دورة 3600 كاملة للإشارة الدخلء فلا يقتطع من الإشارة أي 
معلومات. تتسبب هذه الفئة من التشغيل بأقل مقدار في تشويه إشارة الخرجء ولكن 
بالمقابل يعطي الكفاءة الأصغر لنمط التشغيل (لإعصع 813 ع1100 ممنوضءم0) سبب 
تدفق التيار بشكل مستمر. تستخدم مُضَّحخمات الفئة .ه بشكل واسع في الأنظمة 
السمعية حيث تقبل الكفاءة الصغيرة للحصول على أقل مقدار في تشويه الإشارة. 
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الشكل 10-4: مضخم القدرة فئة 4. 
مُصَخمات الفئة 1 
مضخم الفئة 8 (ء#/نامسكخ 8 155 ©)» المبين كمضخم دفع- سحب (111ا2-2وناط 

ع تامسة) في الشكل التخطيطي 11-4» منحاز عند القطع (02 سك وبالتالي يتدفق 


تيار الخرج حوالي نصف دورة أي 1800 فقط من فولتية إشارة الدخل. أما عندما لا 
يكون هنالك أي إشارة دخل فلا يتدفق تيار الخرج. وبالتالي يقطع المُضَّحَم فئة 8 
نصف موجة إشارة الدخل للتيار المتناوب (40). لذا تتطلب النظم السمعية 
مُضَّخّمات من الفئة 4 لتفادي أي تشوّه في الإشارة. إلا أن وجود مضخمين من فئة 8 
في دارة الدفع- السحب (11اه-اون) يؤمن استقبالاً غير مشوه» حيث يعطي كل منهما 
النصف المعاكس للاشارة. 


لا+ 
57 
1 
] 3 
9 
الشكل 11-4: مضخم دفع سحب فئة 8. 
مُضَحُمات الفئة 1 -4 
يتم انحياز مضخم الفئة 18ى (661ناموسح 8ك 1355[ ©) بحيث يتدفق تيار الخرج 
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خلال أكثر من نصف دورة الدخل (عاعنك ؛نامم1) ولكن خلال أقل من دورة كاملة. 
يعمل هذا المُضَّخَم كمُضَخُم فئة هم عند الإشارات الصغيرة» وكمُضَّحُم فئة 8 عند 
الإشارات الكبيرة. وبالنتيجة فإن مُضّحَمات الفئة 8ه تومّن التوافق بين التشوّه الضئيل 
في مُضَحَم الفئة م والكفاءة العالية لمُضَّحُم الفئة 8. 


مُضَحُم الفئة © 

إن مُضَحُم الفئة © (1615امسك © 01355)» المبين كمضخم للترددات الراديوية في 
الشكل التخطيطي 12-4» منحاز إلى ما بعد القطع (08 6ن©) » بحيث يتدفق تيار 
الخرج فقط خلال الوصول إلى الذروة الموجبة (علهء2 عمذه0-ء«نازوهم) من دورة 
الدخل. هذا الْمُضَحُم قادر على إعطاء قدرة خرج عالية (غنام01 :ه2080 باع111)» ولكنه 
في الوقت نفسه يؤدّي إلى حدوث تشوّه كبير في الإشارة» لذلك فهو لا يصلح 
للاستخدام في تطبيقات الأنظمة السمعية. ولكنه مناسب جداً لتضخيم الترددات 
الراديوية التنغيمية لوجود دارة سعة- جيب (]نناء11© ععصةغ ع2 م2 -عءعصماءنلم1) تكفل 
إعادة بناء موحجة - الجيب (79806 6م981) كاملة عند الخرج (غنام ان 0) . 


الشكل 12-4: مضخم القدرة للترددات الراديوية فئة ©. 


المضَّخم التفاضلي 

للمضخم التفاضلي (:76ذامددخ 151امع:01©)» كما يُبِيّنه الشكل التخطيطي 13-4)» 
قيم خرج متئاسبة مع حاصل الفرق بين الفولتية المطبقة (01]886؟ له6ناممهم) على 
دخليه (5]نامهآ1 1000). ومن هنا أعطي لهذا المضخم اسم آخر هو مُضَحُم الفرق 
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(تعتكتامسخ ععمعىع ]زط). إن بعض المضَخّمات العملياتية تستطيع أن تعمل بنمط 
تفاضلى (711006 امنامع يع خلم) . 


الشكل 13-4: المُضَّخَم التفاضلي. 
الْمُضَّحم العملياتي 


إن المُضَحُم العملياتي (مسة مه) (5تعتقتامصسك اهدمنهمءم0) هو مُضَحُم كسب 
عالٍ ذو تغذية استرجاعية للفولتية (1ع ناوث صنه0-طع81 عاعدطلءة1-ععة17101)» 
ويتطلب تغذية استرجاعية كي يُصبح مفيداً. تتحدد مميزات كسبه واستجابته بواسطة 
مكوّنات خارجية كالمقاومات والمتسعات أو الدايودات. يُعتبر المضخم العملياتي 
من الدارات الأساسية في العديد من الأنواع المختلفة من الدارات الخطية الهجينة 
(مانباءك عمدعمنآ لترطوة1) والأحادية الليثية (011)01م3860). يتميّز المضخم العملياتي 
بكسب فولتية عالٍ يصل إلى ”210 كما أنه يقع في المقدمة الأمامية (800 :00:) للعديد 
من المجسات (و.,هوم56) المختلفة. (انظر الشكل 14-4 للتعرف إلى رمز المُضَحُم 
العملياتي). 


إن للمُضَّحُم العملياتي دخلين أحدهما دخل عاكسي (ع سنت حم]) والآخر غير 
عاكسي رع صنامع م1 ه]2) . وتدل الإشارة السالبة (ح-م على الدخل العاكس» الذي 
يؤْمّن إزاحة طور (]551 56ة00) ”180 بين الدخل والخرج. وتتحكم بكسب المْضصَّحُم 
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(ع#)نامسخة عط 2ه منه©) حلقة التغذية الاسترجاعية السالبة (اعوطلئءء8 عالنوعء21 
م5ه.1) المكوّنة من مقاوم و/أو متسعة بين الدخل العاكسي والخرج. تدل الإشارة 
الموجبة (+) على الدخل غير العاكسء» ويؤمّن تطابقا بالطور (20256 10) مع الخرج. 
وتجدر الإشارة إلى أن بعض المُضّحُمات العملياتية تتطلب مغذّيتين للطاقة واحدة 
موجبة والأخرى سالبة. 


يتميز الْمُْضَّحُم العملياتي المثالي (مصة مه 10631) بمعاوقة دخل لا متناهية (ع11010مآ1 
ععطةلءم12 ننامه1)؛ وبمعاوقة خرج تساوي صفراً وبكسب غير متناو (عانمقم1 
«نة6».» بالإضافة إلى عرض نطاق ترددي غير متناهٍ (0010]6هة8 عاندقم1). ولكن 
غملياً قد تصل المشّكمات العملياتية إلى كثير من هذه المميزات ولكن لأ توبعد ذارة 
حققت جميع هذه الممتزات. من جهة أخرىء يمكن للمُضَحَم العملياتي أن تكون له 
معاوقة دخل عالية جد وبالتالى لا يتدفق هذا التيار غالباً (أمعسنت ولل)ء ويكون 
التعياذكة القدرةقلياذ جد آنا ابعص :لحر مي المت كمابفالعرابائنة لوس نار 
خرج ضئيلة جداً تؤدي إلى ظهور كسب عال جداً (يصل إلى 48 100)؛ وعرض نطاق 
ترددي واسع (يصل إلى ما فوق عدة ميغاهرتز 01/112 . 


دخل غير عاكس 


الشكل 14-4: رمز المُضَّحُم العملياتي. 


يستخدم المُضَّحَم العملياتي في العديد من الدارات التماثليّة المختلفة (ع810ه 
كانه 0) كمحوّلات التمائلي إلى الرقمي 205ق» والتفاضليات (25مغ نامع نط)» 
ومضخمات التيار المستمر (1615امدى ©2)» والمذبذبات (5ه]ة11ه05)» يعو اذا 
المسح (12]015عمء6 معء517) . ومن ناحية ثانية» فإن الدارات المتكاملة الأحادية التي 


2 


تحتوي على مُضَخُمِين أو أكثر تتوفر في رزم ثنائية (و1[212-وععهاعة عمنآ-مآ-لهنط) . 


إن الدارات الثلاث الشائعة والمعتمدة على المُضَّحَّم العملياتي هي: 1 - المضخم 
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العاكسى (معتكناموسخ عصناك م 2 - المْضَخُم غير العاكسى (ع متاتاء كصتصه81 
ا تكتامسم)ء 3- المضخم الجامع (تعتكنامسخ ع منسسن5) . 


الشغيات الفاكية 


إن المُضَحَم العاكسي (9,5/:امسردى عمنارهم1) كما هو مبيّن في الشكل 15-4» يوصّل 
الدخل غير العاكسيء أو ذو الإشارة الموجبة للمُضَّحَمِ العاكسيء وتوصل مقاومته 
الاستر جاعية 22 بين الدخل العاكسي ونهايات الخرج (2[5صنصنع 1 أنامكن0) . أما المقاومة 
فتوصل بفولتية الدخل (,,1) والنهاية السالبة العاكسية ([ممنصسعء1 دسهنا! عسنتيء حم1) . 
بالتالي» ينتج عن هذه التوصيلات انعكاس في فولتية إشارة الخرج بالنسبة للإشارة الدخل. 
وتكون هناك إزاحة في الطور تُعادل "180. تُعرف هذه الدارة أيضاً بالعاكسية. 
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الشكل 15-4: رمز المُضَخّم العاكسي. 
المضخمات غير العاكسيّة 


يبن الشكل 16-4» أن المُضَّحُم غير العاكسي (كتع تامدخ عمنا :حمتمه21) يتغذى 
بإشارة الدخل بشكل مباشر من الدخل غير العاكسى (2). أما المقاومان ,2 وي 
فيوؤمّنان شبكة تغذية استرجاعية (10:ممومع71 عاعوطلوءع2) للدارة. 


وبفضل وجود التوصيل الأرضي الوهمي (20ناه:© 1هدط1؟) فإن فولتية كل من 


الدخلين العاكسي (-) وغير العاكسي (+) تساوي فولتية الدخل و:/ا» وتكون فولتية 
الدخل متطابقة مع فولتية الخرج في الطور في المضخمات غير العاكسية. 
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الشكل 16-4: الشكل التخطيطي للمضخم غير العاكسي. ١‏ 

العخيات الجامعة 

يوضح الشكل 17-4 أن دارات الْمَضَخّمات الجامعة (ءغنامسةى عمنسصن5) 
تتميّز بخرج يتناسب طردياً (221هتتمممءط) مع الجمع السالب ( ناد عاتتمعء]2) 
لفولتيات الدخل. ويكون هذا في الشكل التخطيطي مساوياً للجمع السالب لفولتيات 
الدخل الثلاث /اء 9/5 77 إذا كانت قيم المقاومات 84» ودكلء و82» و:1 متساوية. 
ويبقى هذا صحيحاً في حالة إضافة مدخلات مع قيم للمقاومات المرافقة لها مساوية 
لقيم المقاومات الموجودة. أما في حالة إضافة مقاومات غير متساوية فيجب الاستعانة 


بعوامل قياس (130105 50016) معيّنة للتوصل إلى جمع دقيق (20نا5 عنم تتتاءعم) . 
584 81 


الشكل 17-4: الشكل التخطيطي للمضخم الجامع. 
المذبذبات 


المُدّبذربة (1136015ك05) هي دارة قادرة على إنتاج إشارة خرع (80) بتحويل قدرة 
تيار (©2) إلى قدرة تيار (©8). يمكن لهذه المذبذبات أن تكون إما جيبيّة 
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(1021هك5تاصزة) أو غير جيبية (210501081أقده2]0) . تنتج مذبذبات الترددات الراديوية 
والسمعية (02غ050112 لإعمعدوء23010-1 ونلسسك) موجات جيبية (06ه17آ عمز5)ء» 
وبالتالي تكون جيبية (1481هونه9). أما إذا كانت مذبذبات الاهتزازات المتعدّدة 
(21801531055) أو مذبذبات الارتدادات (28ه113هو0 ع1ههط:زة1) أو مذبذبات 
الموانع (0511025 عمكاء810) فإنها تنتج اهتزازات مربعة (عجهدان5)» أو سن المنشار 
(طأهه)]حة 5) » أو نبضية (1560نم) وهى بالتالى غير جيبية (501081ناطزوم20). يبيّن 
اللفذكل احور معططا لماتياب حي بسيظ برطتح الفيادع الالنناسية للقيلية. يعر 
خرج المُضَحَم (362ذامسخ إناوزن0) عبر شبكة إزاحة- الطور 10روبساء]8 :8نط5-هعدام) 
في حلقة مقفلة (م100 010560) من ثم يعود أدراجه إلى دخل الْمضَخم (أنامم1 
6 1اودة). وتعكس شبكة إزاحة- الطور هذه إشارة الخرج بحيث تكون الإشارة 
العائدة للدخل بطور متطابق مع إشارات الدخل الأخرى مما يزيد إشارات الدخل هذه 
(لقصع 51 أنامصآ لعمتتناومخ عط كا عع نه) . مع العلم أن المذبذب لا يستقبل إشارة دخل 
خارجية وذلك لأنّه يولد إشارة خرج عن طريق مغذَّي طاقة المُضَّحَّم (5”ء#نامسم 
وعتناه5 :207). إن جزءا صغيرا جدا فقط من الإشارة العائدة إلى الدخل سوف 
يتعرض للذبذبة» ولكن يجب على هذه الإشارة أن تحتوي كمية طاقة أو قدرة كافية 
لتعوّض ولتتخطّى الطاقة التي فقدتها في الدارة. لذلك يجب على كسب الحلقة (م0ه.آ 
هندع ة) أو كسب رحلة الدوران (منه6 م1-همده#) أن يساوي واحداً أو أكبر بقليل. 


من جهة أخرىء» هناك شرط ثان للذبذبة وهو وجوب أن تساوي إزاحة طور الحلقة 
]نط5 مقاط «دمآ) صفراً (أو "360). نستنتج من ذلك أنه يجب استخدام القرن 
المباشر في دارة الذبذبة وتوقع عدم حدوث إزاحة للطور أو القليل منه. 


الشكل 18-4: الرسم التخطيطي لدارة المذبذب الأساسية. 


يعرف هذان الشرطان بشرطى بركهوزن (5م0160ه0© دودسم 82:1) للذبذبة» أي: 
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“إزاحة طون البخلقة يعادل ضفرا أو 360 


لتأمين هذين الشرطين يجب على الجهاز الفعال في الدارة أن يكون مُضَحْماً 


كانت الصّمامات المفدغة أحد العناصر الفعالة الأساسية فى المذبذبات الموصوفة 
والموضحة تخطيطياً في هذا الفصل. إذ أعيا كيني الذار اك بوضع مُضَّخّمات 
الترائريستور» التي تتضمن المْضَّحُْم العملياتي (تع تامدخ لحدمتفةوم0). ومن الملاحظ 
أن إشارات الخرج لكلا تصميمي مُضَّخّمات الصَّمام المفرّغ والترانزيستور تشكل إزاحة 
طور يعادل ”180 مع إشارات الدخل» فيصبح من الضروري لحلقة الاسترجاع (61هطلء16 
وهم1آ) تأمين وجود إزاحة طور 1800 وذلك لمواكبة شروط التذبذب (102 ودمناتلده) 
.), ينبغي على تردد إشارة خرج المذبذب (لإعمعناوءم أنامان0 5:مئة[آك05) 
عدم الانحراف (2,14)» وأن تبقى مُستقرة (8)0010). 


يمكن لبعض العناصر الإلكترونية أن تفى متطلبات الذبذبة» إذ عند الترددات العالية 
يتم تأمين التضخيم والتغذية الأبضر جاعية الضروريتين في الذبذبة الذاتيّة بواسطة 
تأثيرات الحث والسعة (غهع812 176 زعدم02 مه ءكناء00م1) في بنيتهما الداخلية. يمكن 
لصيمامات القدرة كالمغنتروك (دهناءمعة]8) والكليسترون (همناوز1) أن تخدم 
كممضّخحّمات ومُذبذبات عند التردّدات (0115) وفي نطاق الموجات الميكروية 
(5لصدةظ8 عتنحهة م 21) . بالإضافة إن ذلكء فإن الجهاز شبه الموصل (01]ع نمع تم 5) » 
كدايود غان (ع2100 صهنا6)» القادر على الذبذبة لأن شكله الهندسى يومّن له 
الخصائص الحثية والسعوية الضروريتين للذبذبة دون أي مكوّنات كاري ساعد 
(انظر الفصل السابع «تكنولوجيا الميكروويف والترددات فوق العالية»). 


أمثلة عن المذبذبات 


يعرض هنا العديد من الرسوم التخطيطية والتوصيفية لمُذبذبات التردّد الراديوي 

الجيبي والسمعي الأكثر شهرة واستخداماً وكذلك للمذبذبات غير الجيبية. ونشير إلى 

أن الْمُضَّخّمات المستخدمة في الرسوم التخطيطية هي ترانزيستورات» وذلك للسهولة 

في فهم القارئ لعمليّة تشغيل الدارات» ولكن معظم الاستخدامات الحديثة لهذه 
10 


المذبذبات يعتمد على المُضَحُمات العملياتية كعناصر فعّالة أساسية. كذلك يتضمن 
بعضهنا دازات متكامله (©): وانظراً إلى وجوه كثير من التشكيلات فى تصميمات 


المذبذب الباعث المنغم 


إن المذبذب الباعث المنعُم 01 5 المبئن في الشكل 
التخططيطي 19-4» هو مذبذب ترددات راديوية ذات موجة جيبية» مع تغذية 
استرجاعية لدارة رنينيّة ذات سعة- حث (مهدموعه (1.2) «ماأعومة-ععءصماء لم1 
أأناء رك ) . تم إقران دارة الرنين المكوّنة من :1 ومتسعة متغيّرة 0) (07]أعةمة0 عاطفتتة؟1) 
مع الباعث © المقرن بالمرسل أو الباث (ء)نصرظ 10 لهامباه0). ومن جهة أخرى 
توصّل القاعدة جانبياً بالأرض» وفي هذه الأثناء يعاد إنشاء التغذية الاسترجاعية 
(اعوطلعء] عللنهمعموعء2) الناتجة عن القرن المغلق (عمنامه© 10560 ©) للملف ,1 في 
دارة المجمّع (,ماء00116) مع م في دارة التنغيم (]ذناه:0 60من1). يعمل كلا الملفين 
على تأمين التغذية الاسترجاعية المتجددة بتوافق الطور بينهما. يتحدد تردد المذبذب 
بواسطة دارة الرنين المنغمة. سوف تبدأ بالتذبذب عندما يتم إقران الطاقة من الخازنة 
(لصه1) من جديد مع قاعدة الترانزيستور ,0 عبر الملف ,م يجب على الترانزيستور ,0 
أن يغذّي الباعث بقدرة كافية للحفاظ على التذبذب. بما أن الجمل تم إقرانه بإحكام 
مع خازنة دارة تحديد التردد فإن استقرار ترددها وشكل تغيّر الموجة يكونان 
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الشكل 19-4: المذبذب الباعث المنغم. 
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مذبذبات المجمّع المنغم 

إن المذبذب المجمع المنعُم (015غ112نء05 م]ء00116-لع صن » المبئن في الشكل 
التخططيطي 220-4» هو مُذْبذب تردّدات راديوية ذات موجة جيبية» مع تغذية 
استرجاعية لدارة رنينيّة ©2. إن الدارة الرنينية من الملف الثانوي للمحوّل 
(:1 :#هدهةوهة:1) والمتسعة المتغيّرة ب0» موجودان في دارة المجمّع؛ والقاعدة 
موصولة جانبياً بالأرض» وقد تم الحصول على التغذية الاسترجاعية المتجددة من 
الملف الأولي للمحدّل (,1 عصرم اوهه) . تم أيضا توافق الطور لملفي المحوّل :1 
الملف الأوّلي ل:2 لتأمين التغذية الاسترجاعية المطلوبة. أما تردد المذبذب فيتحدد 
من خازنة الرنين القابلة للتنغيم امه أممدووع؟] عاطمصت1) والتي تتذبذب فور إقران 
الطاقة من الخازنة مع قاعدة ,0. بما أن الجمل تم إقرانه بإحكام مع خازنة دارة تحديد 
التردد» فإن استقرار ترددها وشكل تغير الموجة يكونان ضعيفين. 


الشكل 20-4: مُذبذب المجمع المنغم. 
مذبذبات «بيرس» 


إن المُذبذب المجمّع, المبين في الشكل التخطيطي 21-4», هو مذبذب دارة رنين 


بلورية (]نداء011-]22ده165 07:5]01) ذات موجة جيبية. يتميئز مذبذب «بيرس» (ه6مئزوط 


1 


15 ببلّورة كوارتز كهروضوئية بقيمة 0 عالية جداً (0 معز وم؟ 
1 00313 عتتاءءاءه2وزم) تعمل كدارة رنين على التسلسل (]5هههوو16 وعترع5 
أناء01) بين البوابة (ع:ه6) والصرف (منه:12) لترانزيستور 71871 (07). تحافظ بلورة 
الكوارتز على تردد المذبذب عند قيمة تقدّر ب 0.01 في المئة من قيمتها التشغيلية 
(ع771 لهسصندو]<). إن استخدام ترانزيستور (881) كعنصر فعّال ()معسعا8 ءحناعه) 
في الدارة له إيجابيتان: 


أولاً» لا تحمل المعاوقة العالية لبوابة ترانزيستور (587) حملا مضادا للبلورة 
ويخفض بالتالي من جودتها ,0. 

ثانيً» إن فولتية صرف ترانزيستور (887) منخفضة مما يجعلها تحمي البلّورة من 
أي عطل قد ينتج عن فرط الاستثارة (مه6هة)»:8 00) أو الفولتية العالية للانهيار 
(ههلكلدع:8 ععهغ1ه/1-طع111). من جهة أخرى» يحتاج المذبذب ((بيرس» إلى مفاعلة 
سعوية تربط بين البوابة والصرف لترانزيستور ,0 فتؤّمّن للبلّورة المفاعلة الحنّية 
(ععصهاعدع1 100076لم1) الضرورية لتأمين إزاحة طور ب ”1805. جدير بالذكر أن الملف 
,1 هو خانق للترددات الراديوية (ععامك 2©1) . 


حح _ 1اممر 
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الشكل 21-4: مذبذدب «(بيرس». 
مذبذبات «هارتلي» 


إن مُذْبذب هارتلى (5:ه0501118 813:016(9) » المبيّن فى الشكل التخطيطى 2»22-4 هو 


مذبذب ترددات راديوية ذات موجة جيبية» مع تغذية استر جاعية لدارة رنينية (10) . 
وله ملف مفرع (011© 60مم72) ومتسعة تنغيمية واحدة في دارة خزنها الرنينية التي 
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تقرن دارتي المجمّع والقاعدة للترانزيستور 0. ويكون الباعث والتفريعة في الملؤن 
مو صّلين بالجهد الكهر بائي للأرض (لمنادعءغوط كصداه). بتشارك كل من المجمّع 
ودارات القاعدة التابعة ل ,0 بدارة رنينية واحدة (إنداهمي ؛)صهدهده واعمزة)» أما قيمة 
سوّاق القاعدة (76:ط ع85) فتحدد من خلال موقع التفريعة في الملف. يقع مجمّع 
وقاعدة ,0 عند الطرفين المتقابلين لدارة الرنين وذلك لتأمين طور ب 5180 في حين أن 
نشوء التغذية الاستر جاعية يعتمد على الإقران المشترك التبادلي (عصتامتاه © 31) 
لجزئي الملف ,ك. وأخيراًء يجب أن تُضيف أن باستطاعة المذبذب هارتلي توليد 
ترددات موجة - جيبيّة تصل إلى ترددات (011158) . 


لا+ 


الشكل 22-4: مذبذب هارتلي. 


مُذبذِيبات «كولبعس» 
إن مُذبذب كولبتس (0:5غ12لكق05 5زم آه©)) المبيّن 0 الشكل 223-4» هو مُذبذب 


ترددات راديوية ذات موجة جيبية» مع تغذية استرجاعية لدارة رنينية. إنه يشبه مذبذب 
هارتلي باستثناء أن باعث الترانزيستور المَدَّ لمْضَحُم (7ع نامث ؟ماذتكمه1) ,0 يتفرع إلى 
نقطة من جانب المتسعة لدارة الخازن الرنينية ندع علصه1 أممودموءع ©7222). عادة» 


تثبت المتسعة و0 الموصّلة بطرف قاعدة دارة التنغيم» ويمكن تغيير تردد المذبذب إذا 


1534 


كانت المتسعة ,0 مُتغئرة. كما يُعطى مقشم الفولتية السعوية (ء170128 عانالعومة © 
ع0110) ,© وه© إزاحة الطور المطلوبة. يتم تجديد التغذية الاسترجاعية لبعض من التيار 
المتدفق فى خازن الدارة إلى قاعدة,0 من خلال المتسعة القرن و (عصنامنه© 
:10م 0). ويمكنه توليد تردد موجات جيبيّة يصل إلى الترددات ما فوق العالية (0115)). 


لا+ 


الشكل 23-4: مذبذب كولبتعس. 


المذبذبات المصفقة 
إن المذبذب المصفق (05113015 ممة©) » المبيئّن في الشكل» هو مذبذب 


ترددات راديوية ذات موجة جيبية» مع تغذية استرجاعية لدارة رنينيّة. إنه يشبه مذبذب 
كولبتس باستثناء أن المحاثة استبدلت بدارة رنينية ,0,3 على التسلسل فى دارة الخازن 
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الرنينية. عادةٌ» تحدّد ,© ور5 قيمة تردّد المُذبذبء أما خرج (نام:ن0) الترانزيستور 
المضخم ,0 فيقرن بالقاعدة لتأمين إزاحة طور ب 180" وباستطاعة هذا المذبذب أيضاً 
توليد ترددات موجات جيبية تصل إلى الترددات ما فوق العالية (01111]). 


مُذبلوب إزاحة الطور 

إن مُذبذب إزاحة الطور (:0501113:0 #6نطه-ووةاط)؛ المبين في الشكل 2225-4 هو 
مُذْبذبٍ تردّدات سمعية ذات موجة جيبية تنتج عن التغذية الاسترجاعية لدارة مقاومة - 
متسعة 20 رنينية. تتألّف الدارة من ترانزيستور مُضَخّم من الفئة م وشبكة مقاومات - 
متسعات تتكرّن من ثلاث مجموعات متعاقبة متطابقة (10 0ه20ء25© [وعنامعل1 
كدهناءة5)» ,ات » ودغاره» ودين تُعطي كل واحدة من هذه المجموعات إزاحة طور 
ب 600 لل 1800 تغذية استرجاعية مطلوبة. يتصل خرج ,0 مع الشبكة التي تتٌصل بدورها 
بقاعدة ,0. ومن ناحية أخرى يتميز هذاالمذبذب بأنه بسيط ويمد الدارة بترددات 
مستقرّة ويعطي شكلاً جيداً للموجة («سرمقء7/2 6004). يستعمل هذا المذبذب عادةً 
في التطبيقات التي تحتاج إلى ترددات ثابتة. وتجدر الإشارة إلى أنه أحد المُذيذبين 
الأكثر شيوعاً من دارات المُذبذب السمعية. 


الشكل 25-4: مذبذب إزاحة الطور. 2 
مذبذبات قنطرة «فين» 
إن مُذبذب قنطرة فين (0501112]055 عع8110-م7716) المبيّن فى الشكل 2226-4 هو 
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عبارة عن مُذبذب من ترانزيستورين مع تغذية استرجاعية مقاومة - متسعة (780)من 
حجسر فين» العنصر الذي يحدد تردداتها (6معمرعا8 ع منتسمنصمعاء2 لإعمعداوع2). تعتمد 
قنطرة فين على التيار المتناوب الذي يمكن موازنته عند ترددٍ معين. إن حدوث الفقد 
(055.آ) في شبكة التغذية الاسترجاعية يجعل ضرورياً وجود مُضَّحّم الترانزيستور في 
مرحلتين ,0 و:0. ويجب أن لا ننسى أن ,0 و:0 يؤمنان إشارة خرج متوافقة في الطور 
مع إشارة الدخل. ونذكر من مميزات هذا المُذبذب أنه يوفر موجات خرج جيبيّة نقيّة 
وتردد خرج مستقر جداً. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن مُذبذب إزاحة الطور هو أحد 
المُذْبذْبين الأكثر شيوعاً لدارات المُذبذبات السمعية. 


الشكل 26-4: مُذبذب جسر- فين. 


المذبذبات المانعة 


إن المذبذب المانع (113:055ك05 عمكاءه81) » المبيّن ذ فى الشكل 4 -27) هو 
د:ب7بت0310311 ا ا تتبعها فترة زمنية 
طويلة تقطع أو تجمّد خلالها العناصر الفعّالة الموجودة في الدارة. يُستخدم هذا 
المذبذب كمذبذب - حدٌ (عمتمصتج]ا-ءعمع) أو متزامن (001260تطءمز5)» وكمصدر 
لانحدار الموحة الأمامية للنبضات (ء15نط غمم8 71739 مءه:5)؛ وكمحوّل بسيط ينقل 
التيار من ©2 إلى ©. يعتمد هذا المذبذب في عمله على ترانزيستور مُضَّحُم واحد ,0 
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قاعدة الترانزيستور إلى الأمام مما يدفع المتسعة ,0 أن تنشحن بسرعة عبر الديود 
المنحاز أمامياً (ع1100 مهز8 كمه ىره27). ويزداد بشكل تدريجي انحياز سالب للقاعدة 
خلال التذبذب عندما يُشْحَن ,©. ويستمر شحن ,© حتى الوصول إلى قيمة معيّنة عندها 
يُقطع تيار المجتمّع وتبذا الذيذية بالالحدار.. عولد التحدار لجر واحل من كبظة 
الخرج ويعود ذلك إلى الفتح السريع لتيار المجمّع. عندها تبدأ المتسعة ,0 بتفريغ 
شيحنتها حتى يُرفع القطع عن القاعدة وتعود الذبذبة من حديد. تتم تغذية استرجاعية 
لإزاحة الطور المناسبة للقاعدة. وبالتالي يولّد المُذبذب المانع موجة سَنٌ المنشار 
(15هه5) مناسبة لمسح حزم الإلكترونات داخل صيمّامات الأشعة المهبطية 


(عطناكا تتمجادعلمطنة2) . 


الشكل 27-4: المذبذب المانع. 
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1139 


الفصل الخامس 
الدارات الالكترونية الأساسية 


المحتويات 


© نظرة شاملة »دارات التقويم ( ندعم مع قناع ) 
« الدارات القلابة (و)ندهءمركت مه21 م1 » القناطر التقويمية (دمع820 مع قتاءه2.) 
#دارة قدح شمدت (انداور رموع 11 انس 5) أ* مر حل الحالة الصلبة (/إه[ء1 16ة50110-5) 
© الهرّازات المتعددة» أحادية الاستقرار ه مُرخُل القدرة الحالة الصلبة 
(12601ط111 38/1 عاطوأدوممه31) (بإقهاع] 50110-526 تتم نتؤزوص) 
« جهاز قّرن الشحنة 
(06005 - ععاتع7 لم مناه -لعع تمك ) 


برهنت بعض الدارات الإلكترونية الأساسية على أنها المصادر التي طوّر منها كثير 
من التصاميم الممُختلفة للدارات. ويتنوّع عمل الدارات الأساسية المذكورة بحسب 
التطبيق» فمنها ما يعمل على تشكيل الموجة (عمتمقط5 997396)» أو تشكيل النبضة 


(عمتمته8 عو1اسم)ء أو تحويل الإشارة (5155مء7م00© 21مع51). وقد تطوّر معظم هذه 
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الدارات لاحقاً في حقبة الصّمامات المستقبلة وجهزت إما بترانزيستورات الوصلة 
ثنائية القطب (831) أو بدارات تأثير المجال (5818115). إن كثير من الدارات الموصوفة 
متوافر الآن كدارات متكاملة أحادية الليثية (5)نداه© 2160عع1ه1 عنطانامه2)32105 وكثير 
فخ قوع (6) هذه تحتوري على ذارتين أو أكثر, وتجدر' الاشارة إلى أن بعضا من 
الدارات التي ذكرت في الفصل الرابع «دارات المضخم والمذبذب الأساسية»)» هي 
أيضاً دارات إلكترونية أساسية. 


الشكل 1-5: دارة قلابة. 
الدارات القلابة 

تتألف الدارة القلابة (5أنداء01 م10-م811)» كما هو مبيّن 0 الشكل 1-5» من دارة 
متعددة الاهتزاز (ع3/]31511:260) » مكوّنة من ترانزيستورين» ذات الحالتين المستقرتين 
(وعلةا5 عاطهةا5) . في الحالة الأولى» يتفعل ترانزيستور ,0 في حين يتوقف :0 عن 
بين هاتين الإشارتين بواسطة إشارة قدح (لمسمعاك تعوع 1)» وتقوم إشارة القدح التالية 
بإعادة الدارة إلى الحالة الأولى. للعد وللتدرّج؛ يمكن للدارة القلآبة أن تبعث نبضة 
خرج واحدة لكل زوج من نبضات الدخل. تُعدّ الدارات القلآبة مهمة لكونها أبسط 
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أنواع دارات الذاكرة» فهي تعمل كمفاتيح فصل كهربائية (طء]501 عاعع70)» إذ تبقى 
في الحالة نفسها حتّى تتلقّى إشارة قدح جديدة. وقد كثرت تسميات الدارات القلابة 
الععدهعبراتياء تعرقث بالذارة المحهسدةة الاعرار الشاكية الاسعفرار (مانمونة 
01 21111» أو دارة إكلز جوردن (مهلءه1 دماءء8)» أو دارة القدح (رهووض] 
أنسعمت) . والدارات الأربع المختلفة والمفيدة من الدارات القلأبة الأساسية هي: (2 
مه11-مناط) و(مه1-مناط >ع1-1)؛ و(مه1-مناع 8-5)» وزمه1ط-مناع 01 وهي مكدّ نات 
بنائية لدارات أكثر تعقيداً كالعدّادات الثنائية (ورع]سباه0 بصدمز8)؛ ومسجلات الإزاحة 
(5:عاكنعء< غ#نط5). )لمزيد من الإيضاحء انظر «تشكيلات الدّارات القلأبة» (مناظ 
5" أللءستك م110) في الفصل 9. وكذلك «دارات المنطق الرقمية والدارات 
المتكاملة» (وا تامدك لع ندروعامآ كمه عنعمآ لمغتعنط) . 


دارة قدح -«شمدت» 

يُعرف عن دارة القدح (كانسعمك عوووك1 -انسطء5) هذه أنها دارة قدح ثنائية 
الاستقرار (815]8616)» وتعمل على تحويل إشارات دخل تيار متناوب (80) إلى موجة 
مربّعة عند الخرج نتيجة لفعل تبديلي (دمناءخ عسنطه511). تتم عملية القدح عند نقطة 
مُعيّنة محددة مسبقاً في كل من التأرجح الموجب والسالب لإشارة الدخل. تحافظ 
الدارة على حالة القطع (055)حتى تتعدى الفولتية فولتية عتبة (ءع7018 0[مطوععط1) 
محددة القيمة. عندما تُقدح الدارة» وترتفع فولتية الخرج بشكل شديد الانحدار إلى 
قيمة ثابتة. وتتغير هذه القيمة عندما تنخفض فولتية الدخل إلى أقل من فولتية العتبة 
المحددة سابقاً. أخيراً» تعود فولتية الخرج إلى نقطة الصفر بشكل سريع. وما دام 
شكل موجة التيار (80) يبقى مطبقاً فإن الاستجابة ستتكرر من جديد. ويتم تطبيقها 
فتللها تكون هناك حاحة إل موجة مربّعة (ع11788 1316ا50) أو مستطيلة (مهادعصماءء 2) 
باتساع (06دناوسح) ثابت. تستخدم دارات القدح «شمدت) عادةً لتحويل شكل 
الموجة الجيبية (صسروقء7/0 عمزه) إلى الشكل المربع أو المستطيل (ه منقناوء5 


تناع صقاءع 12) . 
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الشكل 2-5: دارات القدح «شمدت». 
الهرّازات المتعدّدة:, أحادية الاستقرار 


يعتمد الهزاز المتعدّد أحادي الاستقرار (2121 - 81101071601055 عاطمادمه210) في 
عمله على حالتين» واحدة مستقرة (9]8016) وأخرى غير مستقرة (8016:وم7]). يجب 
استخدام إشارة قدح تدفع بالدارة إلى حالة غير مستقرة حيث تبقى على هذه الحالة خلال 
فثرة تحدّه مسيقاً: قبل أن تعود إلى حالة الاستقرار و يبدأ المفتاح (51) بالاستجابة. 


لا+ 


الشكل 5 -3: الهزاز المتعدد أحادي الاستقرار. 
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تطلق أيضاً على دارة الهرّاز تسمية الهرّاز المتعدّد الأحادي 11120 تامتهصطه]/7) أو 
الهرّاز المتعدد وحيد الاستقرار (:1/010101513]0 04ط3-عم0). نشير إلى أن هذه الدارة هي 
إحدى دارات المُذَّبذزب غير الجيبي (0511360 01021كتاستمطه]0) . 


أجهزة قرن- الشحنة 


جهاز قَرن شحنة (001(5 - وءعء12671 160مده03186-0) هو عبارة عن مسجل إزاحة 
شبه موصّل (تعأقاعوع1 أختطد :م1 لممعء تمع 5)) يمر عبر إحدى الشحنات التي ثم 
تكوينها وخرّنت في الجهاز نفسه. يُصئّع ال (008) على شكل خيوط متقاطعة 
(عصتنا5 لعاءعصدمدهام1) في مراحل تشكيل ترانزيستور تأثير المجال (587) من 
معدل- أكشحية شبه موصّل - (مماع ممع نصسءك علن0-لماءع3/1) أو ( 001051281 
المتشاركة بركيزة واحدة. عندما تطبّق فولتية على أول (381055871) في السلسلة 
تتكوّن منطقة استنفاذ سعوية مما يُنتتج عنه تشكيل شحنة. إن التطبيق المتتالي للنبضات 
في المراحل المتتالية يجعل الشحنة تتحرّك بدورها فتمرٌ بجميع المراحل كل واحدة 
على حدة. (لاستيعاب عمل 008). اطلع على الشكل التوضيحي 4-5). 


تتألف أجهزة (:0©2) من ركيزة سليكونية نوع موجب (5) مغطاة بطبقة ثاني 
أكسيد السليكون (:58:0) العازلة. يتم ترسيب إلكترودات معدن- بوابة (216]81-02:6 
65 جل متقاربة من بعضها البعض ضمن صفوف على امتداد الطبقة العازلة» 
وموصّلة بمصدر إشارة- فولتية واحد. بما أن الركيزة هي من نوع موجب فإن 
الالكترونات هنا هي حاملات أقلية (وتع تسم مم11 وبالامكان استعمال ركيزة 
نوع سالب (/2)» وعندها تُصبح الثقوب (810165) حاملات الأقلية. 


عندما تتعرّض البوابة 1 (1 616) لفولتية سالبة أكثر من باقي الفولتيات المطبقة على 
الأبواب عند الجهة اليمنى من البوابة 1 تتنسع منطقة الاستنفاذ (أو يتشكل بثر (591611)) 
في الركازة تحت البوابة. تمثل هذه المنطقة » شحنة الإلكترون» مجموعة من 
المعلومات المخزنة. ولكن إذا ما أصبحت الفولتية على البوابة 2 سالبة أكثر مما هى 
عليه في البوابة 1 تنتقل الشحنة والبئر إلى اليمين كما هو مُبِيّن في الشكل 4-5. 
وتستمر هذه العملية عندما يتكرر عمل الفولتية لتتحوّل من بوابة إلى أخرى بشكل 
متحكم به ومُشقء وعندها تُكمل الحرّم المشحونة طريقها على طول الجهاز وكأنّها 
كتيبة دلاء متسلسلة (ععمعناوء5 علدع 8 اع اءنا8) . 
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لكي يتم تخطّي الكفاءات الضعيفة للشحنات المنتقلة في ال (008©)» المبتّن في 
الشكل 4-5 (المعتمدة على أجهزة (608©) الأوائل)» تم عمل تحسينين. التحسين 
الأول هو استبدال البوابات المعدنية (08]65 316:31) بأخرى ذات طبقات مزدوجة من 
البولي سليكون (دم1116ه:ز[20 له رمآ اطناوط). أما التحسين الثاني فيتضمن وجود قناة 
دفينة (اعصمهطك لونرن8). من الملاحظ أن نشوء الطبقة السليكونية نوع سالب(2) يتم 
إما عن طريق نمو بلوري (ىده61 1ه متم 8) ) أو بواسطة الزرع (00أقغاصة امس أو 
بالانتشار (5وزودة21)» على ركازة من السليكون نوع موجب قبل أن ترسّتب كل من 
البوابات الناقلة (8165© 06176ه00) وثاني أكسيد السليكون «(58:02) العازل. 
وبالتالي ينتج عن هذه العملية قناة نوع سالب دفينة ([عمصصفك وم -21 لعتس8) . 


يمكن لخزم الشحن المخرّنة في ال (0©2) أن تمثل إما إشارة تماثلية (عهاهمة) أو 
إشارة رقمية (181ع21). فعندما تمثل الشحنة إشارة رقمية» يُعرف ال 0085© بمسجّل 
الإزاحة الديناميكي (ع6ؤوزعء2 50146 منددمرط) وذلك لأنه يتصرف كمسجل للإزاحة» 
ويُعتبر ذاكرة ديناميكية (إدمصه]ة عتسحطوط) لأنه متطاير (770130016) وبحاحة إلى 
إنعاش دوري (عمنطووقء< عنلمضء5). إن ذاكرة ال (001) الرقمية (/إتمصيعء]3 لهنو1ط) 
هي كتلة ولوج موجهة (ل6]مع01 وووهءى-81001) بدل أن تكون ذات ولوج عشوائي 
للأرقام الثنائية (0ءووءءءكى 300-816 1) . ومن هذا المنطلق يمكن إدخال إعاقة زمنية 
مضبوطة (نإواء عدصة]” 0لع11متدوه) في مسار الإشارة» وذلك لأن الدخل يظهر كخرج 
بعد عدد نهائي من نبضات المؤقت (5وء15نط عاء10©). بمعنى آخري يتم ضبط الاإعاقة 
الزمنية بتعديل معدّل نبضات المؤقّت (عنمع علههك) . 


تمثل الشحنات المختزنة إشارات تماثلية في هذه الدارات كخطوط إعاقة زمنية 
(وعصمنآ تإقاعم)؛ وكمرشحات ثابتة ومتكيّفة (1511625 لمعل اسه عتتتامقلخ)ء 
وكمرشحات متطابقة (وه7116 لعطءغة11)) وكنظم التصوير البصري (عدنع3م] 1هه6م0© 
معنن الصمكى كرتيه الشيصات ل 1ك جابالاتت (لوواهدة) ضري 
(21ءنام0) بتعريض الجهاز للضوء بتردّدات مقبولة من الجهاز نفسه. 


إن مصفوفة ال (2عح) أو (ومسى «00) هي العنصر الأساس لمُصعْر الحالة الصلبة 

في فيديو المراقبة (ععءصة![ئع0ن5ك معلللا ع1طهغ50110-5 ع ننه تم381) وكاميرات 

التلفزيون. وهي أيضاً من المكوّنات التصويرية في الكاميرات الفيديوية (067:هعصهح) 
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والكاميرات الرقمية. ومن مميزات مصفوفة ال (0©2) إمكانية مسحها (لعممةه5) 
لتحوّل التغييرات في أنماط حدّة الضوء (097زوم10:6 +اع11) المنبعث إلى إشارات 
كهربائية لإنتاج صورة تلفزيونية. تبعاً لهذه المميتزات فإن كثافة ترزيم الخلايا (611© 
/إأذوهء2 عمناءوم) مئات المرّات أكثر من كثافة الترزيم في أجهزة أشباه الموصّلات 
الأخرى. كذلك يستهلك ال (0©2) طاقة قليلة جدا» وهو قادر على العمل بتردّدات 
عالية. (انظر الفصل 19 «كاميرات جهاز قرن الشحنة) (ععنوء2 لع1مناه-لعع قط 
5 ) الموسوم ب«البث التلفزيوني وتكنولوجيا الاستقبال) (دهنوزمه1ه1 
لع 10مصطعة!” عصتاتععع؟] سه عستاأمدء82020) ) . 


ديا 4لا اي 0 


إلكترودات معدنية 


1017 - ويا ع ولا 
1 - ويا ويا 


1017 - جلا 
- هلا - ولا - ويا 


الشكل 4-5: جهاز قرن الشحنة (0017). 


دارات التقويم 

تتكون دارة التقويم (كأنلاء 01 مع قناء1) من دايود مقوّم (ع1100 زء6زناءء2) واحد 
أو من عدة دايودات» وتعمل كمقوّم أو محوّل تيار من (©ه) إلى (2©0). إن تشكيللات 
الدارات الغلاث الأكثر استخداماً للمقوّمات الأحادية الطور (عمهطم ماعمزة 


دونو 6 ناءء») لمصادر الطاقة هي على الشكل التالي: 


1- دارة المقوّم نصف الموجة ( )ناعم رع عع« عنحج1812317717) المبينة فى الشكل 
التخطيطي 5- 5 -أ. 
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2- دارة المقوّم المركزي المتفرّع كامل الموجة (0عممهة1-عامء© 111-1817306 
اندع رع ناعم ) ) «الشكل 2-6 -شهه5 

3- دارة قنطرة مقوم كامل الموجة (نانناهمك «متتاءعجم مم80 15026[ -1انط) 
«الشكل 6-5). 

إن الدارتين الأكثر استخداماً للمقوّمات الثلائيّة الطور في دارات التيار المتناوب 
0خ هما: 

1- دارة المقوّم ثلاثي الطور نصف الموحة (تعقتاء 56 عمقطط عععط1 عحه117 11و11 
اداع مك ) 

2- دارة المقوّم ثلاثي الطور كامل الموجة معتئكناءمه عكقطط معط ع:9هث1ا-للناط 


اندع ) . 


كامل الموجة. 


الشكل 6-5: قنطرة مقوّم أحادي الطور كامل الموجة. 
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القناطر التقويمية 

إن قناطر التقويم (وهع8714 :66ناء2) المتوفرة في الأسواق كمكوّنات موضبة 
للتجارة مكوّنة من أربع دايودات تقويم موصلة لتقويم موجة كاملة أحادية الطور, 
وأخرى ذات ستة دايودات مقوّمة موضلة لتقويم موحة كاملة» بالإضافة إلى توفر مقوّم 
(©8) ثلاثي الطور. ولكونها منتوجات مصئّعة معملياً فهي توفر الوقت وتخفف من كلفة 
تجميع الديودات المنفصلة (11006 عاءوز2)؛ كما تحافظ على حيز الدارة (ع«رعومه©) 
6م8005 اناه 0) وتحشن من تبديد الدايودات للحرارة في الوقت عينه. 


تُصنّع القناطر ذات الطاقة الضئيلة بربط قالب المقوّم الدايودي المعلّب برجاج 
مُخْمد (07260زووة01355-2) (أي زجاج غير فعّال) بأطر طرفية معدنية. من ثم نتم 
قولبتها بمادة الايبوكسي («هم8) لتشكيل علب مستوية (2215 :512) أو رزم مزدوحة 
خطية (215 - وععهعاعهم عسصنتاحمتلقسط) مع الدارة المصئعة. وهنالك طريقة أخرى 
لتصنيع هذه القناطر» وهي توصيل العلب الزجاجية الطرفية للقناطر المقوّمة ومن ثم 
توضيبها فى مواد عازلة داخل أوعية نحاسية تعمل كمبدّلات حرارية (معلمز5 غه»11). 
لعملية التوضيب أهمية كبيرة في الحفاظ على المقوّم من الرطوية والتلّث. 


تتراوح القيمة التقديرية للقناطر المقوّمة بين 1 4 و40 ه. أما القناطر المقومة ذات 
القدرة التقديرية 20 4 أمبير أو أكثر فتتميّر بروابط خارجيّة من نهايات ذات توصيل 
سريع» أو بالتلحيم» أو بسلك التفافي (م78:8- 178716). فيما تتألف أنصاف القناطر من 
أزواج من مقومات شوتتي (كأمطء5 2ه وعتوم) أو مجر مقوّم العودة السريعة 
(وتعتمناءع 1 نوءناوءهج-5وة8) لدارات مَغْذْيَاك القدرة التبديلية (هه20 عصنطء)511 
و6نامم5).» موضبة داخل علب معيارية من مادة بلاستيكية أو معدنية. وأخخيراء يتم 
فحص قناطر التقوّيم معملياً ضمن المواصفات الأميركية العالمية ونُسجل مميّراته في 
مكتبات ماممسات الضمان (1آآ] - وعتمغهءوطمآ دعات11 بعلهل1»» أو تصدّق من قبل 
جمعية المعايير الكندية م05 - نمو ننه نء550ى 202105ة5 ممتلهمة6) . 


مرخّل الحالة الصلبة 


إن مرخل الحالة الصلبة (5وهاء 6:ه:90110-5) الذي يختصر بالرمز (951) هو دارة 
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إلكترونية تحتوي دارة قدحية (]نده:© ,ععع11) مقرونة بمبدّل شبه موصل للقدرة 
(طء]51 م]ءنالدمءندوة5 نو نووط)» إما ترانزيستور أو ثايرستور. هذه المرخللات هي 
منتجات مصئعة فحيلاً وموضبة ومختبرة وجاهزه للثر كيب غوضاً خن بناء دارات 
إلكترونية مؤلفة من عناصر منفصلة مركبة على لوحة دارة. يبيّن الشكل 7-5 مُرَحْل 
الحالة الصلبة القادر على تبديل التيار (©©) إلى (©8). ويتألف هذا المرحّل من ثلاثة 
أقسام وظيفية» هى: 

1- المقرّن البصري (162منامءه:]م0)» وهو مؤلف من دايود باعث للضوء («1.181) 
وترانزيستور ضوئي (15]01قطة نام مطط) . 

2- مكشاف فولتية الصفر (:0ئ]ءه6اء2 عع32غ27610-1701) أو دارة قدح (عع 1116 
اندع مك ) . 

3- جهاز حمل- تبديلى الحالة الصلبة (ععزمء2 عمصنطء)51 4دم.آ عئغة50110-51) 
(ترانزيستور أو ثايرستور). 

يمثل الشكل التوضيحي 7-5 عمل الترياك (1:13»؛ الذي يعمل كجهاز حمل- 
تبديلي (ء816ء2 عصنطء:51 1.030). يختلف ال 552 عن المرحل الكهر وميكانيكر 
(530) من حيث العمل والشكل ولكن كلا منهما يوفر كسبا في القدرة. ويتمئز مرخل 
الحالة الصلبة عن المرحّل الكهر وميكانيكى بستة محاسن هى: 

1- عمر تشغيلي أطول» ووثوقية أعلى. 

2- توافق أفضل (06111]9)مم:00) مع دارات مستوى منطق. 

3- سرعة أعلى ف التحويل (0عءم5 عصنطء51 تعطعن81) . 


4- مقاومة أشد ضد الاهتزازات (مه60هءط71؟) والصدمات (اومط5). 


5- عدم وجود مخاطر تماس (0028015) قد تؤدي إلى حدوث ارتداد (ععصناه8) أو 
اصطكاك (تع مط ) ينتج عنه تأخر في زمن الاستجابة (عصمة1 عدودمموع2 تيهاءط) . 


6- انعدام إمكانية حدوث شرارة كهربائية (عدزه:ة) ناتجة عن فتح التلامس مما قد 
يولد تداخلاً كهر ومغنطيسياً (582317)» أو حريقأء أو مخاطر انفجار. 
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الشكل 7-5: مرخّل الحالة الصلبة (5510). 


إن الميزة الوحيدة التي يتغلب فيها المرحّل (8314) على المرحّل (558) هي كلفة 
(55) العالية مقارنة بالكلفة الت* لتشغيلية للمرحّل (555) المرتفعة 00 


إن لمرحلات الحالة الصلبة تطبيقات عديدة» فهي مناسبة لتبديل(عمنطء:51) التيار 
المتناوب (80) حيث تتطلب وجود مقوّمين مضبوطين من السليكو ن(همغ:1ز5 
8 - عتئناه»2) موضوعين على التوازي بشكل معاكس ظهراً لظهر 
([عة8-م داع 8)» أو بترياك كهربائي (عمتا للع تمععا8) مكافئ» وهذا مايبيّنه 
الشكل 7-5. في حين أن بإمكان كل من ترانزيستور القدرة ثنائي القطب (ه؛0م 
عداومنذ8) أو الترانزيستور (21051787) أن يبدلا التيار (20). 

تُصئّف مُرحخّلات الحالة الصلبة وفقاً لدارة الدخل أو لطريقة إحداث العزل بين 
الدخل والخرج. تحدث مُرحّلات (598) الحقيقية عزلاً كهربائياً بين دارات دخلها 
وخرجهامن ضمن الدارة نفسها مع الإقران البصري (وامنمءمم0)» إلا أن 
المرخلات الهجينة (11610) تستخدم المرحلات الريشية (ؤ/زهاءع8 2664) أو 
المحدّلات ( 1015م 1 مصة1) بدلا من ذلك. 


يمكن تصنيف مُرحّلات الحالة الصلبة في خمس مجموعات: 


1- مُرحّلات قدرة التيار المناوب (©8)» القادرة على تبديل قيمة الفولتية الكهربائية 
المتناوبة 2.8786 من ١840‏ 24 إلى ١80‏ 530 عند قيمة تيار تتراوح بين 4 2 وله 75 مع 
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فولتية دخل مستمرة ©2 (تتراوح بين ©78 3 و7820 232» أو فولتية دخل متناوبة 
(عادة بين ©7786 90 و7780 280) مع وجود تراياك أو مقوّمين مضبوطين من السليكون 
و5 ). 


2- مُرحلات قدرة مستمرة (©2) القادرة على تبديل قيمة الفولتية الكهربائية 
المستمرة ©177/5؛ من 7/22 100 إلى 72 500 عند قيمة تيار تتراوح بين 4 7 ول 40 مع 
وحود ضبط للتيار المستمر 20 بواسطة ترانزيستورات قدرة (015ؤ1وصه1 ,و25 ) . 


3- مُرحّلات القدرة الضئيلة للتيار المتناوب (12925ع1 1010-2011 0لم) المخصصة 
لدارات ألواح التركيب (2]1556ا2]0 808310 ]نداه01)» القادرة على تبديل قيمة الفولتية 
الكهر بائية المتناوبة 782 من 7780 60 إلى ١780‏ 240 عند قيمة تيار تتراوح بين .ه 0.3 
وله 4 مع وجود تراياك للتبديل (وعطء51 ع138) . 


4 مر خّلات القدرة الضئيلة للتيار المستمر (1:613(5 1ه201-/1017 12©0)» المخصّصة 
لدارات ألواح التركيب في الكومبيوتر (عمنصسده]3 لمده00-8)» القادرة على تبديل 
قيمة الفولتية الكهربائية لغاية 7/826 60 عند قيمة تيار 4 3 مع وجود ترانزيستورات 
القدرة. 


5 وحدات دَخل وخَرج (110010165 أنامأن01/أنامه1)» وهي مرحّلات مصعْرة للقدرة 
الضئيلة للتيارين (©8) و(20)» ويخصص هذا النوع من المرحّلات لألواح دارات 
الكش ركيت التي تمن السطح البيني في أجهرزة الحاسوب (ع20أمعام1 عا نمصمه) 
وللمجشات (25وومعء5) والمشْعْللات (0015 نع ه) الصناعية. 


المقرّن البصري فى مرحلات الحالة الصلبة للتيار المتناوب 

إن المقرّن البصري في مُرحخّلات الحالة الصلبة للتيار المتناوب (6ى لعامنامءمام0© 
5 هو مرخل حالة صلبة» يحتوي على مِقَرّن بصري (نء1مدامههم)م0)» ويمكن 
التتحكم به عن طريق ادخال إما إشارة دخل (80) أو (00) في نهايتيه الطرفيتين. يقوم 
الديود الباعث للأشعة تحت الحمراء (181872) بتوصيل وإرسال إشارة بصرية (1081])م0© 
لهمعزة) إلى مكشاف ضوئي (:6مه6اء500:00) متطابق » يؤمّن العزل المطلوب بين 
الدخل والخرج (0/0: يمكن للمجش الضوئي أن يكون ترائرسنورا ضوئياً 
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(ماكتقصهعاه]مط2)» أو فايوداً وا (01006ه:مطط)» أو خليّة ضوئية (1[عءه]مط2). 
تفدح إشارة الخرج من المجش الضوئي تحرج الجهاز لتبديل تيار الحمل إلى القيمة 
المطلوبة. 


المرحّلات القصبية لاقران مُرخّلات الحالة الصلبة للتيار المتناوب 

إن المُرحّل القصبي لإقران مُرحلات الحالة الصابة للتيار المتناوب (رداءظ 864 
5 © لهاوباه0) هو مرخل حالة صلبة هجين (558 11(6:14)» الذي يمن معظم 
فوائد مرحلات الحالة الصلبة (588) باستثناء مهمة العزل بين الدخل والخرج التي 
تتأمن من علبة مبدل- قصبي (عاناومة© طع نزرد لعع2) . يتم التحكم في عمل المرحّل 
بتطبيق إشارة على الملف (0011©) الذي يحتوي على المبدل- القصبيء فيُغْلِق في هذه 
الأثناء الحقل المغنطيسي المستحث (11610 عناءعمعة]3 لءه10م1) التلامسات القصبة 
(5اعهنم0© 2660). ومن هذا المنطلق تشتغل الدارة التي تقدح جهاز الحالة الصلبة 
لتبديل تيار الحمل. 


المحوّلات المقرنة بمُرحّلات الحالة الصلبة للتيار المتناوب 

إن المحوّل المفقرن بمرخلات الحالة الصلبة للتيار المتناوب 
(5513 كى لع1مناه0-تعصممؤومة1) هو مرخل هجين يؤمّن معظم فوائد مرخّلاات 
(558) باستثناء مهمة العزل بين الدخل والخرجء التي تتأمن بواسطة محوّل. يتم 
١‏ لتحكم في الدارة بتطبيق إشارة دخل على الملف الأوّلي (عصتفصة18 مممسنءم) لمحوّل 
صغير» في حين تقوم إشارة الخرج في الملف الثانوي (عمنكمصة7 :هلدمء»56) بشتغيل 
الدارة التى تقدح جهاز الحالة الصلبة لتبديل تيار الحمل إلى ما هو منشود. 
مُرحُل القدرة الحالة الصلبة 

إن مُرحّل القدرة الحالة الصلبة (إ112 50110-512]6 ه2017) هو مرحل (551) قادر 
على تحمل تيارات ذات شدة أكبر من تلك التي تتحملها مُرخَّللات (558) العادية. 
لهذه المرحلات نفس التنظيم المبيّن في الشكل 7-5. يعمل المرخل بتبديل تيار 
الحمل بواسطة مقوّمين مضبوطين من السليكون (5085) التي تعمل ظهراً لِظّهِر كما 
سبق ذكره؛ أو عن طريق التراياك ذي التيار التقديري 4 2 وك 75. 
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وبمجرّد أن يتم قدح تراياك و(5085) لا يُوقف المقومّين عن التوصيل حتى يهبط 
حمل التيار الذي يقومان بتوصيله إلى الصفر (يتأمن ذلك في الاتجاهين السالب أو 
الموجب). يخمّف ذلك إلى الحد الأدنى تأثير دفق التيار الكهربائي معنت مومسن5) 
عند تبديل الحمل (عهنطء]1؛:5 1,030). ويمكن أن ينتج تيار عال من تبديل حمل سلك 
مصباح التنغستين المتوهّج (مسمآ غصعءءوعءلصوعمآ أمعسقلتط-معنوعو صن ) والحمل 
السعوي (0205.آ ه0نازةمة0). ومن المعروف أن التنغستين يتميز بمقاومة باردة (6010© 
ععطة كنوع 1 ) ) تقل ب10 في المئة عن مقاومته عند اللإضاءة (ععصهاوزوع1 260 منسن!11) . 
بالتالي» فقد نشهد حدوث ضرر في مرخل الحالة الصلبة (5518) عندما تتم إدارته في 
الذارة على قيم قولنية ليست صفراء وذلك يسبب الغبار الكهربائي العالي الذي لنشغه 
حمل مصباح التنغستين في الدارة نفسها. 


يستمر كل من التراياك أو المقوّمين المضبوطين من السليكون (5015)) عندما يتم 
قدحهم,؛ في توصيل التيار حتى يصل تيار الحمل إلى القيمة صفرا. يطلق على المقاوم 
الموضوع على التسلسل مع متسعة تسمية ماص الارتدادات (©أططنام8) أو الممر 
الجانبي للفولتية العابرة (5]معناوصه5 عع0غ1ه/؟ ومدمز8) والتي تحصل مع الأحمال 
الحثية عندما يكون التيار والفولتية خارجين عن الطور(50356 2ه 004) . معظم 
مرحّلات الحالة الصلبة للتيار المتناوب (5525 40) للاستعمالات العامة تتضمن 
تراياكات (1:1365) ذات تقدير يصل إلى ى 10 عند فولتية تتراوح بين ٠7‏ 120 و7١‏ 2240 
ولكن يمكن لزوج من مقوّمات (8085) أن يبدّلا أحمالاً في التيارات المتناوبة تصل 
قدرتها إلى 1377 40. 


أما المبادئ التقنية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في مواصفات (58585) للتيار 
المتناوب فهي: 
« نطاق العزل الفولتي. 
* نطاق التحكم بالإشارة. 
* فولتية التشغيل والتحرير عند اللزوم. 


© تيار الدخل (معتدك أنامه1) . 
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يتورجب على المعامل المصئعة لمُرحّلات قدرة الحالة الصلبة (551 ه:وم) وضع 
إشارات تدل على مصادقة مكتبات مؤمئسات الضماك (017365غ20022آ 1165 عومت] 
507 أو تصدّق من قبل جمعية المعايير الكندية (- وممنغهاءودعة دلتقلمة)5 ممتلدمة 


254) لتصنيعها. 


لقد قبلت السوق الصناعية لل (55188 ©4) الذي يتميّز بتيار تقديري يتراوح بين 4 2 
وه 40 وبوجود أربعة أطراف مع توضيب مسطح (اءوط 8126). أما قياساته فهي 
كالاني: 


(هذ 2.25 »ا 1.75 ا 0.90) أو (ستصم 57.2 »ا 44.5 »ا 22.9). ويمكن أيضاً ربط المرحل 
يدوياً بالدارة عن طريق أربعة مسامير محوية (وعن8). 


مُرخّلات الحالة الصلبة ذات التيار المستمر 

إن مُرحّل الحالة الصلبة ذا التيار المستمر (5515 20 - 55195 1606© أءهزم) هو 
وحدة قرن بصرية تتضمن دارتها على ترانزيستور القدرة (210517587 :50:0/6)» كمبدّل 
خرج (ط5016 انام)نا0). تحتوي بعض دارات مُرحّلات الحالة الصلبة (5585 ©2) 
على عوازل بصرية (015012]0:5]م0) تعتمد على توافق الصّمام الثنائي (الدايود) للأشعة 
تحت الحمراء (181581) مع مصفوفة الخلايا الفولتائية الضوئية (611© عنمةغ1ه6:7]امطم 
تإدسسة). تعمل الفولتية التي تتولّد من هذه المصفوفة على إدارة مفتاح الخرج الثنائي 
الاتجاه للترانزيستور 2210517871 (طءغ511 أنام)نا0 لهممناءه:101ز8 '2)21051181 مما 
يسمح بالتحكم بتيارات (©8) و(©©) في كلا القطبين على حدّ سواء. ليس هناك من 
شكل معياري لهذه المرحّلات» فمنها ما هو رزم مزدوجة خطية (عمننآ-م-لمساط 
0آط - وععهاعوم)» أو رزم أحادية خطية (510 - ووقماءعهة2 عمانآ-متواعهنة) . وأخوراء 
لقد تم استخدام بعض مرحلات الحالة الصلبة للتيار المستمر ذو القدرة الضئيلة (:0.آ 
5 22 نروبنروط) مكان المرحلات الريشية (2613:5 26604) في ما يخص تبديللات 
الاتصالات التماثلية (عومنطء)511 دمنادء امسسصصمه© عملهمة) . 
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الفصل السادس 


الهوائيات وأبواق التغذية 


المحتويات 


© نظرة شاملة 


* اتتقال قدرة الهوائي 


110051617 م201 1602م ) 


© استقطاب الهو ا ثى (ممتدجتتهآه2 وممعتاسم) 


»عرض الشعاع وعرض النطاق 
تلص 8 مه غ10 تخصستوء 8 ) 
© الهوائيات الصغيرة كهربائياً 
(25 عاص القدرك الدع تاعع81) 
© الهوائيات الاتجاهية (كقصمعاصخ لهدمنءعئنط) 
»هو ائيات الفتحة المباشرة 


(121621285لر عات مكاعم زا) 


» هوائيات السلك الأساس وطرائق التغذية 
(7005مء/1 لعع1 لمة كةممعامخ :ا عزمة8) 


» مصفوفات الهوائي (133/5لى 8 لمعاسم) 


» مصفوفات هوائى السلك الطويل 
135ل 171711 -1028) 


»عاكسات الهوائى والعدسات 
(وع5مع.آ لصة 5اماعم1لع]1 2 ممعامم) 
ل هوائيات النطاق العريض 
(25ممعامى لصمدط812020) 


«الهوائيات الخاصة (725ممعامصك لوءهم5) 
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نظرة شاملة 


إن الهوائي (ددمعنصه) هو مُكوّن قادر على إرسال واستقبال الموجات الراديوية. 
ويستمى يفا بالجهاز التبادلي (ءءذماء2 1هءه:منءه2) بسبب وظيفته المزدوحة. ويقوم 
الهوائي المثالي بإرسال كل القدرة التي يستقبلها من خلال المرسل (عبر خط إرسال 
عادةً) فى الاتجاه المرغوب أو فى اتجاهات ذات استقطاب معيّن. إلا أن الهوائات 
العملية غير اقادرة على عق هذا الأداء المثالي. وقد تم تطوير كثير من التصاميم 
المختلفة للحصول على أداء مثالي تقريباً عند تردّدات مختلفة لأجل التطبيقات 
المختلفة. 


على الرغم من الخاصية التبادلية للهوائي» فقد قضت اتفاقية دولية وضعت في 
مجال صناعة الإلكترونيات توصيفه لمهمة الإرسال فقط. والمعروف أن الهوائي قادر 
أيضاً على استقبال الأنواع نفسها من الإشارات التي يقوم بإرسالها. وقد انبعت 
مُقتضيات هذه الاتفاقية في توصيف الهوائي في هذا الفصل أيضاً. 


تُصئّف الهوائيات على أساس تطبيقاتهاء أو تردّد تشغيلهاء أو كليهما. وقد يصل 
طول هوائي الترددات الراديوية المنخفضة إلى أكثر من ميل (12 1.6) في حين يصل 
طول الهوائي المُعدّل للاستعمال ضمن نطاق الموجات الميكروية إلى بضعة 
57000 فقط. وعلى أي حال يُقاس أداء الهوائيات عملياً وفق أطوال 
موجة إرسالها وليس من خلال وحدات القياس الاعتيادية. وذلك لأن الهوائيات 
المختلفة من حيث أحجامها لاتزال توصف بمصطلحات واحدة. وقد اعتمدث بنود 
هذه الاتفاقية أيضاً في توصيفات الهوائيات في هذا الفصل. 


قد يتألف الهوائي من سلك طويل واحد أو من مصفوفة موصلات (07 تزردث 
20 وكلاهما يُر سل ويستقبل التردادت الراديوية في الوقت نفسه. ويبلغ 
طول أبسط هوائي طول سلك معدني قصير. عندما يتم قرن حرج جهاز الإرسال مع 
الهوائي» يتدفق التيار ذهاباً وإياباً على امتداد الهوائي. ولكن بما أن الهوائي ليس دارة 
مغلقة فإن تدقق التيار يخلق توزيعاً غير متساو للإلكترونات. وعلى سبيل المثال» ففي 
هوائي نصف طول الموحجة.» وسطي العفذية البسيط (لع7- نمع ع1امسند 
لك طاعمعاء ه11 2 لوع)» لا يكو ن منحنى ثو زيع التيار (ممتاطتاولط أمعسنك 
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اتلك ) طورياً مع منحنى توزيع الفولتية أو الشيحنة (دونانط ولط عوعقط مه ععمناه7؟ 
#عتنات). بينما تكون قيمة الثيحنة عند أطراف الهوائى فى أقصى حدٌّ لها وتكون قيمة 
التيار صفراًء أما عند وسط الهوائي فتكون قيمة الشحنة صفراً بينما تكون قيمة التيار 


هذا وتتغير هيأة كل من التيار والشحنة على امتداد الهوائي بشكل حيبي 
(119ه10هونهز5) مع تغيّر الدخل» وينتج عنهما معاً حقول في الفضاء حول الهوائي. 
وينتج التبار الكهربائي حول جسم الهوائي مجالاً مغنطيسياً» فيما تنتج الشحنة حقلاً 
كهربائيا. وتكون هذه الحقول غير طورية وبزاوية مقدارها "90 درجة. فإذا كان تردد 
المجال عالياً كفاية فإن أجزاء من الحقول المغنطيسية والكهربائية حول الهوائي 
تنفصل وتتحرك نحو الخارج في الفضاء المحيط. وينتج عن الحقل الكهربائي (8) 
المفحرك» حقل مغنطيسي (88)» بينما ينتج عن الحقل المغنطيسي المفحرك حقل 
كهربائي. وتكون هذه الحقول طورية مع الحقول المكوّنة لها وباتجاه عمودي عليها. 
ويتدمج كل من الحقلين (10) و(8) مع بعضهما بشكل اتجاهي (جالهتماعءع17) في 
الفضاء المحيط لينتج عنهما حقل كهر ومغنطيسسي واحد يتغيّر جيبياً (والقل1هوسهزة)» 
ويستمى «موجة الراديو» (»177730 2016 2) . 


إن القوانين التي تحكم هذا الإرسال موصوفة في معادلات ماكسويل (2130/6115 
9 . وتكون قوة الحقل (طاوهء5 51614) في الموجة الراديوية» في الجوار 
المحاذي للهوائي (/إاتصاعة/؟ عله تلع ص1 في أقصى حدّ لهاء وتتناقص بشكل عكسي 
مع المسافة عن الهوائي. ويُظهر نمط الإرسال الإشعاعي (سعنوط ممتمتلمع) أو 
مخطط الاستقطاب (تتةرمع1013 عواهم) للهوائي كيفية تغيير قوة الحقل مع تغيير المسافة 
عن الهوائي واتجاهه. ويسمى النمط الاإشعاعي الذي نحصل عليه عندما نضع الهوائي 
بعيداً عن تأثيرات المبانى» والأشجارء والتلال المحيطة به» ب «نمط المجال الحدّ 
للهو ١‏ ني ) (لمتع كو معام ععوم ك5 -ععر1) . 


إن المشعٌ متساوي البث (:12012:0 عذأممنه15) الحقيقي» أو متساوي البث 
(عم1500) هو عبارة عن هوائي نظري (8دمعادك 1دمناء:ه0ء10) يرسل الطاقة الراديوية 
في جميع الاتجاهات في نمط كروي تام حول نقطة المصدرء كما هو ظاهر في 
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الشكل 6-1 -أ. ويكون نمط إشعاعه مماثلاً لتوسع البالون (المثانة) الدائري حول 
نقطة مركزية. إن مفهوم تساوي البث هو مجرّد افتراض نظري لأن الهوائيات 
الحقيقية جميعاً تمتلك بعض الأنماط الإشعاعية المشوّهة. إلا أن مبدأ البث التام لكافة 
الاتجاهات» وإن كان نظرياًء مفيدٌ في أجراء المقايسات الإشعاعية. 


أما الهوائي ثنائي القطب (و1ومز0) أو الثنائيات (واطنده©) فهو أبسط أنواع 
الهوائيات أو المشعات السلكية (:220140 18/:6). وإذا كان موضوعاً في الفضاء الحر 
فإنهيبث إشعاعه بنمط حلقي شبيه بكعكة العيد (لأومهط5-اتاصطعناه2 21نله:ه]” 
دمعغئةط).؛ كما هو ظاهر في الشكل 6-1 -ب. ويؤثر ارتفاع الهوائي عن الأرض» 
وموصلية الأرض من تحته» وشكله وأبعاده» على نمط الحقل المشعٌ في الفضاء 
المحيط به. ويتم توجيه الهوائي» في معظم التطبيقات» في زوايا معيّنة» في كلا 


رب»2 


ومن أهم التصاميم المعروفة للهوائيات تصميمان كلاسيكيان هما هوائي هيرتز 
(دسسعاصة 11612) وهوائي ماركوني (3مدعندك ندددمة]2). إن هوائي هيرتز المبئن في 
الشكل 2-6: هو عبارة عن هوائي ثنائي القطب بسيط بطول يساوي نصف طول موجة 
تردده التشغيلى أو أي قيمة مُضَاعَفَة فردية (000) أو زوجية (مء87) لتلك القيمة. 


الشكل 1-6 أنماط هوائيات الفضاء الحر: 
أ- المعساوي البث, ب - ثنائي القطب. 


4 


ع( 
علب وبو طلم 
الشكل 2-6 هوائيات ثنائية القطب أ- 
هوائي أحادي نصف موجي مفتوح, به سلك متحد المحور أو 
مطوى (0701060. ومحيييه (ب» 
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يمكن تركيب هذا الهوائي فوق الأرضء أو يوضع بشكل عمودي أو أفقي» وهو لا 
يحتاج إلى وصلة كهربائية تمتد داخل الأرض (تأريض). أما هوائي ماركوني المبيّن 
في الشكل 3-6 فهو هوائي مؤرّض (060مة8) يبلغ طوله ربع طول موجته العاملة قياساً 
بهوائي نصف طول الموجة. يتم وصل جهاز إرسال بين جذر الهوائي (أسفل نقطة 
منه) والأرض. وتعمل الأرض هنا عمل المرآة» وتؤْمّن انعكاساً لانتشار التيار والفولتية 
التي يسببها الهوائي. كما أن الموجة المنبعثة من ائتلاف الهوائي والأرض هي نفسها 

الموجة المنبعثة من هوائي هيرتز الذي يعمل بالتردد نفسه. - 1 
الفولتية 


المشعٌ الرأسي 


2/4 


خط الارسال 


الشكل 3-6 هوائي ماركوني 
انتقال قدرة الهوائى 


لوصل خط إرسال (ومننآ ولوس تسعصة1) مع هوائي, تُصنع فجوة (مه©) صغيرة في 
موصل الهوائي ثم يتم وصل سلكي خط الإرسال بطرفي (15هصتديع2) الفجوةء وهما 
طرفا الدخل في الوقت عينه. عند نقطة الوصل هذه يُظهر الهوائي ممانعة جمل (1.020آ 


عع صقلء محط1) ضد خط الإرسال. وتسمى هذه الممانعة أنضياء «(ممانعة الدّخل» مم1 
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عع مقلع م ح]) للهوائي. فإذا كانت هذه الممانعة مساوية للممانعة النمطية المميزة لخط 
الإرسال» لا تكون هناك موجات مستقرة (وعء1/07] عمناصة:5) على الخط نفسه» وتنتقل 
أقصى قيمة للقدرة من الخط إلى الهوائي. وتحدّد معاوقة دخل الهوائي (2) تيار 
الهوائى عند نقطة التغذية لأي فولتية 83) كانت. 

أما في هوائيات نصف الموجة فيكون التيار (1) في أعلى مستوى له عند مركز 
(وسط) الهوائن نينسا يكون ضفرا عند أطراقدر 


وتكون الفولتية (5) عند أعلى مستوى لها عند أطراف الهوائي بينما تكون عند 
أدنى مستوياتها في مركزه. وعند تطبيق المعادلة (2-8/1) يمكن ملاحظة تغيير 
المعاوقة على امتداد الهوائى» وكذلك الحال فى الفولتية إذ تكون المعاوقة بأعلى 
مستوى لها عند الأطراف بينما تكون عند أدنى مستوياتها في مركز الهوائي. 


ولذلك عند تغذية هوائي نصف الموجة بالطاقة في مركزه يُقال إنه مركزي التغذية 
(64 -:هنددت) (أو مغدّى بالتيار»» وإذا تمت تغذيته في أطرافه فيسمى نهائي التغذية 
(569 - 4هه8) أو (مغذّى بالفولتية). أما إذا تم عزل هوائي نصف الموجة في فضاء حر 
فتكون المعاوقة حوالى دهده 73 عند المركز و«طاه 2500 (مع اعتبار كمية الفقد) عند 
الأطراف. ويكون لدى النقاط المتوسطة قيَم معاوقة متوسطة أيضاً. 


يغادل الهوائى الموبحود غيد :طرق خط الإرسال قيمة المقاومة التى تمص بعضا 
بن نظافة المدلك وذ تبعاهلنا اليد الى يبحضل فى المؤا فق سده الظاقة نه 
الطاقة التي تفقد في الفضاء إشعاعاً. وتستمى قبية لجنا نه الى لهندر لين الكميةهنن 
القدرة من الهوائي ب «المقاومة الإشعاعية» (ععصهاوزوعه 20120005 2) . 


استقطاب الهوائي 

يحدّد موقع الهوائي البسيط في الفضاء المحيط استقطاب الموجة المنبعثة. يُعَوَفْ 
الاستقطاب موقع مكوّنات الحقل الكهربائي للموجة بالنسبة إلى الأرض. وتُستقطب 
الهوائيات عادة إما أفقياً أو رأسياً. وعند الترددات المنخفضة يَكون الاستقطاب ثابتاً 
ولا يضطرب وتبقى لحقل الإشعاعء عند محطة الاستقبال الأبعد, نفس قيمة 
الاستقطاب الذي يكون عند الهوائي المُرسل. إلا أنه» عند الترددات العالية» يتغير 
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الاستقطاب عادةً» وأحياناً بشكل سريع لأن الموجة تنقسم إلى عدة مكوّنات يتبع كل 
و انحل منها مسار ا متشعلفاً كما أن هذه النمارات لأ تكون بالطو ل سيف ولذلك تعمد 
إعادة اتحادها (ومناةصنطصرمععع2) لا تكون المكوّنات متوازية بشكل عام. ويستمى مثل 
هذا الحقل المُشْمعٌ بالحقل المستقطب لقا (لءممقاوط تراعةانميت) أو تطويا 
(لعتتمهاهط :إالدعنام نلا8) . 


بالإمكان توضيح تغييرات قوة الإشارة حول الهوائي من خلال المخطط 
الاستقطابي (مهءوهنط :داوط)» ويقسم هذا المخطط المسمّى تقنياً بمخطط الموقع 
الدائري (طمة0 ممنازوه2-صقاط عقانهمك) إلى 0 درجة)؛ مع افتراض أن الهوائي يحتل 
مركز هذه الدائرة. ويمكن رسم قيم قوة الحقل المحسوبة أو المقيسة بشكل شعاعي 
(والهنلةع) وذلك لإظهار كل من قيمة قوة الحقل (ع0ننمعة31) واتجاهها من مسافة 
معيع من الهراق. ووعم رسع قزة التجقل الموسودة قن المسعوي العتزفي على رشي 
بياني نصف دائري (6تقط© هاه نه [ناء ماع تصء5) يُسممّى بالمخطط الاستقطابي 
العمودي (تهرع 212 ه201 لدعناك17) . 


عرض الشعاع وعرض النطاق 

عندما تُركز القدرة الإشعاعية للهوائي في فصّ أو كرة مفردة رئيسة (,وزه]3 واعمذة 
عه.1)؛ يسمى العرض الزاوي (1781000 عةاسومم) لهذه الكرة بعرض الشعاع 
(10ة«موء8). ولا تستخدم هذه التسمية إذا كان نمط الإرسال مكوّناً من عدد من 
هذه الكرات. أما عرض نطاق (83201000) الهوائي فهو مدى التردّد الذي يودي فيه 
الهوائي وظيفته بشكل مُرض. ويعمل بعض الهوائيات على تردّد واحد ثابت أو تردّدين 
وإقارة ذات عرض نطاق ضيق: أما الهوائيات الأخرى المصممة لمسح مدى تردّدي 
واسع فلها عرض نطاق واسع. إن العوامل التي تحدد عرض النطاق هي دخل المعاوقة» 
وفعالية الإشعاع (لإعصع81 2201205)» وكسب القدرة (منة0 ه2007)» وعرض 
الشعاع» واتجاه الشعاع (ممقعععت©ط سسوء8)ء) والاستقطاب (ممنغهوجتعه[ه20)» ومستوى 
جبهة كرة الإرسال (1.6061 066ه.آ-5106). ويمكن انتقاء تصاميم هوائيات ذات عرض 
نطاق محدّد سلفا. 


1651 


الهوائيات الصغيرة كهربائياً 

تسمّى الهوائيات ذات الأبعاد القصيرة» مقارنة مع الأطوال الموجية التي تعمل 
بهاء بالهوائيات الصغيرة كهربائيا (وهممعادك 5211 برالهءتماه816). وسمقيت صغيرة 
لأنها تُبدي مقاومةً إشعاعية واطئة مع تفاعلية عالية لتنتج قيمة © عاليةٌ وعرض نطاق 
ضيّق. ومن الأمثلة على هذه الهوائيات هوائي القطب الواحد نهائي التغذية (0-560م8 
4ه عأاوممهه31) الذي يستخدم عادة على تردّدات منخفضة للاتصالات البعيدة» 
وفى البث التجاري (عستاقوء81020 لق ع سمه ع) ) وفى الهواتف المحمولة. وعندما 
56 ارتفاع الهوائي عاملاً محدّداً في الترقدات العالية يمكن تقليل هذا الارتفاع من 
خلال لف الموصل لُولبياً بشكل حلزون. من ناحية أخرى فإن هوائيات الأنشوطة 
الصغيرة (216008 مهه.آ 52311) تستخدم على نطاق واسع في أجهزة تحديد الاتجاه 
وفي الملاحة. 


وعندما تكون هنالك قيود على ارتفاع الهوائي يستخدم ما يسمّى بالهوائي الشّقي 
(2ممعامخ غ510 ) . والشق (:510) هو سطح موصل يعمل عمل سلك موصل في الفضاء. 
ويكون الحقل الكهربائي الناتج عن هذه الشق هو نفسه الحقل المغنطيسي المُسْعٌ من 
سلك ذي أبعاد شبيهة بأبعاد الشق. ويعتبر السطح الخارجي لدليل موجة راديوية 
موصلة مثالاً على السطح الموصلء» ويكون الشق عادة ضيّقاً ولا يزيد طوله عن نصف 
طول الموجة التي يبعثها. 


إن الهوائيات ثنائية القطب وأحادية القطب (ون1وموه2810) مر نانة ()مهدموع]1 
)0 لخيلار: بارا منتشراً حيبي الشكل القريبباء مع مقاومة نقية عند أطراف 
الدخل. ولكن عندما تكون نسبة القطر إلى الطول صغيرة فى هذه الهوائيات تتغير 
دعاو قة انها يكتك كبين جما بها اكير مقافي كوراقيات نطاق عريض. 
وبالإمكان تخطّي هذه القيود من خلال زيادة قطر الهوائي باستعمال أسلاك منتشرة 
بشكل مروحة يدوية؛ أو بصفائح معدنية مسطحة ومثلثة الشكل أو مخروطية. ومن 
الأمثلة على هذا النوع من الهوائيات هوائي المخروط الثنائي (هممعنصة لدعتدمءز8) 
وهوائي الأربة الفراشية (مصمعناصح 116-:80). 
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الهوائيات الاتجاهية 

بالامكان صنع الهوائيات بحيث تكون أكثر اتجاهية 10221اءه:21 من خلال تركيز 
طاقتها المُرسلة. ولهذه الهوائيات (كدهمعندى لهدمنءهئزط)؛ عادةً» العديد من العناصر 
المنفصلة التي تعمل بشكل موّحد من أجل تأمين تحشن واضح في الاتجاهية. وتُسمَى 
الهوائيات المتعددة العناصر (0225عءاضلى امعصمع13101161) ب «المصفوفات» (ؤلإق'تتش) ) 
التي تنحدد مزاياها من خلال عدد العناصر وأنواعها. و أكثر عناصرها استخداماً على 
نطاق واسع ثلاثة أنواع هي: 

1- ثنائية القطب (مةاومزص) ؛ 

2- العاكسات (5و2م]ءة 1ع 2)؛ 

3- والموجّهة (15ماعععلط) . 

إن ثنائية القطب في المصفوفة هي هوائي نصف موجة يُعذَّى من منتصفه. أما 
العاكسة والموجهة فهي عبارة عن عناصر طفيلية (15معممعا8 عناأمومة2) تقوم بتوجيه 
النمط الإشعاعي للهوائي ثنائي القفطب. ويُسمى الهوائي الذي يتضئن هذه العناصر 
ب«هوائي المصفوفة الطفيلية». ومثاله» هوائي ياغي - أودا (مصدعنهة 105]-ئعه؟). 

تسشيخدم المصفوفات المُساقة (تردسى مع«ن:) في تطبيقات القدرة العالية 
وتتضمن اثنين أو أكثر من العناصر التي تكون نصفية الموجة ثنائية القطب 
(5ءاومنط 6ه /1121-8). ويساق كل عنصر بواسطة خرج المرسلة. وهناك ثلاثة أنواع 
أساسية من المصفوفات المساقة هي: 

1- عريضة الجبهة (8670205106)؛ 

2- البث النهائي (يتم الإرسال من نهاية طرف الهوائي أو (0-5::6م8))؛ 

3 الوتسماافعة (في استقامة واحدة) (موعمن1اه0) . 

تشمل هوائيات المصفوفات (25ممونهم بوورم) الأخرى المصمّمة للبث بحالة 
قصوى وفي اتجاه واحد: الهوائيات المرحلية اللوغارتمية (2«معاهك عنلمتهءم-عم.1)» 
وهوائيات العناصر المتعددة (42160025 36ءصع2»)20161 والمستوية (جوسداط)» 
والهوائيات مصفوفة الطور (8ممعامه نرمسخف-لءمهطم) . 


بإمكان المواد العازلة للكهربائية (21361315 عتتاءء1وزط) مثل البلاستيك» بشكل 
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قضيب صلب أو اسطواني» أن تكون دليلاً مَوجِياً أو هوائيات. ويكون طول موجة 
الإشارة المرسلة داخل قضيب عزل كهربائي أقل من طولها في الفضاء الحر 
(6هم8:66-5). وينتقل معظم الطاقة داخل قضيب العزل الكهربائي إذا كان قطر 
القضيب كبيراً مقارنة مع طول موجة الإشارة المرسلة. أما إذا تم تقليص القطر إلى أقل 
من نصف طول الموجة بواسطة قضيب مستدق الطرف بشكل تدريجي (0:20081 
م2 فإن الموجة تستمر إلى ما بعد طرف القضيب لتنتشر (380165م5:0) في الفضاء 
الحر وتتحرك طاقتها باتجاه القضيب ذاته. وهذا هو المبدأ ووادغها عراق تطيب 
العزل الكهربائي (2تمعامخ 100 ع تاعه [علط) . 


هوائيات الفتحة المباشرة 

بالامكان توصيف هوائى الفتحة المباشرة (8ممعاهى عتننااتءعمه-اءهئنط) فى 
الترددات العالية كزمور أو 07 (مه81)؛ أو كمراياء» أو عدسات. إن هذه الهوائيات 
قادرة على الاستفادة من الأسطح المعدنية الموصلة المتعددة الأشكال» وكذلك 
العوازل الكهربائية الصلبة للإرسال أو للإشعاع. ويتناقض هذا الأمر مع هوائيات 
التردد المنخفض التي تعتمد بشكل كبير على الأسلاك أو القضبان الموصلة. ومن 
الأمثلة على هذا النوع من الهوائيات الأبواق المخروطية (وم:110 لهءعندهح)» والأبواق 
الهرمية (ومعم]8] [لنسنوءترط) التي تنتج أشعة كسب عال عبر أنطقة تردد عريضة. 


إن عدسة لونبرغ (5هعآ عن ءطعهتدآ) هي عبارة عن عازل كروي (عتتناءواء1ط 
عام 9) قادر على العمل كهوائى وذلك لقدرتها على تركيز الطاقة الراديوية من أجل 
الكسبي المتز ايد و يتغير انا امار العدسة مع تغيير المسافة عن مركز الكرة» 
وبالتالى فإنه من الممكن تغذية العدسة بالطاقة عند البؤرة 0مزه2 1[هع80) عند الإرسال» 
وإزالة الطاقة من تلك النقطة عند الاستقبال. وبالإمكان التحكم بالشعاع الضيق 
«القلمي» (مبهء8 1زومء0) الذي تكوّنه العدسة بواسطة تغيير موقع نقطة التغذية. 


من ناحية أخرى يقدر العاكس الثلاثي الأبعاد (مئاعم 1:21 أهمه1ومعستطط- عع عط ) 
على تحسين الكسب (10ة6)» وتعديل الأنماط» والتخلّص من الإشعاع الخلفي 
120160 لنو جا 8) في الترددات العالية. وتشعٌ الفتحات الأولية (/إ31 تنعط 
5ل حزم ) ) مثل ثنائية القطب قليلة الكسب (5ع01م11 صنهة1-0ه.]) ؛ والشقوق 
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(5105)؛ أو الأبواق» باتجاه عاكسات (و2مئءه1/هع؟2) أكبر يا تسممّى بالفتحات 
الثانوية (وعسبمرءمح نسهكدمءء5). يقوم العاكس الكبير بتشكيل الموجة المنبعثة لإنتاج 
النمط المرغوب. وتشمل الأمثلة على هذا النوع من الأبواق عاكس الرّقاقة المسطحة 
(:2611660 أوعطد عمواط)؛ والعاكس الؤكني (015]ع26216 #ومروك)؛ والعاكس 
الإهليلجي (15ماع116ع12 عتامطوعوط) . 


إن هوائي البوق المخروطي العاكس مشكل جزئياً في هيئة قَطع مكافئ» وذلك 
للتخلص من التداخل الناتج عن بوق التغذية (م810 0ئععء2) في مسلك الموحجة 
المنعكسة. وتستعمل هذه العاكسات في أنظمة الموجة الميكروية للاتصال من نقطة 
إلى نقطة (كمدع و5 06ة/52013 8/10 أمزوط-ماسامزهم) في المحطات الأرضية لاتصاللات 
السواتل» وذلك بسبب مزايا النطاق الواسع (54ة06ةه8) والضوضاء المنخفضة 
جذدا. 


من ناحية أخرى, فإن شعاعات (17©) الاتجاهية يمكن تشكيلها في فضاء محدود 
باستخدام اثنين من الأنظمة العاكسة. وتوجّه طاقة (21) المنبعثة من البوق ومن داخل 
مركز العاكس إلى مرآة تعكسها إلى العاكس الرئيس لتشكيلها في هيئة شعاع. ولعل 
أكثر الأمثلة على هذا النوع من الهوائيات شهرة هوائي كاسغرين (متهروءووة © 
)0 وهوائي غريغورياك (8ممعاصك ممتترمعء0) الأقل شهرة ولكنه يعمل 
بالمفهوم نفسه. 
هوائيات السلك الأساس وطرائق التغذية 

الهوائيات أحادية القطب القصيرة محملة القمة 

إن هذا النوع من الهوائيات (025معاصة 16ومههه]1-3مط5 0ع020.آ-م10) «الشكل 
4-6) هو هوائي عمودي ذو قققة مستعرضة لتعديل توزيع التيار وتحسين نمط الإشعاع 


في المستوي العمودي. 
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الشكل 4-6 هوائي أحادي القطب محمل القمة. 


الهوائي ,1 المقلوب 
يتألف هذا النوع من الهوائيات (25ممعامكى بآ لماع تتم (الشكل 5-6) من سلك 
أفقي طويل أو أكثر» مع أسلاك توجيه عمودية موصولة عند أحد الأطراف. 
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الشكل 5-6 هوائي ,1 المقلوب. 
الهوائيات التائية (بشكل الحرف 1) 


لهذا النوع من الهوائيات (كةصمعاسمث 7) (الشكل 6-6) سلك أفقي واحد أو أكثر» 
وتوضع مداخل الموصلات (005]ء06م0© 0ذ-لدء.1) عند مركز كل سلك تقريباً. 
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الشكل 6-6 الهوائي التائي. 


الهوائيات المتحدة المحور 

إن الهوائي المتحد المحور(225معامى 131:ة00)» المبيّن في الشكل 27-6 هو 
امتداد سلكي ربع موحي (مهأممعاءر8 عنوكلا عامون0) لموصل داخلي لكبل متحد 
المحورء ذو موصل خارجي مطوي طولياً» ليشكل ذراعاً خارجيةٌ مشعةٌ (همنلهنكه8 


166 ). ويسمى هذا الهوائي أيضاً بالهوائي الكمي (2 معام عوعع51) . 


هوائي كم 7 


درع معدني خارجي 


الشكل 7-6 الهوائي المتحد المحور. المخوز 
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هوائيات النوع 1 

هذا الهوائي(05ممءاهم © (الشكل 8-6) هو هوائي تغذية نهائية عمودي 
(#ممعامى لع27 لم8 لوعنتن؟1) ذو مشع بطول نصف موجة (طاعمعاء11314-11 
0 ؛ ومركب على قمة واحدٍ من جزئين متوازيين بطول ربع موجة لكل منهما. 
ويتم وصل هذين الجزئين مع بعضهما بواسطة قاعدة موصلة مشتركة. 

بإمكان هذا الهوائي البث بنمط أفقي متعدد الاتجاهات ولا يحتاج إلى وصلة 
أرضية (تأريض) أو («منأععصمه© لسناوء6) . إن هذا الهوائي فعالٌ دا عن ترددات ال 
8375 وال 0815] التي تصل إلى فوق ال 2112 7. 


الشكل 6- 8 هوائي النوع [ 

الهوائي الأنشوطي أو الحلقي 

يتألف هذا الهوائي (2235ء]هى م00.])» كما هو مبيّن في الشكل 9-6) من لفة دائرية 
كاملة أو أكثر من الموصلات بشكل حلقة أو أنشوطة (م1.00). ويتم ضبط الهوائي 
لأداء رنين معبّن (3206ه1650) بواسطة متسعة متغايرة (07زعومة© واطونة77) موصولة 
بأطراف الأنشوطة. إن النمط الإشعاعى لهذا الهوائى هو نمط ثنائى الاتجاه 
(لمممقءة 101 8) ) وأقصى أداء إشعاعي له أو التقاط (منعاءنط)» يكون في مستوى 
الأنشوطة وأدنى أداء إشعاعي أو التقاط يكون عند الزوايا القائمة للأنشوطة. 
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الشكل 9-6 الهوائي الأنشوطي. 


هوائي ألفورد الأنشوطي 
إن هوائي ألفورد الأنشوطي (2تمعادث مدمآ 0:وئاه) المبئن في الشكل 10-6» هو 


هوائي بشكل أنشوطي مربع وبأطوال جبهية تساوي ربع طول موجته. يتم تغذية هذا 
الهوائي بأطوار معاكسة (وع2035 05166مم0) عند الزوايا المقابلة (5اعم0© عازوممم ©6) ) 


بي بيج ليإ 


خط التغذية الإبدالى 
2/4 


الشكل 10-6 هوائي الفورد الأنشوطي 


خط التغذية 
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وتكون الزوايا الأخرى موصولة مع بعضها بواسطة متسعة. وتحصل التغذية من 
خارج النطاق (لعع5 عققطط 04 0104©) من خلال إبدال (عمزوهمكصهم) أحد فروع خط 
التغذية. وتعمل أجزاء النهاية المفتوحة (65ن]5) لخط الإرسال في هذا الهوائي عمل 
المتسعة. إن نمط إشعاع هوائي ألفورد الأنشوطي منتظم تماماً في مستوى الأنشوطة» 
كما أنه أكثر فعالية من بقية الهوائيات الأنشوطية التقليدية. 


الهوائيات الحلزونية 

إن الهوائي الحلزوني (5كممعغمة لدعناء)» المبيئّن في الشكل 11-6» هو من نوع 
الهوائيات الإشعاعية الملتفة بشكل حلزون («زا116) موصول بزاوية قائمة؛ إلا أنه معزرول 
عن الشريحة المعدنية المسطحة أو القرص العاكس المنقوش (اؤوز« عصمناءعاقء* 0نرن) . 
نتم تغذية الهوائي الحلزوني من طرف واحد عادة بواسطة الموصل المركري لخط 
الإرسال المتحد المحور» والذي يتضمن موصلا مرتبطا بالمستوى الأرضي (0صناه1© 
عصقاط) . يُنتج الهوائي موجة مستقطبة دائرية (1709 لء2نعهاوط تراتهادهعمت) قادرة على 
الدوران مع اتجاه عقرب الساعة أو عكسه. ولأن هذه الهوائيات ُستخدم عادة للترددات 


0 أو الاشعاع 


قطر الحلزون 50 في 
المئة من طول الموجة> 
15945 


قرص عاكس بشكل شبكة معدنية 


ذراع الرفع (التطويل) 


سارية الهوائي 


ان 


الشكل 11-6 الهوائي الحلزوني. 
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العالية فإن أبعادها كبيرة بالنسبة إلى الطول الموجي. كما أن قطر الأسطوانة مصنوع 
بحيث يقل حجمه عن طول أي موجة تشغيل ممكنة» أما الحلزون فهو مصنوع بشعاع ذو 
أبعاد تساوي 15 في المئة تقريباً من تردّد طول الموجة المركزية (/إعمعدووءظ ععامء© 
طاعدعاء773) بالإضافة إلى مساحة دوران (عمندن1) تصل إلى حوالى ربع طول الموحة. 
يُستخدم هذا النوع من الهوائيات في اتصالات السواتل (دمتاهعنهتصصده0 عنتلاعنه5)» 
ويسمى أيضا بالهوائي الحلزوني (#سمعامخ تناع ) . 

المشغات البوقية 

إن المشعٌ البوقي(22012:0:5 م:10]) » المبيّن في الشكل 12-6» هو هوائي موجة 
ميكروية مصنوع بوسطة حني أطراف دليل موجيء دائري أو مستطيلء إلى الخارج 
وذلك لبث (إشعاع) موجات راديوية إلى الفضاء الحر مباشرة. 

يتزايد أحد البعدين المستعرضين للهوائى البوقى المستطيل؛ أو كلاهماء بشكل 
خيطي ابتداءً من النهاية الصغيرة (أو الح إلى البداية (أو الفم). إن الهوائيات 
البوقية في الشكل 12-6 من أ إلى د هي على التوالي: النوع 51 المسطح, والهرمي» 
والنوع 8 المسطح؛ والمخروطي. 


0( 
مب 


(ج) ع 


الشكل 12-6 مشعات بوقية لدلائل الموجة: أ - بوق نوع 11 مسطح (1100 عصواط-1)؛ ب - بوق هرمي 
(ده11 لملتسودرم).: ج - بوق نوع 17 مسطح (من110 عصواط-015), ود - بوق مخروطي (صتره11 لدعنده0). 


الأبواق ثنائية المخروط 
إن وهذه الهوائيات (الشكل 13-6) هي مشعّات (2013]058©) شبيهة بالمشعغات 
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ثنائية المخروط (2:مغ12013 لمعتدمع81)) ولكنها لا تُعتبر بوقاً إلا إذا تخطّت زاوية 
سمتيها (عاع مح عرعه17) ال 900 درحجة. 


الشكل 13-6 البوق ثنائي المخروط . 


هوائي قرصي مخروطي 

هذا النوع من الهوائيات(8ممع)مخ عدهءوذ0) » المبيّن في الشكل 14-6» هو هوائي 
ثنائي المخروط سْطّح أحد مخاريطه ليشكل قرصاً. وينتهي الموصل المركزي للكبل 
المتحد المحور فيه عند مركز القرص» كما ينتهي درع الكبل عند سمت المخروط. 
ويبقى كلك من نمط الإشعاع ومعاوقة الدخل ثابتين عبر مدى واسع من الترددات. 


تنورة مخروطية 


الشكل 14-6 هوائي قرصي مخروطي . 
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ركب الفرص أفقياً بحيث ييقى النمط الاشغاعى المتعدد الاتجاهات ضمن المستوي 
الأفقي. 
المشعّات الشقية 
إن المشم الشفّي (23018:0:5 5106) هو هوائي معمول بطريقة قصّ شق ضيّق في 
تعمل الشقوق كثنائيات قطب على نفس الامتداد فى الفضاء عدا أن المجال 


الكهربائي المشع من الشق يكون مساوياً للمجال المغنطيسي الذي يكوّنه سلك ثنائي 
القطب بأبعاد مشابهة» ويكون المجال المغنطيسي تبناريا امال الكهربائي. إذا تم 


3 عِ 


)40 رب»2 


الشكل 15-6 شق مشعٌ , وشق غير مشعٌ في دليل الموجة: أ - شق مشع مواز لجبهة خط الوسط 
المتسعة, ب - شق مشع متناظر مع جبهة خط الوسط المستعرضة؛» ج - شق مشع مواز لجبهة خط 
الوسط الضيقة, ود - شقوق غير مشعة. 
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وصل خط الإرسال الموؤلف من سلكين بالرقاقة المعدنية المشقوقة (510:60))» فإن كلا 
الجهة «الخلفية» من الشق. 


ويمكن تشكيل شق مشع باتجاه واحد في دليل موجة من خلال قصّ الشق في 
موقع معيّن وموضعته في جدار دليل الموجة. ويجب أن يكون الشقّ ضيّقاً وبطول 
يساوي نصف طول الموجة. يبيّن الشكل 15-6 ثلاثة مشعات شقيّة وشقيّن غير 
مُشعين فى دليل موجى نمط 75,0 أو (75:0321006). ويجب توجيه الشقوق المشعّة 
بحيث تتقاطع مع القيارات وإلا فإنها ستتدقق إشعاعاً عبر الحائط الداخلي للدليل. 
وستبدأ الشقوق الأكثر فعالية بالرنين إذا كان طولها مساويا لنصف طول موجة تقريبا. 
ولن يَسْعْ إلا جزء قليل من القدرة المتدفقة من هذه الشقوق في دليل الموجة. 


يظهر الشكل 15-6-أ كيفية قص شق المشعة بشكل متواز مع الخط المركزي على 
الوجه العريض لدليل الموجة. أما الشكل 15-6-بء فيظهر قصّاً شعاعياً للشق عند الخط 
المركزي للسطح المستعرضء أما الشكل 15-6-ج فيظهر قص شق المشغة على الوجه 
الضيّق لدليل الموجة وبشكل متواز مع الخط المركزي. إلا أن الشق الموجود في دليل 
الموجة المبيّن في الشكل 15-6 -د هو شق غير مشعٌ (ومنلهنفةه مه21). 


الهوائيات المتطابقة الدلتا 


هذا النوع من الهوائيات(25ممعندى 0»ء261:2-2134) (المبيّن في الشكل 16-6) هو 
هوائي أحادي السلك (دمموادصى 18:6-واعمز8)؛ يساوي طوله نصف طول الموجة» 
وهو موصول بخط الإرسال مفتوح السلك بواسطة وصلات (1.6848) بشكل الحرف 


الشكل 16-6 الهوائي 
المتطابق الدلتا. 
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لا ويحاكي الجزء النافر من الحرف لا خط الإرسال الواصل إلى الهوائي. 


تتطابق الأجزاء العلوية من الجزء (7ا) مع خط إرسال الهوائي» وذلك لأن هذا الجزء 
غير مقصوص. أما القسم المطابق فهو مثلث الشكل والذي يشبه الحرف الإغريقي 
الدلتا (4). لذلك يسمى هذا الهوائي ب «هوائي لا» أو الهوائي الدلتا (هناوط 


ع م) . 


هوائيات زيب 

إن هوائي زيب (و2ممعامكى ممعء2)» المبئن في الشكل 17-6 هو هوائي ذو سلك 
أفقي (#صمعادخ عن 41م110320) ويساوي طوله ضعف نصف طول الموحة تقريباً. 
الأرسدال الو ال عق ملكي و الف مساوق طر لدأيض )ا صعف م :طول المج 


الشكل 17-6 هوائي زيب 


إن هذا الهوائي (25تلمعامى ععو0) ) المبيّن في الشكل 18-6 هو أحد أنواع الهوائي 
ثنائي القطب المفتوح (ممعغادخ عاممتط معم0). ولهذا الهوائي العديد من العناصر 
الناشطة المثبتة بشكل أفقي ومتواز مع الحلقات الدائرية الموصلة لتشكل بنيتين 
أسطوانيتين شبيهتين بالقفص تعملان كقطب ثنائي ذي سلك واحد (18:6-هاعمزة 
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الشكل 18-6 الهوائي القفصي. 


تُصنع المصفوفات الطفيلية (5:هه::1ى ع0زوج:و2) كعناصر «(حدّة) (غير مساقة) قادرة 
على امتصاص الطاقة من العناصر المساقة (و)معصعاظ مع حنرط) لتعيد بث هذه الطاقة 
بحيث يزداد الكسب (6810) باتجاه واحد ويتناقص بشكل كبير فى الاتجاه الآخر. 


تسمّى العناصر الطفيلية القصيرة الموضوعة بشكل متواز مع العناصر المساقة 
باتجاه الإشعاع الأقصى ب«المُوجّهات» (5,م]ءمز0©). أما العناصر الطفيلية الأطول 
والموضوعة بشكل متواز مع الهوائي المساق باتجاه الإشعاع الأدنى (متاستمناح 
00 1) فتسمى ب«العاكسات») (0:5]ء6116©). إن للمصفوفات المساقة كمية فَقد 
أقل من المصفوفات الطفيلية» وبإمكانها بث قدرة أعلى مع الحفاظ على مزايا الشعاع 
الضئّق (صندء8 :0ة21) للمصفوفة الطفيلية. 


إذا تم تركيب عدد من الهوائيات المساقة نصف الموجية» مع بعضها البعض» 
بحيث تصل الطاقة إلى أبعد نقطة عن عناصر فردية» تُجمع مع بعضها باتجاه معيّن 
وتلغى في الاتجاه الآخر» وفي هذه الحالة يُعدّ نظام الهوائي نظاما اتجاهيا 
(لمهممءعءمنط). ومن خلال ضبط طور الطاقة التى تعذيئ الهوائي بشكل مناسب» 
بالإضافة إلى تحديد العناصر في الفضاء بدقة» تتجمع الطاقة في الاتجاه المطلوب» 
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وتخرج عن الطورء أو تنعكس في الاتجاه الآخر. 


يُصنع المصفوفات المساقة من عدد من هوائيات ثنائية القطب نصفية الموجة 
متموضعة في الفضاء ومضبوطة الطور بحيث يمكن الحصول على النمط الاتجاهي 
المرغوب. والأنواع الأساسية الثلاثة لهذه المصفوفات هي: 


(1) المتسافحة (نيمسخ ندعم ن1اه©)؛ وز 2 ذات الجانب العريض (ع81020510 
7ش )؛ و(3) مصفوفة البث النهائي (إة تخ -ع 1 -لس8) . 


هوائيات فرانكلين 

إن هوائي فرانكلين(5ممعنهخ مناءامهء5)» المبيّن في الشكل 19-6., هو من نوع 
المصفوفة المُتسامتة ثنائية القطب (تروسرخ ءاومئط عمعه00111)» ويتألف من ستة عناصر 
نصف موجية (5«عمطرءا8 11214-17/306). وتتم تغذيته في المنطقة التي تقع بين نهايتي 
القطبين المزدوجين, مما يجعلهما طوريان مع بعضهما البعض. ويتم وصل الأرومة 
ربع الموجية (وطنة5 عىه1ا-عاتةن0©) بين نهايتي أزواج مجاورة من ثنائية القطب 
وذلك لتأمين وصلة تغذية موصلة (ممناءعمهمك لمع ع«ناء د لهمع) نطورا ماتيا 


2/4 


أرومات ربع موجية 


خطاوييالن 


الشكل 19-6 هوائي فرانكلين. 
المصفوفة المسطحة عريضة الجانب 


إن هذه المصفوفة (ترددرخ مدمواط 9106و8:050)» وكما هو مبيّن في الشكل 220-6 
هي مجموعة من أجزاء نصف موجية (ودمناءه5 06ه/لآ 11211) مرتبة بشكل يركز الطاقة 
لتصبح شعاعاً (سده8) طها. بكرن أقصى اتجاه مورد للإشعاع عمودياً على مستوى 
المصفوفة. وتصطف ثنائيات القطب عادة على مسافات تساوي نصف قطر الموحة 
المنبعثة. وتستّى المصفوفة أيضاً بمصفوفة لوحة الإعلانات (ترمعخ فعددط11ز8) إذا 


157 


كانت مدعمة برقاقة معدنية أو شاشة عاكسة (:0]ءنه1/16ع2 موون5). وتوفر هذه 
المضفوفة قدرة كسيب عالية يعدا اعممادا على المسانات: الفاصئلة وى عداصرهاء 
بالإضافة إلى عدد هذه العناصر وطريقة ضبط تناغم أدائها. 


مقرم نهم حهم جوم 


إج مادم مهاج ندإيم مزه نرزيم و 


عناصر متسامتة 


الشكل 20-6 المصفوفة المسطّحة عريضة الجائب ٠‏ خط الارسال 


هوائيات مصفوفة البث النهائي 

هذا الهوائي (كدممعاسخ تردسخ ::5-لم8) المبيّن في الشكل 21-6» هو مصفوفة 
خطية من أربعة عناصر يكون فيها الاتجاه الأقصى للإشعاع على امتداد طول محور 
المصفوفة (وانطلاقا من النهاية) كما يدل السهمء وليس باتجاه الجانب العريض كما 
في حالة المصفوفة المسمّاة بهذا الاسم. ويمكن لمصفوفة البث النهائي أن تكون 
أحادية الاتجاه (لهدمناءمزلزم7])» أو ثنائية الاتجاه ([2«هناءه8101). وبالإضافة إلى 
ذلك» فإن عناصر المصفوفة متوازية مع بعضها وتقع ضمن المستوي نفسه. ويتوجب 
على نظام التغذية (مرعؤوبر5 وءه) أن يكون نظام معاوقة متطابقة لإنتاج الطور (556م20) 
المطلوب لهذه العناصر. 


خط اللإرسال 


أطراف الدخل إتجاه الشعاع 


الشكل 21-6 هوائي مصفوفة البث النهائي. 
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الهوائيات القيثارية 

إن هوائي القيثارة(25ممعامى مه21) » المبئّن في الشكل 222-6» هو امتداد للهوائي 
الأرضي المسطح (وممعأمخى عمماط لمنوع0)ء ويتألف من عدد من المشقات 
(120186015) العمودية الموصولة بموصل أفقي عند طرفها السفلي. يصل طول أكثر 
هذه المشعات طولاً إلى ربع طول موجة البثء فيما تتناقص أطوال المشعات الأخرى 
حتى يصل طول أقصرها إلى حوالى ثُمن طول الموجة. يتحدد مدى بث هذا الهوائي 
من خلال أطول وأقصر المشعّات العمودية» كما إن نمط بث هذا الهوائى متعدّد 


الاتجاهات أيضاً. 
3 2/4 
2/8 
الشكل 22-6 هوائي القيثارة. كبل متحد المحور غير متوازني# ‏ > 
هوائي ياغى أودا 


إن هوائي ياغي أودا (2همعندصك 103]-1عهل9)» المبيّن في الشكل 23-6» هو مصفوفة 
بث نهائي طفيلية (توويرخى ه6ئز-لم8 عنازودية2) ويحتوي عادة على قطب ثنائي مساق 
بنصف طول الموجة (ع1ومنط طاعمعاء 1131-18 دءنترط) مع عاكس طفيلي (عنازمميوم 
5 عند طرف واحد من القطب الثنائى المساق»ع وثلاثة أو اكد من العاكسات 
الطقيلية عند الطرظ الآخر هبه تركب كل عله العاصر يشكل متوار على السفوي 
نفسه؛ وبمسافة تباعد تساوي ربع طول الموجة. ويكون طول العاكس أطول من 
نصف طول الموجة» أما طول الموجة فيكون أقصر من نصف طول الموجة. يؤمّن 


هذا الهوائي شعاعاً أحادي الاتجاه ذا اتجاهية معتدلة (/1"ناءء21[ ع]210062) وتغذية 
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بسيطة. وهو مفيد في الترددات التي تصل إلى 6112 2.5» ويستمى أيضاً ترادفاً ب «هوائي 
ياغي»» أو «مصفوفة ياغي»» أو «ياغي» (1ع0ل) فقط. 


623/2 عاكس > سر 


ا عد 71 0 
لد 
لذ 
(4/2>) موجتهات 2 


خط التغذية 


الشكل 23-6 هوائي ياغي - أودا. 


هوائي القضيب - العازل كهربائياً 
إن هوائي القضيب العازل كهربائياً (مصمعامى 001-عتءءاء1ط)» المبين: فى الشكا 
24-6: هو هوائي ذو نمط إشعاعي. وينتج هذا النمط بسبب انتشار موجة من فجوة في 


تغذية دليل الموحة 


قضيب عازل 


هطع 
اتجاه انتشار الموحة 


الشكل 24-6 هوائي قضيب عازل. 

فإذا كان قُطر القضيب أقل من نصف طول الموجة فإن الموجة تستمر إلى ما بعد 
نهاية طرف القضيب إلى الفضاء. يسمى القضيب ب «البوليرود» (0م:براوم) إذا كان 
مصكوعاً من مادة البوليسيترين (عطع :56 :2019)ء أمنا إذا كان مصتوعاً من مادة الحديدوز 
(الفريت)» فيسمى الفدّود (00ممء©) . 
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مصفوفات هوائي السلك الطويل 
الهوائيات المفردة السلك 


يصل طول هذا الهوائي (كدصمءامص عخز3-ه1اعمذ5) عادة إلى طول موجة واحدة أو 
أكثر» ولا يكون مضبوطاً أو مرناناً عادة. ويعتمد نمط إشعاع الموصل الطويل في 
الفضاء الحر المحيط على طوله ويُقاس بوحدات طول موجة تردّده التشغيلي. ينتج عن 
الأسلاك المفردة أنماط متعددة الفصوص (2206:25 2101110060) مع عدد من 
الفصوص مساو لعدد أنصاف أطوال موحات الموصل. هذا ويقوم الهوائي المفرد 
السلكء الطويل» والذي تم إنهاؤه بمقاوم (:60وزو2)» ببث معظم هذه الفصوص في 
الاتجاه الذي تتحرك فيه الموجة عبر الخطء إلا أن نمط إشعاع الخط الذي لم يتم 
إنهاوؤه يكون أكثر تماثلاً ( لدع اع سصرة) . 


هوائيات ال ١7‏ 


أفقية ثنائية الاتجاه (5مممعاصخ [مدمناءعءءتلز8 لمتممعته1]) تشكل من خلال و ضع 
سلكين هوائيين طويلين غير مرنانين بشكل الحرف (087)» على ثلاثة سواري (5اىة31)» 
الا (/إهتى 17) من خلال أطوال الموصلات» بالإضافة إلى الشروط الضرورية من 


أجل إضافة فصّ رئيس إلى الطور (تضمينه طورياً). فإذا تم إنهاء كل سلك طويل 
بمقاوم متطابق (هوائي غير مرنان) يصبح الهوائي أحادي الاتجاه (21ممنءه:101م10) . 
ولكن إذا كانت أطراف السلك الطويل مفتوحة (هوائي مرنان)» يصبح الهوائي قادراً 
على إرسال واستقبال ما يتراوح بين 21112 7 و21112 300. 


الهوائي المعيني الشكل 

يتألف الهوائي المعيني الشكل (58دءاه ءذطدمط#)» المبيّن في الشكل 26-6» من 
أربعة هوائيات ذانث أسلاك طويلة معلقة بين أربعة سوارٍ بشكل أشبه بالماسة» وتتم 
تغذية المنظومة بالإشارة من طرف واحد. وإذا كان الطرف المقابل لطرف التغذية 
مفتوحاً فالهوائي مرنان» وله استجابة ثنائية الاتجاه (81هوناههمزك81) بين الطرفين. 
ولكن إن تم إنهاء الطرف المفتوح بمقاومة مطابقة (هوائي غير مرنان)» يصبح أحادي 
الاتجاه (0021ء10101:6]) نحو الطرف النهاتي (همك لهستصته1). وتتجمعٌ فصوص 
الأطراف الأربعة بشكل طوري لتشكل فصّاً رئيساً (1.006 وزة21). إن لهذا الهوائي 
كسبا يفوق كسيه الهواة؛ ي ثنائي القطب (016م21) بمعدل يتراوح بين 20 و40 ضعفاً. 


الشكل 26-6 الهوائي المعيني. 


عاكسات الهوائى والعدسات 


الهوائيات الاهليلجية 
يحتوي الهوائي الإهليلجي (كقتمعغدث عتاوطوعوط)» المبين ذ في الشكل 27-6» على 
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عاكس إهليلجي يقوم بتركيز طاقة (5©) المُرسلة أو المُستقبلة وتحويلها إلى شعاع 

مواز (دسةءط 1ء1اهتوط). يُستعمل هذا الهوائي عادةً لأغراض الاتصالات الأرضية 

بالموجات الميكروية 122400 نالطتمه© عتحكه لكوك 1/11 لمتسادعحس 1) ) ولأغراض الوصل 

العلوي (1دنام1]) والسفلي (وعلمنام20) للسواتل» ولاستقبال البث التلفيزيوني من 

السواتل. كما يسمى هذا النوع من الهوائيات ب «الهوائي الصحني» (2تمسمعاصكخ طملط) . 
عاكس إهليليجي 


6 مغدَّي'الإشارة وجهاز 
0 التضخيم القبلي 


الشكل 27-6 هوائي إهليلجي للاستقبال 
التلفزيوني. 


الهوائي العاكس الإهليلجي 


إن الهوائي العاكس الإهليلجي (1015ء1116 عناوطدموط) هو عبارة عن هوائي صحني 
(4ءمقط155-5©) عاكس ذو سطح داخلي مُقعر إهليلجي الشكل يدور حول مِحور 


0 3 
(١ 


(ج) (ب) 
الشكل 28-6 العاكس الإهليلجي: أ - الإهليلجي التام, ب - الإهليلجي المقطوع, ج - الإهليلجي 
الأسطواني. 
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ثابت. عندما يوضع قطب ثنائي باعث للموجات الميكروية أو بوق» أو هوائي آخرء 
عند البعد البؤئري للعاكسء يتركز الشعاع ليصبح بشكل شعاع متواز (1ه1لوموط 
تةء8). (لا يمكن الحصول على مثل هذه الأشْعة باستعمال العاكس الكروي). هذا 
وتنعكس الإشارات القادمة من على بؤرة العاكس. 


يظهر الشكل 28-6 ثلاثة أنواع مختلفة من العاكسات الإهليلجية هي: 


العاكس الإهليلجي التام (7ماءءقعه ءذاوطهيوط 511) (الشكل 28-6 -أ) الذي 
يُشكل شعاعاً قلمياً دائرياً؛ والعاكس الإهليلجي المقطوع (7ماع116ع 1 عنامطدعوط غدت) 
(الشكل 28-6-ب) والذي يشكل شعاعاً عمودياً أشبه بالمروحة (لوونده/؟ 
صنوء 8 لعممطك-صة)؛ والعاكس الإهليلجي الأسطواني (لدءععفمناتوه عنامطضمدط 
1ع 11 2) «الشكل 28-6 دج الذي دحل شحاغاً أفقياً شبيهاً بالمروحة (110:1200681 
تنوء 8 لع مقط كحصة2) . يمكن عمل هذه الهوائيات من رقاقة معدنية أو معدن مثقّب» أو 


شاشة معدنية (عمنمععى5 01121 . 


هوائي علبة الحبوب 

وهو هوائي (41162235 عزو21116) مخصّص للموجات الميكروية التي تتبع نمطا 
إشعاعياً خطيا. بساط العاكسن الأسطوانى الاعليلفى لهذا الهوائى يصفيحتين 
متوازيتين عموديتين على العاكس ومتباعدتين بما بي يكفي للسماح بانتشار نمط واحد 
من الإشارات باتجاه الاستقطاب المطلوب (الشكل 29-6). تدم تغذية طاقة (817) من 
بوق مثبت عند النقطة البؤرية للعاكس. 


تج متوارية 


دليل موحة 


شريط اهليلجي 
الشكل 29-6 هوائي صندوق الحبوب. 
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هوائي كاسغرين 

إن هوائى كاسغرين (2صمعاصة صنهموءووه0)» المبيّن فى الشكل 230-6 هو هوائي 
مخصّص للموجات الميكروية ذو شعاع تغذية مركب على أو بقرب سطح عاكس 
إهليلجي رئيس. تُوجه المشعة (:مئةذده8) نحو عاكس ثانوي قَطع زائد محدّب 
(07]عم1أع1طن5 0101021طئعم :119 عرعكمه©) بحيث تكو ن بؤْر المشعّة منطبقة على بؤرة 


الشكل 30-6 التغذية الكاسيغرانية 
لعاكس قطع مكافئ (إهليلجي). 


العاكس. وتشع الطاقة الآتية من بوق التغذية على العاكس الثانوي» ومن ثم تنتشر نحو 
الخارج لتسقط على العاكس الأساس. يلغي هذا التصميم الحاجة إلى تركيب مشْعة تغذية 
ثقيلة الوزن أمام العاكس» محمولة على دعامة أو مسند شعاعي (صتوعء 8 نمم من 5) . 
الهوائيات العاكسة من الزوايا 
إن للهوائي العاكس من الزوايا (25مطعاسكخ عصناءء الع 1 تعم م0 ) ) المبيّن في الشكل 


سارية أو دعامة 
الشكل 31-6 هوائي عاكس من الزوايا. 
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31-6» عاكساً ذا مستويين موصلين يتقاطعان بزاوية قائمة (أي له زوايا قائمة). وتتم 
تغذية هذا الهوائي بواسطة قطب ثنائي أو مصفوفة من أقطاب ثنائية مُتسامتة 
(يدسخ واومئط عدعهن1امه) الزاوية الواقعة بين المستويين العاكسين. يمكن أن يُصنع 
المستويين من رقاقة معدنية أو شبك معدني. ويتم تحقيق أقصى التقاط (لمسسنحة11 
منحكاعنتم) على طول امتداد المنصف الزاوي (2ما]ءه815) . 


عدسات لونبرغ 


إن عدسة لونبرغ (وعءقمع.آ عنوطعصتا])» المبينة في الشكل 32-6» هي عبارة عن كرة 
من عازل كهربائي مصئّفة على أنها هوائي وذلك لقدرتها على تركيز طاقة راديوية عالية 
الترددء وللحصول على كسب متزايد. إن لهذه العدسة الكروية الشكل توزيعاً داخلياً 
غير منتظم وثابت عَزل ومُعامل انكسار يتغيّران مع تغير المسافة من مركز الكرة. 
يمكن تغذية العدسة بالطاقة عند البؤرة في حال الإرسالء أو إزالتها في حال 
الاستقبال. ويمكن توجيه الشعاع القلمي (صسقء 8 [نعمءم) الصادر عن العدسة من 
خلال تغيبر موضع نقطة التغذية. 


اشعة متوازية 


بوق تغذية 


الشكل 32-6 هوائي عدسة لونبرغ ؟ 
هوائيات النطاق العريض 
الهوائيات ثنائية المخروط 


إن للهوائي ثنائي المخروط (2ممعامث انعندوءز8)»؛ المبيكن في الشكل 33-6 
مخروطين معد نيِين مد طفي: على محور ا كَُ ا عحيث تلتقي متاهها المدببتين» 
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وتريط كب أوهلك جد المسمون آر ذليا| مويعة رين القسفين النغدية, 


تنورة المخروط 


خط الإرسال 


تنورة المخروط 


الشكل 33-6 هوائي ثنائي المخروط. 


يكون النمط الإشعاعي للهوائي ثنائي المخروط دائرياً في مستوى عمودي على 
المحور. يعتبر هذا الهوائى ثنائى القطب إذا كانت زاوية فرجته (عاعمخ عه7»,6) أقل 
من ”90 درجة. وهو شبيه بالبوق ثنائي المخروط (ومعن1] لدعندمعءذ8) . 


الهو ائيات أحادية القطب (42421225 016م31020) 
يُركب الهوائي أحادي القطب المبين في الشكل 34-6» على سطح مستوى 


هوائي أحادي القطب 


المسطح الأرضي 
الشكل 34-6 هوائي أحادي القطب. التقريبي 0 
يه متحد لمحور 
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تقديري (عصهام 0مده0 عمنعمس]) بحيث ينتج 0 إشعاعياً يقترب من ثنائي القطب. 


الهوائيات ثنائية القطب المطوية 

إن الهوائي المطوي ثنائي القطب (25ممعغمكى ع1ومئط 0ع10ه1]0) » المبئّن في الشكل 
35-6» هو عبارة عن زوج من قطب ثنائي نصفي الموجة (وء1همزط 17906 6ل113) 
متقابلة النهايتين» وتوصل النهايتين مع بعضهما عادة لزيادة المعاوقة المركزية (رعامء© 
ععصقلءمس1) إلى سه 300 لدي تطابق ال صطه 300 في خط الإرسال المكوّن من 
سلكين دون الحاجة إلى استعمال جهاز المطابقة المسمى ب«البالن» (مدلة8). إن 
لهذا الهوائي سعة موجية أكبر من السعة الموجية في الهوائي ثنائي القطب نصفي 
الموجة المفتوح (16وم21 دهم0 06ه11311-558)» ذي المعاوقة تصطاه 37. 


القطب مطوي. 


الهوائيات رباعية الأذرع الفائقة 


إن هذا النوع من الهوائيات (25ممعاصك ع اناكم ننمءمن5) «الشكل 36-6) هو هوائي 


الشكل 36-6 هوائي رباعي الأذرع. 
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رباعي المحور يحتوي على أزواج من عناصر ثنائية القطب بشكل أجنحة شُركبة بزوايا 
قائية حول المحور العمودي المطفرك التسل بالسارية أو العفوة السائد, تعد 
عادةً أزواج ثنائيات القطب رباعياً (6:د0ه:0120 «1)» وذلك لتأمين إشعاعات لمختلف 
الاتجاهات بكمية ملموسة عبر مدى واسع من الترددات وعلى نطاق واسع في 
المُرسِلات التلفزيونية ومٌُرسلات ال (5231). 


ثنائيات القطب ذات النطاق الواسع 

تصنع ثنائيات القطب واسعة النطاق(وع1وم21 0موط8:000)» المبينة في الشكل 
37-6 خصيصضا للإرسال والإستقبال بالنطاق الواسع (4مدط0هه:8). ويظهر الشكل 
37-6-أ ثنائي قطب تقليدياً» فيما يظهر الشكل 37-6-ب ثنائي قطب من نوع الأربة 
الفراشية (016م21 807-116 186)» والذي يُصبَعْ إما من سلك صلد (عخخ/لا 16ن5) أو من 
مثلثات معدنية مسطحة موضوعة بشكل عمودي على السطح. يمكن صنع ثنائي 
قطب مروحي (عاومتط سصوم)ء كالمبيّن في الشكل 37-6-ج» من صفائح معدنية 
مسطحة. وتمثل كل قمة منه نقطة وصل خط الإرسالء أو الطرفين التوأمين (م»1 
وفهع.])» أو الكبل المتحد المحور. إن كلاً من ثنائي القطب شبيه الأربة الفراشية 
وثنائي القطب المروحيء مناسبان لاستقبال موجة ال 7815] التلفزيونية. وبالاإمكان 
تحسين التقاط الإشارة (منهكاءزط لهمع51) إذا وضع خلف كل هوائي» مشكلك سلكي 
بشكل لوحة صغيرة. 
الهوائيات الخاصة 

المصفوفة المرحلية ثنائية القطب 

إن هذا الهوائي ثنائي القطب (تروورى و1ومنط عنلوتءم-ع0.])» المبيّن في الشكل 
38-6» هو من نوع مصفوفة النطاق العريض ثنائية القطب. تزداد أطوال أجزاء 
المصفوفة هذه وتباعدها مع زيادة المسافة من مصدر خط الإرسال. وتتصدر 
الموصلات فى مواقعها بين عناصر الأقطاب الثنائية المتلاصقة. إن النمط الإشعاعى 
لهذا الهوائي هو أحادي الاتجاه. وباتجاه الانبعاث الخلفي (82018:6) نحو المصدر. 
هذا الهوائي هو نوع واحد من أنواع متعددة تحمل اسم مصفوفة مرحلية. 
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١ 
ل‎ 
1 
: الشكل 37-6 أنواع هوائيات النطاق‎ 
١ 0 
العريض ثائية القطب: أ - التقليدي. ب‎ 
- المثلفي أو شبيه الأربة الفراشية» وج‎ - 
ثنائي القطب مروحي.‎ 
ج20‎ 


الهوائيات رباعية الأذرع المتعامدة 


إن الهوائي رباعي الأذرع المتعامد (5225ع)صى 5]016من1)» المبيّن في الشكل 
4239-6 يتألف من طبقة واحدة أو أكثر من ثنائيات قطب أفقية ومتقاطعة على السارية 


المصفوفة المرحلة ثنائية خط الإرسال 
القطب. 


(الحامل). ُشحن هذه الثنائيات عادةٌ بحيث تكون التيارات في ثنائي قطب من الزوج 
الواحد متساوية وبمركّبة مُفاعلة رباعية (عسسهه20ن© م1). إن هذا الهوائي قادرٌ على 
إنتاج نمط إشعاعي متعدد الاتجاهات وذي نمط استقطاب إشعاعي أفقي للتلفاز 
واللاا والطقاناء وال35؟ الآخر. (انظر أيضاً «الهوائي رباعي الأذرع الفائق» 
(#سصعنغصك علنأدمسنمعمن51) السالف الذكر). 


كبل حلقي (أنشوطي) 


الشكل 39-6 هوائي 


!!!1 !1|11!!!!!!11|||ا 


هوائي عاكس ببوق مخروطي 
إن لهذا النوع من الهوائيات (25لمعامخ رماءه 1611 م10 -لدعنمه©) » المبيّن مخطط 


الشكل 40-6 هوائي عاكس ببوق 
مخروطي. 
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له في الشكل 40-6» بوقاً متصلاً بالعاكس الإهليلجي ذي فتحة دائرية» وذلك لتوجيه 
الطاقة الراديوية بزاوية قائمة (90). كما أن قمة البوق موجودة في بؤرة العاكس 
الإهليلجي. بإمكان هذا الهوائي إرسال واستقبال إشارات موجية ميكروية عند 6112 4 
و6112 6. إن مزايا هذا الهوائي التي تتلخص بالضوضاء المنخفضة:؛ والسعة الموجية 
العريضة» والكسب العالي» وهيئة الشعاع الضيقة» تجعل منه أداة مناسبة لروابط 
مُرحّل نقطة إلى نقطة (و1مذنآ-بوهاءظ ؛هزهوط-م-غمزوط) ولإرسال واستقبال الموجحات 
الأرضية الميكروية (وع25 11101 لماوع ]) . 


212 


الفصل السابع 


تكنولوجيا الموجات الميكروية 


والتعرددات 


فائقة العلوٌ 


المحتويات 


© نظرة شاملة 


© الإرسال عبر الكبل المتحد المحور 


(100وئتستقمة1 3616© لامتعرده ©) 


«الإرسال عبر دليل الموحة 


(55100تمتقصة1” عل تمع 1173) 


© أنماط الإرسال عبر دليل الموجة 
(وع7/100 موزدى تساقصة1” عل نناعء 011731 
»قرن ومطابقة دليل الموحة 
(عمتطعنه]/2 عسنامناه© علنمعء1173) 
الجر الطرلية الموجة الجيكرريز 
(وعصنا متاك ع نهم 3/]1) 


© صمامات الموجة الميكروية 
(وعطن"1” 71112201056) 


© مُضمن المغيتروك (13:05بل110 د«مناعمعه3/1) 


» الصمامات الثنائية الباعثة للموجة الميكروية 
(وع0100آ 01101756 


* ترانزيستورات الموجة الميكروية 
(1020515601:5” 71/111011356) 
»دارات الموجة الميكروية أحادية الليثية المتكاملة 
لع ع111امصه81 عه 1/112101) 
(10111005 - 5الناء 1ن 
* مقرنات الموجة الميكروية 
(75ع1متاه © 11200176) 
مزيحات طور الموجة الميكروية 
(ورعاقختط5 عمقطط 31111201016) 
* موهنات الموجة الميكروية 
(201:5 اطع اخ 1111010516) 
© مبدلات الإرسال - الإستقبال 
(وعطع 5111 (11) محاععع؟]ا انستحصم 1 ) 
٠.‏ التلسكو بات الراديوية (وعممءوعاء1 2016 1) 


© المذبذبات المعذلة بواسطة الويتريوم 5 الفريتة يك 
وَالغارنت (سمئهللكت05 لعصن] -9710) 
« الميزرات (15ء1135) 
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يمتد نطاق الترددات الفائقة العلو (1115 الزإعمعسوععط طعنك حوس 1ن في الطيف 
الكهر ومغنطيسي من 21512 300 إلى 31112 1000 (أو 6112 1)» ويتناقص الطول الموجحي 
(طاعده1 ع987) الواقع ضمن هذا النطاق من «مه 100 إلى ممه 30. ويمتد نطاق 
الموجات الميكروية (0صه8 5306 31) من الحدود العليا لنطاق ال 101158 (16112) 
إلى الحدود الدنيا في منطقة المليمتر (168105 ,اعد 211111) عند التردد 6112 40 وتقاس 
الترددات الواقعة ضمن هذا النطاق إما بالسنتمترات أو بالمليمترات. فعلى سبيل 
المثال» يكون طول الموجة عند التردد 6132 1 هو 30 ممه ويتناقص إلى مه 0.65 (أي 
تسد 7.5) عند التردد 0132 40 تبدأ ترددات نطاق المليمتر في ال 0112 40 وتنتهي في 
التطبيقات العملية عند ال 6112 100 ويُظهر الجدول 1-7 صلة الوصل بين التردد» 
والطول الموجي» ودلالة النطاق (مم نومع نوء2 لصد8) . 


يختلف تأثير التردّدات الراديوية عند الطرف العلوي من نطاق ال 17118 وعبر نطاق 
الموحات الميكروية والمليمعريةة عن تطاق العرددات العالية جد 38 وكذلك 
الترددات المنخفضة. وذلك لأن توليد الترددات الراديوية وإرسالها عبر الموصلات 
وفي الفضاء الحر يتم بطرائق مختلفة. لقد كان أول نظام رادار دفاعي عملي تم تطويره 
خلال الحرب العالمية الثانية يعمل فى نطاق الترددات فائقة العُلوّ. ومازالت» رادارات 
الحعة بعيدة ادف تعمل سنن هذا النظاق ننس يرما ذا 


لقد أجحري عدد من الاختبارات على أهلية استخدام نطاق الموجات الميكروية قبل 


الجدول 1-7 مخطط دلالة لتردّدات الموجات الميكروية. 


0 75 60 50 40 30 20 15 10 80 6 5 4 3 2 15 نه 'ه نه نه نه أه 0.15 01 1 
التردّد (112©) 


23200 20015010075 60 50 40 30 20 15 10 7.5 6 5 3.75 3 2 1.5 1 0.75 0.6 0.5 0.4 3 


لم 


66م 
5102-76 
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مطلع القرن الماضيء إلا أنها أوقفت لصالح الترددات المنخفضة: إذ قدمت الأخيرة 
فرصاً أكثر للبث والاستقبال الراديوي التجاري. وبدأت الأبحاث الجديّة فى ميزات 
الموجات الميكروية والتكنولوجيا اللازمة لإنتاحها مع تطور قدرة الرادار العسكري 
العملية وتطبيقاتها خلال الحرب العالمية الثانية. 


وكانت أنظمة الرادار الأولى العاملة فى نطاق ال 17118 فعّالة فى رصد حركة 
الطائرات لمسانات #عدى ال ودمياك إلآ أنمااق تكن فغالة فى تحديد حوية الهيدف 
ولا تبيبنه» مما جعل التميبز بين الأهداف الفردية ومجاميع من الطائرات أمرأ صعبا. 
وتأكدت قدرة الموجات الميكروية ذات التردد العالى على تأمين مستوى تبيين أفضل 
للأهداف المرصودة بالإضافة إلى ايعان 'تصريب الأسلحة المضادة للطائرات. 


أدذت الأبحاث التي أجريت في السنوات الأولى للحرب في أربعينيات القرن 
الماضي إلن تطوير ما يسممّى بِالمُدّبذب المغنيتروني (113601ن05 دمأعمع 313) عالي 
الجودة» الذي أصبح قادراً على إنتاج موجة ميكروية ملائمة لرادارات البحث قصيرة 
المدى» ورادارات التحكم بالقوة النارية (15ة120 [منامه-عمزع) للمدافع المضادة 
للطائرات. ثم جاء عصر استخدام الصمامات المفرغة الخاصة (تمتاباعة”؟ 11260ماعءم5 
وعطن1) مثل صمامات لايتهاوس (1056 ع5ناهطغطع11) وكليسترون (عطنا1 سمعاوولك1) 
لتوليد ترددات متوسطة ضرورية لاستقبال وتحديد موقع الموجة الرادارية المرتدّة 
(وطتتتاة؟]1 201 1) . 


فى السنوات التى تلت الحرب العالمية الثانية» ابتداء من 1945 وحتى الخمسينيات» 
فى تتطري العديفعج الكلية الرادار المحمولة على الطائرات أو السفن البحرية» 
ورادارات الموجات الميكروية الأرضية للاستعمالات المختلفة ابتداءً من تحديد 
الأهداف والتعقّب وانتهاء بالتحكم بالقوة النارية» والملاحة» والإجراءات الإلكترونية 
الوقائية. وأعقب ذلك تطوير العديد من الأنواع الأخرى ميحج القذيلايات: الليكرورة 
(015غة11ك05 1016 111) والمضخمات (1615امسم) خلال سنوات الحرب الباردة 
التي امتدت من الخمسينيات حتى الستينيات من القرن الماضي. وتضمّنت هذه 
التطويرات صمامات الموجة المرتحلة إلى الأمام وإلى الخلف (1مة لعةاكده1 
وع طم عتكو لاع سناء 12 عتحهك1آ- له ماع ة 8) أي الكارسينوترونات وال 0118/15 
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ومضخمات صمام الموجة المرتحلة (2177145)» وكليسترونات متعددة الفجوات 
عالية القدرة (وممناذنز11 بإاتحدء 3/016 معبحوط طعن18) . 


وفي وقت لاحق دخلت مصادر الموجة الميكروية للحالة الصلبة (10-5)6)6آ50 
و 3/10207356) في هذا السباق الإلكتروني» فأصبحت سلاسل دخل الحالة 
الصلبة وال 778145 شائعة الاستخدام الآن وعلى نطاق واسع في أنظمة المصفوفة 
الطورية للرادار (5صع:5925 12022 نودسخ-لوموط2) كما طوّعت 1777715 وكليسترونات 
القدرة للاستخدام في الاتصالات الأرضية؛ بينها وبين السواتل. 


هذا وتستعمل طاقة الموجات الميكروية أيضاً في الصناعة للتسخين الموضعي 
المركّز (عسمتتدع11 لع 2تلوعءمآ1 لعنمممععووه) وفي طرائق التجفيف المعجّل 
(عستوصط لعنهنواءوءة) لبعض المواد» بالإضافة إلى أفران الموجات الميكروية 
(5ه076© 21101396))» المزوّدة بمغنيترون موجة مستمرة (ع11/09 -05ا10امنامه© 
هاءمع 2 والتي أضحت أداة نموذجية لطبخ وإعادة تسخين الطعام في المنازل 
والمطاعم. 


الإرسال عبر الكبل متحد المحور 

يشيع استخدام الكبل المتحد المحور («وأووتسومهة ءاطه0 21نددمه) لأغراض 
إرسال طاقة التردّد الراديوي ونطاق التردّدات فائقة العُلرٌ (1117]) والموجات 
الميكروية. ويحتوي الكبل ذو السلكين (00016 10-18/1:6) على سلك موصل متحد 
المحور داخلي مغلّفْ بغشاء معدني أسطواني» مصنوع عادةً من جديلة النحاس 
المغزول (10ه:8 عتئزلاآ :ممه م18/006). وتُفصلْ الموصلات عن بعضها بواسطة 
غلاف عزل كهربائي (516606 مناءواءذ©)» تُستخرج مادته من راتينج البلاستيك. 


يععيد الشعبار الكبل المعهل المهور لمتهمنات إزسال الاشارة على الميرايا 
الكهربائية للكبل. ويمكن التحكم بهذه المزايا في المصنع من خلال إجراء تغييرات 
في الأبعاد وفي المواد المستخدمة لصنع الكبل. إن واحدة من أهم مزايا هذا الكبل هي 
المعاوقة م22 التي تعدّف بأنها مجمل الممانعة التي يبديها الكبل ضد تدقق التيار. 
ويمكن أن تعداف أيضا من خلال السبة الححمية بين الموضلات الداخلية والخارجية 
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وعلاقتها العكسية مع ثابت العزل الكهربائي (أصفامم0© عتناءعاء01) لمادة لب الكبل 
(لمتتعنهة 1/1 عدون ) . 


يمكن بث القدرة القصوى في الكبل المتحد المحور عندما تكون المعاوقات 
المميزة (وععصقلءمص] عنامتعاعمميمك) للمرسل» وخط التردد الراديوي» والمستقبل 
(أو الهوائى) متساوية. وإذا كان التطابق تامأ كان الفقد فقط سبباً من أسباب المقاومة 
في الخط (التوهين): وإن انتفى التطابق كان الفقد ناتجاً عن الانعكاس (ممناء26/16 
56©9. تقاس المعاوقة المميزة للكبل المتحد المحور بال وصبطه» ولكنهاء على 
عكس المقاومة في الموصلات» لا تتغير بتغير الطول. تصمّم الكبلات المتحدة 
المحور عادة لتطابق المعاوقات 50» 275 وال وصنطه 5. 


تنتج السعة (ععمه]ذعهمه0) في الكبل المتحد المحورء عن البنية الميكانيكية للكبل 
وخصائص موصلاته والعوازل الكهربائية التي تسمح بتخزين الطاقة الكهربائية عندما 
تخضع الموصلات من فروقات مختلفة في الجهد الكهربائي. تعتمد السعةع 
كالمعاوقة, على الحجم الداخلي والخارجي للموصلء وعلى ثابت العزل الكهربائي 
للب إلا إن هذه العلاقة هي علاقة ترددية (لمءم1معءع2). وبالتالي» تزداد السعة مع 
تناقص المعاوقة في كبل له نفس ثابت العزل الكهربائي. يعبر عن السعة الكهربائية في 
الكبل المتحجد المحور بالبيكوفاراد/ القدم (004] توم ملدعة]معنط) أو مالام) . 


يُعوّف التوهين في الكبل المتحد المحورء على أنه فُقَد القدرة الكهربائية في وحدة 
طول (طنومع.1 ؛نهن) من الكبل. ويحصل الفقد نتيجة التوصيل والعزل الكهربائي 
وكذلك الإشعاع؛ إلا أن زيادة حجم الموصل تُقلّص من حجم التوهين بسبب تناقص 
الفقد الكهرباتي. ويمكن زيادة حجم الموصل» أثناء إبقاء أبعاد الكبل ثابتة» باستخدام 
مواد عازلة كهربائياً ذات ثابت عزل منخفض. يُقاس التوهين بالدسيبل لكل 100 قدم 
80 08/100) . 


تُعجدف سرعة الإنتشار (هه0هعدمه:2 2ه 0ىءم5)» بمقدار سرعة إرسال الطاقة 
الكهربائية في الكبل المتحد المحور مقارنة مع مقدار سرعة الاإرسال في الهواء (التي 
تمثل 100 في المئة). وتتناسب هذه السرعة عكسياً مع ثابت العزل الكهربائي. وعلى 
ذلك يسمح ثابت العزل الكهربائي المنخفض بزيادة سرعة الإرسال. 
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إن التعويق الزمني (زة261 1:6 هو الزمن المنصرم بين الإرسال الأوّلي للإشارة 
من نقطة معينة وحتى ظهورها أو تحديدها فى نقطة أخرى. تمثل حسابات التعويق 
(5/وط -أو80 روط 5لمءءن056م213). يفيد هذا القياس عند تصميم انغلية التردد الراديوي» 
ولدى اختيار الكبل المتحد المحور. 


يتمكن الكبل المتحد المحور بسبب بنيته الهندسية من إظهار محانثّة (معصهاءسكهة) 
ذات قيمة كافية وملائمة لاختيار الكبل المناسب للاستخدام في تطبيقات خاصة. 
والمحانّة هي صفة من صفات الدارة أو إحدى عناصرها وتقاس بالميكروهنري 
(11ير - وعنتسعطه211). وتمثل المحاثة مقاومة التغيّر فى تدفق التيار» جاعلة التغيير فى 
التيار يأتي متأخراً بعد تغيير الفولتية. ْ ْ 


(انظر «الكبل المتحد المحور» و«تصنيع الكبل المتحد المحور» في الفصل 229 
«المعدّات الالكترونية: الأسلاك والكبلات والموصّلات»؛ والفصل 6 «الهوائيات 
وأبواق التغذية»). 


الإرسال عبر دليل الموجة 

إن دليل الموحة (10ناعء1773) هو صمام معدني مجوّف ينقل الطاقة الراديوية عبر 
مسلك مرغوب على شكل حقول كهرومغنطيسية وليس عن طريق تدقق تيار. وهو 
بديل من الكبل المتحد المحور وخط الإرسال ذو البتوصابية (15م0 لم0 0ل 
عطنا دممذدى تصتسصمع1) المستخدم لإرسال تردّدات 1711358 وإشارات ميكروية. يوجد 
نوعان أساسيان من أنواع الدليل الموجي» هما المستطيل والدائري. تعتبر أيضاً دلائل 
موجة الصفائح المعدنية المتوازية التي يفصل بينهما هواءء» أو مادة صلبة عازلة كهربائيا 
#قضبان غازلة كهربائياً: والألياف البصرية: 


تُحصّدُ الحقول المغنطيسية والكهربائية داخل الدلائل بحيث لا يحصل أي فقد في 
القدرة من خلال الإشعاع. على أن بعض الطاقة قد يُفقد بشكل حرارة في الجدران 
الموصلة للدليل » إلا أنها طاقة ضثئيلةٌ جداً. أما الفقد بسبب العازل الكهربائي فغير 
وارد لأن الدليل يكون مملوءاً عادةً بهواء أو غاز خامل (025 026م1). يمكن إطلاق 
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الطاقة الراديوية داخل الدليل أو إزالتها منه بواسطة الأبواق» أو الأنشوطات» أو 
المجشات (ووامءط) . 


أما بالنسبة إلى الدلائل المستطيلة فهى أكثر استخداماً من مثيلاتها الدائرية وذلك 
السهولة التسكم فى مستوى الامطتطاب و تبط التشعل في الدليل المويي الممعطيل 
فضلاً عن صعوبة تجميع الصمامات الدائرية إن لم تكن محاورها المركزية مصطفة 
بشكل منظم» بسبب تعقيدات المفاصل اللازمة لربطها. وقد تستخدم مفاصل دوّارة 
عندما تتطلب الحالة استخدام دلائل موجة دائرية. 


ترتبط الأبعاد الصغرى لدليل الموجة» الذي يُرسل تردّداً معينء بطول موجة ذلك 
التردد في الفضاء الحر. وتعتمد هذه العلاقة على شكل دليل الموجة ونمط (31006) 
تنظيم المجالات الكهرومغنطيسية داخل الدليل. وهنالك حد أدنى لتردّد القطع 
( لإ معسوع 1 انك ) في كل دليل موجي يُسمح بإرساله. وتُحدّد قيمة هذا التردد وفقا 
للعرض الداخلي للدليل (كما هو مبيّن في الشكل 1-7)» حيث يُساوي طول موجة 
تردّد القطع ضيعف العرض الداخلي لدليل الموجة. 


فإذا كان تردّد إشارة الدّخل (31مع51 ؛دامم1) أعلى من تردّد القطع, ترسل الطاقة 
الكهرومغنطيسية عبر الدليل من دون توهين» فيما توهن الطاقة المرسلة فوراً إذا كان 
تردد إشارتها دون تردد القطع. من ناحية أخرىء فإن الارتفاع الداخلي لدليل الموجة 
ليس بالأمر الحاسم إلا أنه يحدّد قابلية تعامُل دليل الموجة مع القدرة. فإذا كانت 
القدرة مفرطة» تقوّست الفولتية بين الجدران الداخلية. يبلغ عرض دليل الموحة 
النموذحي حوالى 0.2 إلى 0.5 طول الموجة النموذجية المرسلة» كما أن ارتفاعه 
حوالى 0.7 مرة طول ارتفاع الموجة النموذجية. 


في نطاق (6:) الذي يراوح تردّده بين 6112 8 و6112 12» على سبيل المثال» يكون 
لدليل الموجة المستطيلة القياسية بمعيار (90-/7) 115 عرض داخلي يساوي (مره 2.286)» 


(مذ 0.9) وارتفاع داخلي يساوي (7ء 1.016) (هز 4). ويساوي تردد القطع في دليل 


هذا ومن النادر استعمال دلائل موجة للترددات التي هي أقل من 6112 2 (صه 15) 
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وذلك لأن أبعادها تصبح كبيرة جداً (يبلغ حجمها حجم مسالك التبريد 
(كأعناط عصنصه لمم تنه )) . 


يجب أن يكون نصف قطر الانحناء في صمام دليل الموجة أكبر من ضعف طول 
الموجة وذلك لتجتّب حصول توهين مفرط» كما يجب أن يكون المقطع العرضي 
للدليل منتظماً حول منطقة الانحناء. ثم إن النتؤات (ونسء©) ونقاط اللحام المفرطة 
50106 ووءه8) داخل الدليل تزيد من التوهين في خط الإرسالء وتُحَفُض فولتية 
الانهيار (1/01486 2)8:60100000 وقد تتسبب بتكوين موجات موقوفة (ومللمة5 
5 غير مرغوب فيها. 


أنماط الإرسال عبر دليل الموجة 

تحتوي الموحة الكهرومغنطيسية في دليل الموجة على متّجه كهربائي (عنناءءا8 
61 ) ومنّجه مغنطيسي (:7610/ عناءمع213)» متعامدين. وهنالك العديد من النماذج 
المختلفة لهذه المتجهات (5.مئه77؟)» تسمى إجمالاً «أنماط» (810005)» وتعتمد 
هيئتها على عوامل مثل تردد الإرسال» وأبعاد دليل الموجة. من هذه الأنماط نوعان 
أساسيان هما: 


1- الكيرياني المستعرض (16-117ء1816 6156 1قمة1) 


الشكل 1-7 أنماط دليل 


الموجة: (أ) 7116 (ب) 11111 محور السينات 6 
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22 المغنطيسى المستعرض (17-ع ممع 112 عونم تممه ) . 


إن المتّجه الكهربائي في نمط ال (78) يكون على الدوام مستعرضاً أو عمودياً على 
اتجاه الانتشار. 


أما المتجه المغنطيسي في نمط ال(224) فيكون دائماً مستعرضاً على اتجاه 
الانتشار. وفي كلا النمطين يجب أن يكون الحقل الكهربائي دائماً عمودياً على 
الجدار عند سطح دليل الموجة كما يجب أن يكون الحقل المغنطيسي متوازياً على 
الدوام مع جدار دليل الموجة. 


تُعدّف الأنماط في دليل الموجة المستطيلة باستخدام رمزين سفليين: يشير الرمز 
الأول إلى عدد تغييرات نصف الموجة في الحقل الكهربائي (لكلا النمطين الكهربائي 
المستعرض 787 والمغنطيسى المستعرض 771) عبر البعد العريض لدليل الموجة, أما 
الرمو الثالى الينين إلى علط تقيزراك اتضك البويتة فى الحقل الكهرياتى على اتقداد 
البُعد الضيّق للدليل. ويبين الشكل 1-7-أ, النمط الكهربائي (75,0) لدليل الموجة 
المستطيل. ويُرمز إلى الحقل الكهربائي (85) بأسهم رأسية تسمى (خطوط 8) تكون 
موازية لمحور الصادات (ونعده-), ومُركرة قرب مركز دليل الموجة» وعمودية على 
محوري 2« أو السطح المستوي المستعرض (عصفاط عكته :ادصقم ) . 


أما الحقل المغنطيسي (#7) فيظهر بشكل دوائر مغلقة في خطوط (87) المنقطة التي 
تحيط بمجموعة من خطوط (8) ذات القطبية الأحادية» كما أنها متوازية مع السطح 
المستوي المستعرض. إن للحقل الكهربائي تغيبرات نصف موجية على امتداد بُعد 
الحقل العريض أو محور السينات (1) (15-<:)» أو تنعدم (0) على امتداد بُعد الحقل 
الضئق أو محور الصادات (كندة-). 


وفي النمط المغنطيسي ,734 ذي الأبعاد المختلفة (الشكل 7-1-ب) يتمثل الحقل 
المغنطيسي بأشكال بيضوية مغلقة ومنقطة تقع ضمن السطح المستوي 9 
المستعرض» وتشكل أنماطاً شبيهة بالحرف ©» من خطوط 8 (تظهر هذه الخطوط في 
نهاية الشكل بشكل سهام تشع بموازاة المستوى 2-*). يضم نمط 214 حقلاً 
مغنطيسيا يتخالف بمقدار نصف موجة على بعدي دليل الموجة العريض والضيّق. 
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امايق لكر فى عايج رسال كير وليل المويدة) وإلاطاررل. مو جزة اطع 
(طاعدعاء1773 #6مادك) يمثل الحد الأدنى للتردد الذي يتم إرساله عبر الدليل ذي 
الشكل والحجم الثابتين. وبعبارة أخرىء إن الموجة الأطول المتوافقة مع التردد الأقل 
الذي يمكن نشره. أما بالنسبة إلى طور 7:0 في دليل الموجة المستطيل الشكل فإن 
طول موحة القطع (طأعمعاء ننه 177 01016 ) يساوي ضعفي القياس العريض (4). وعلى 
ذلك فإن النمط :75 هو النمط المفضّل للإرسال في دليل الموجة المستطيل الشكل 
لأنه يُحفز بسهولة» ويستقطب سطحياً (260ة1وط عمو[ط)» كما يمكن مطابقته بسهولة 
مع الهوائي أو البوق. بالإضافة إلى ذلكء يَعتمد تردّد القطع فقط على القياس ه لدليل 
الموحة » مما يجعل من عملية تصميم النظام أمرا سهلا. يسمّى نمط 785,0 بالنمط 
المهيمن (11016 أمقسندمه2)» وكل الأنماط الأخرى هي أنماط علوية تابعة. 


قرن ومطابقة دليل الموجة 

إن الطرق الرئيسة الثلاث لقَرن طاقة التردّد الراديوي من وإلى دليل الموجة 
(عهذامنه00 علتسعء0ه1717) هي كما يلي : 

1 - باستخدام سلك (م00]) يُلحم أو يُقَرّن مع الخطوط (181) للحقل المغنطيسي أو 

2 - باستخدام مجس (8:006) بصورة موازية لخطوط (8) للحقل الكهربائي والتي 
تعمل كهوائي أحادي القطب. 

3 - باستخدام شقوق (51006) أو ثقوب (110165) في جدران دليل الموجة تربط بين 
الحقول الذاخلية والحاريحية: 


قرّحيات دليل الموجة 

إن فُرَّحية دليل الموجة(85آ علننوء1773) هي حاجز يتشكل من صفيحتين 
توضع الصفائح عادة بشكل عمودي على جدران الدليل. وتشكل القُرّحية المحاثة 
(1515آ علاناءنلم1)ء (كما هو مبيّن في الشكل2-7-أ) عندما تكون الفتحة متوازية مع 
الجدران الضَيّقة للدليل؛ فتقدم بذلك تقبلية محاثية (ععمهامءء5د5 عتلاناءعدكص1) . أما 
القرحية السعوية (215آ 56)زءومه©))» المبئئّة في الشكل 2-7 سب فتشكل عتدما تكون 
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الفتحة متوازية مع الجدران العريضة للدليل» فتقدم عندئلٍ تقبلية سعوية (06اأعومه© 


ععسمقامع515) . 


2233 
7و اكد 
33 اللمسدتسة 


الشكل 2-7 قزحيات في دليل الموجة المستطيلة: أ- المحاثية» وب- السعوية . 


ساريات دليل الموجة 

إن سارية دليل الموحة (6و20 عنناعء 011737 المبيّن ذ فى الشكل7 -3 أ هي مسمار 
مُدخل عبر البعد الضيّق لدليل الموحجة المستطيل» وعدا كتقبلية محاثية متفرعة 
(ع326]مء51056 أطناط5 6زأاء1الم1) تعتمد قيمتها على قطرها وموقعها في المستوى 
المستعرض لدليل الموجة. 


مسامير تعيير دليل الموجة 
إن مسسمار 3 دعيير تعيير دليل الموحة ( 501:17 عنصل عل نناعء11731) ) كها هو مبيّن في 
الشكل 3-7-بء هو مسمار مُلَولب (460ههئط1) عبر الجدار العريض لدليل الموجة 


الشكل 3-7 تضبيطات تنغيم ضبط دليل الموجة: (أ) السارية و(ب) المسمار. 
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بحيث يخترق البعد الضيّق للدليل» ويعمل كتوافقية سعوية (ء50ةامءء5نا5 عاناأعدمه0) 
يمكن تعديل قيمتها للحصول على ضبط دقيق من خلال تعيير إيلاج المسمار (/50:60 


كمنكه ماعمعط) . 


تبدو الأحزمة الطولية للموحة الميكروية (وعصنام 5 32101376) » كما هو مبئن 
في الشكل 4-7» كخطوط إرسال مفتوحة الجوانب» ومعمولة بشكل قطع معدنية 
مُوصلة أو بشكل رقاقة معدنية مفصولة بطبقة عازلة كهربائياً. تكون الأحزمة مؤثرة في 
عمليات الإرسال قصير المدى الميكروية» وعندما لا تكون المسافة المتاحة مناسبة 
لاسفعمال الكبل المعيهة المحور أو دلبل الموعة تسكن هذه الاحرمة أيضا 
ب«الاحزمة الميكروية» (متاومك311) » وهي عبارة عن خط إرسال ذو مُوصلين لطاقة 


الموجة الميكروية. 


الشكل 4-7 الأحزمة الطولية لتردد الموجة الميكروية. 


صمامات الموجة الميكروية 

إن معظم صمامات الموجة الميكروية (5و ص1" 2)1/1601/836 هي صمامات حقول 
متقاطعة يعتمد عملها على تفاعل الحقل الكهربائي ذي التيار المستمر ©2 مع حقل 
مغنطيسي دائم وعمودي. من الأمثلة الشائعة على صمامات الموجة الميكروية نذكر 
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المغنيترونات (0055اءمع35)» ومضحّم الموجة الأمامية المستعرضة (84ع5157)) 
ومضحّم الموجة الخلفية المستعرضة (817054) (أو الأمبليترون»» ومُذَّبذب الموجة 
الخلفية المستعرضة (8987150) (أو الكارسينوترون). وتصنف بقية صمامات الموحة 
الميكروية المهمة على أنها صمامات شعاع خطي (نوع 0©) صسوءظسمةعصن). 
(وء5ئاة (عم:0-19) وتتضمن هذه الصمامات كليسترون الفجوتين (17حه 10-0 
0 15). والكليسترون العاكس (1:5000؟1 :26/16)؛ وصمام الموجة المُرئّحجلة 
117171 طن عنحه لاع صناء 112 الحلرونية) ومضخم الموحة الخلفية (0:ه0 821 
8١14‏ - معتكناموسك )2 و كنيلري الموجة الخلفية (- :ه0511 6عهة/لا لمهبجاعة8 
810). 


المغنيترونات 

المغنيترو هو صمام مذبذب قدرة (:05011180 عطنا1 +076و2) قادر على تحويل 
القدرة الكهربائية مباشرةً إلى قدرة تردّد راديوي (:506 87) في نطاق الموجات 
الميكروية: وعملياً هو عبارة عن صمام ثنائي» يتألف من أنود أسطواني متعدد 
الفجوات (16مسصكث 23621ل0مه نا لوإاذحهء2318) وكاثود متحد المحور (1هئنةه© 
) داخل غلاف مفرغ من الهواء (وءمماء 9م58 تساعة17) . يكتمل الحقل 
المغنطيسي القوي والدائم عبر هذا الغلاف المفرغ ويكون اتجاه خطوطه المغنطيسية 
متوازياً مع الكاثود المحوري (080006 181:ه)» كما هو مبيّن في الشكل 5-7. يمكن 
إنتاج هذا الحقل باستخدام زوج من المغانط الخارجية أو بمغنطيس واحد شبيه 
بالحرف ©. 


عند تدفق التيار فى السلك الشعري (مهصمها:5) يَسحُن الكاثود ناثراً كمية كبيرة من 
الإلكترونات تشكل غيمة إلكترونية حول هذا القطب. وإذا طبقت فولتية سالبة عالية 
على الكاثوة (جاعلة الأنوة موجباً نسبة للكاثوة) تتطلق الالكتروثات غذكل متتمركة 
باتجاه الأنود الموجب. وتتحوّر بذلك مسارات الإلكترونات نتيجة الحقل 


المغنطيسي القوي والعمودي عليها في ان. 


تدفع هذه الحقول المتقاطعةٌ الإلكترونات إلى التحرك في مسارات منحنية قبل أن 
تصل إلى أطراف أرياش مدخل الفجوة (وعمة؟ 01 أسهامعع 2) . وتُعمل الفجوات 
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من عنفات (ريش) مستطيلة الشكل (5عهة/؟ عةاسومهاءه2) مرئّبة شعاعياً انطلاقاً من 
جدران الأنود. وينشأ عندئذٍ التفاعل بين الإلكترونات والحقول المتذبذبة في داخل 
الفجوات مما يتسبب بتقافز الإلكترونات في غيمة شبيهة بدولاب النار (اء8/06-مزم) 
لتدور حول الكاثود بسرعة تتناسب والذبذبات المرنانة المتولّدة في الفجوات. 


وعندما يتسارع دوران دولاب النار الإلكتروني هذا تتنافر الإلكترونات الحرة مع 
جدران الفجوات الرنانة فتتذبذب جيئة وذهاباً داخل الفجواتء وبالنتيجة تتغير طبيعة 
الأسطح الداخلية للفجوات في الترددات العالية لتخلق حقولاً مغنطيسية متذبذبة على 
امتداد الفجوات. تحافظ هذه الحقول على ثبات دورانها لتفاعلها المستمر مع 
الإلكترونات المتقافزة في الغيمة. 


ومن خلال تعديل فولتية التيار المستمر (7701866 ©26) في الأنود يتجاوب مُعدّل 
سرعة دوران الإلكترونات مع سرعة طور الحقل المغنطيسي في بنية الموجة البطيئة 
التي تتشكل بواسطة الفجوات الرنانة. يَخْلقٌُ تذبذب الإلكترونات داخل جدران بنية 
الموجة البطيئة حقل تردّد راديوي متذيذب داخل كل فجوة. وتتخلى الإلكترونات عن 
طاقتها للإبيقاء على ديمومة هذه التذبذبات. 


يعتمد تردّد الإلكترونات المتذبذبة داخل الفجوات على حجم الفجوات وشكلها. 
(حيث إن الفجوات الصغيرة الحجم تُكوّن ترددات عالية؛ وأطوال موجية صغيرة» أما 
الفجوات الكبيرة الحجم فتنتج ترددات منخفضة وأطوال موجية كبيرة). تُدفع قدرة 


فجوات مرنانة الحقل المغنطيسي 


الشكل 5-7 مبادئ عمل المذبذب المغنيتروني. 
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التردد الراديوي المتولّدة في الفجوات جميعاً خارج بنية الموجة البطيئة عبر فجوة 
واحدة تحتوي إما على أنشوطة (م00.]) أو على نافذة عازلة كهربائياً (ءتاءءاءنط 
107 . ويمكن قرن طاقة التردد الراديوي المستحثة على الأنشوطة مباشرة إلى 
كبل متحد المحور (مناسب لنطاق 5 للترددات (80ه9-8) وعبر نطاق ,1 للترددات 
(4هه8-])» أو يمكن قرن الطاقة عبر النافذة مباشرةً إلى دليل موجة في النطاق ع » أو 
إلى مغنيترون ذي تردّدات أعلى. 


يحتوي الأنود المبيّن في الشكل 5-7 على عنفان نحاسية مرتبطة على التعاقب 
بالأنود النحاسى بواسطة أطواق نحاسية (5م88) وذلك لتحسين ثبات تردد 
المغنيترون. نك تلضيم هذه العنفات وكذلك حلقات الأطواق بالأنود النحاسي. 
وتصنع قطع الأنود العالية التردد من خلال إقحام يشبك مثلم (مزط 11664) بواسطة 
الضغط العالي عبر القطع النحاسية الصلبة للأنود في عملية تسمى التقوير (عمنطاءعةه:8 


و2220 . 


لقد كانت المغنيترونات من أوائل صمامات الموجة الميكروية القادرة على إنتاج 
ما يكفي من الطاقة في نطاقي(115]) والموجات الميكروية في عمليات تصنيع رادار 
التبيبن العالي» فبإمكان هذه المغنيترونات العمل كمذبذب مستمر الموجة (187©) في 
جهاز قياس الارتفاع الراديوي وكذلك في الرادارات الدوبلرية (ومهله< معاممه0). 
بالإضافة إلى ذلكء» بإمكان مغنيترونات الموجة المستمرة (005ءمع213 777©) تشغيل 
أفران الموجات الميكروية أو فرن الميكروويف (ومء07 011008306). ويمكن 
للمغنيترون النابض (0متاعمع113 0ه5و1ناط) أن يصدر نبضات بمعدّلات كار 
(13165 ممنناءم2) تصل إلى 0 نبضة في الثانية (:/م) وذلك لإنتاج النبضة 
الانفجارية (6و1نط 566ن8) الضرورية لكل من الرادارات البعيدة المدى والقصيرة 
المدى. ويمكن توليد ذروة القدرة النبضية (50:67 هو1ناط علدءم) بشكل فعّال عبر مدى 
من مئاث الواطات وصولاً إلى 3 ميغاواط (/319 3). بإمكان المغنيترونات العمل 
ضمن تردد يتراوح بين 0115 1 و0115 95. 


الكر سينوترونات 
إن الكرسينوترون (00مستععة ©) ) المبئّن في الرسم المقطعي في الشكل 6-7 هو 
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مُذَّبذِب موحجة خلفية دائري من نوع أو (8110 وم11-19) ويتكوّن من أجزاء أساسية 
هي: مدفع إلكتروني (يحتوي بدوره على سلك شعريء وكاثود» وشبكة (620): 
ومسرّع)» وخط تعويق رقمي (2»129 [16:0181]8م1) دائري يبطئ مرور طاقة ال 21 التي 
تتحرك حول مجلله الدائري» كما يحتوي على إلكترود مركزي دائري يسقّى العَقِب 
(5016). من ناحية أخرى يجهز نصف مغنطيس دائمي» مكوّن من ملف حلقي 
(أعمعة]/1 امعسمصصعط 10100121) مشطو رع حقااً مكنظيسياً عمو دياً. 


ويسبب هذا الحقل انحناء الإلكترونة الشريطية الناتجة عن الكاثود إلى مسار 
دائري» حول الحقل المغنطيسي أثناء حركته ذهاباً وإياباً عبر الحقل المستمر الموجود 
بين العقب السالب الشحنة وخط التعويق المؤردض (عمنآ نههاء2 لعلصنام0) . 


الحقل المغنطيسي 
الشكل 6-7 مبدأ عمل المذبذب كارسينوترون. 


تتزامن سرعة انجراف شعاع الإلكترونات الشعاع 2,60 ممناءءاظ سدء8 
لإاذعهاء!1) مع فضاء الموجة الخلفية المتناغمة داخل خط التعويق حيث تُسلم 
الإلكترونات طاقتها لموجة التردد الراديوي داخل هذا الخط. وقد تُظّمت البنية 
الهندسية للكارسينوترون بحيث يتم تضخيم الموجة الخلفية المتناغمة أثناء تدفقها 
بالاتجاه المعاكس لاتجاه شعاع الإلكترون. وتُّرال موجة التردد الراديوي الخلفية من 
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الصمام عند طرف خرج موجودٍ قرب المدفع الإلكتروني. تتبعثر طاقة الشعاع التي 
بقيت غير مُسلّمة إلى الموجة الخلفية بواسطة مُجمّع (:ماه00116) موجود عند نهاية 
دخل خط التعويق. 


يولّد الكارسينوترون -36 الدائري النموذجي الذي يساوي قطره حوالى مذ 8 (ص» 220)» 
قدرة مقدارها ا 2200 أو أكثر في نطاق تردد يتراوح ما بين 6112© 1 و6112 1.4 وله 
كفاءة تتراوح نسبتها ما بين 30 في المئة و60 في المئة. لقد استخدمت هذه الصمامات 
كمصدر للضوضاء العالية التردد لتشويش الإشارة في أجهزة الإرسال العسكرية. 
وتعمل الكارسينوترونات الخطية (81/05) من نوع 16 وفقاً لنفس المبادئ التي تعمل 
بها الكارسينوترونات 71-8180 الدائرية. 


صمامات الموجة المرتحلة 

إن صمام الموجة المرتحلة (56-1778/1ئا1 ع1800-عمناء10) هو صمام موحجة 
ميكروية تعمل عمل المذبذب أو المضخّم اعتماداً على بنيتها الفيزيائية. يحتوي هذا 
الصمام» المبيّن في الشكل 7-7» على مدفع إلكترونات يحتوي على أنود وكاثود, 
وسخانء وبنية للموجة البطيئة أو خط تعويق (6مزآ :هةاء) (يبدو بشكل حلزون «زاء11 
في الرسم)» ومغنطيس تركيز (]6معة]2 عدذوده80)» ومُجمّع (0ء00116). تتباطأ موجة 
التردد الراديوي المرتحلة في موجة بطيئة دائرية بنسبة تتراوح بين 10 في المئة و20 في 
المئة بحيث تتطابق سرعتها مع سرعة الإلكترونات في الشعاع المحوري العالي 


بنية الموجة البطيئة (الحلزونية) 


الشكل 7-7 صمام الموجة المرتجلة. 
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الشدة الذي يولّده المدفع الإلكتروني. وتعطي الإلكترونات المارّة المتزامنة 
(5همتاءء81 عمزومةط 0ع2ندمعطاءم:589) طاقتها إلى موجة التردد الراديوي مسيبة تَدبذُّب 
الصمام» ويهدر المُجّمع من الطاقة المتبقية في الشعاع الإلكتروني. 


2 


كذلك يمكن أن يكون خط التعويق خطا 555 يبعا أتعوايا (عسمتاسعمه 5 
511-عمنآ 64قانع نل )م1). تشكل ال 7787158 مع هذا النوع من الموجات البطيئة 
شعاعات إلكترونية تنتقل بشكل متواز ومتقارب مع البنية لتعطيها بعدئذٍ طاقتها تسمى 
ال 79815 التقليدية «صمامات الموجة المُرئّجلة إلى الأمام» 6 1ه 101 
وع طم" عللهآ1آ ع صناء كم12) . وتُحدّد الأبعاد الداخلية لهذه الصمامات الترددات 
التشغيلية المطلوبة. 


مضخمات صمام الموجة المرتجلة 

إن هذا المضخم صمام الموجة المرتحلة (198"14 معقتامتهخ ءطب 96لا - عمناءحم) 
(الرسم المقطعي في الشكل 8-7) هو صمام موجة مُرتحلة مصمّم ليعمل كمضخم. 
يتم فيه تضخيم قدرة الموجة الميكروية من مصدر قدرة منخفضة عندما يتم إدخالها 
من أحد أطرافه. إن هذا النوع من الصمامات قادر على إنتاج قدرة خرج نبضية تصل 
إلى أكثر من 200 واط في مدى يتراوح بين 6112 1 و6112 40. 


غللاف بنية الموجة البطيئة (الحلزونة) 


7 
اع اع اعم لم سا 


بنية التركيز المغنطيسي 
الشكل 8-7 مضحّم صمام موجة مُرتجلة. 


كليسترون الفجوتين 
إن هذا كليسترون الفجوتين معان و11 211 150-0) (الرسم المقطعي ف الشكل 


230 


09-7 هو عبارة عن مضخم موحة ميكروية يعتمد عمله على تضمين (م31001136) 
التيار والسرعة. يحتوي على مدفع إلكتروني مع كاثود؛ وأنود» وسخانء بالإضافة إلى 
فجوتين رنانتين فارغتين بشكل قرص تسميان «الرامي واللاقط) (لمة #عطعمس8 
#عطءنو)» بالإضافة إلى مُجمّع (:0اءه11ه). تتضمن كلتا الفجوتين الرنانتين شبكات 
منقوشة (145,ع) عند كل طرف التي تُشكل فجوات صغيرة (5م62) لمرور شعاع 
إلكترونات ضيقة محورية قلم محوري (منوء8 دمماءه81 اأعمعط لمنحة) . 


فجوة اللاقط 5 
الا 
خرج 81 فجوة,الرامي , 


دخل 118 


الشكل 9-7 مضحم كليسترون ثنائي الفجوة. 


تنتقل الإلكترونات المنبعثة من الكاثود بسرعة منتظمة حتى تصل إلى أول شبكة 
لفجوة الرامي (30159© #عاءمن8). فإذا وصلت الإلكترونات إلى الشبكة عندما تكون 
فوليتة الإشارة صفرأء فإنها تمر عبر الفجوة دون أن تتغيّر سرعتها. ولكن إذا وصلت 
خلال نصف دورة موجبة» فيتم تسريعهاء أما إذا وصلت خلال نصف دورة سالبة فيتم 
إبطاؤها. 


إن هذه التغيّرات في السرعة التي تتعرّض لها الإلكترونات تتسبب بتجميعها مع 
بعضها البعض ضمن مجموعات منفصلة (ع266ه215) عندما تنتقل عبر فضاء الانجراف 
(66ةم18:5:©) بين فجوات الرامي واللاقط. وهذا يعني أن كثافة الإلكترونات في فجوة 
اللاقط تتغير مع مرور الزمن. ويظهر أقصى رمي (ع«نطءمدا8) بين شبكات فجوة اللاقط 
خلال مرحلة التعويق (20356 ومهنلءة)ء2) حينما تنتقل الطاقة من الإلكترونات إلى 
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حقل تردّد الراديو فى فجوة اللاقط وبُبطّأ الالكترونات الخارجة من فجوة اللاقط 
فتصطدم بالمجمّع («ماءة011 ©) . 


هذا وستظهر إشارة تردد الراديو الداخلة إلى فجوة الرامى وكأنها إشارة تردد راديو 
مضخمة عند خرج فجوة اللاقط. إن بإمكان الكليسترون ثنائي الفجوة إنتاج قدرة 
نبضية تساوي 30 ميغاواط (2097 30) أو قدرة موجة مستمرة تساوي 500 كيلواط 
(157 500) عند تردد ال 6112 10 إن كفاءة هذه المضخمات تصل إلى 40 في المئة. 


الكليسترون العاكس 
إن الكليسترون العاكس(119:5:005 :6212 1)» المبيّن في الرسم المقطعي في الشكل 


10-7» هو عبارة عن مذبذب ذي فجوة واحدة (0غ05112 97إ016ه0-هاعمز5) حيث 
عَملهُ على تعديل سرعة شعاع الإلكترون. ويتألف هذا المُذّبذب من أجزاء أساسية هي 
المدفع الإلكتروني» والكاثود. والسخان, والإلكترود المولد » ومرنان شبيه بالطبل 
مع ثلاث شبكات» وعاكس. 


مسارات ألكترون منحنية 


م م7 


2744 


يعم أولاً تسريع الإلكعروتات الآنية من الكاثوة يواشسظة شبكة السريع 
(6110 عستتممعاءءعم) قبل أن تعبر شبكة المرنان المنقوشة الأولى (01غممموع1]2 أومزم 
4. عند هذه النقطة يتم تعديل سرعة الإلكترونات بواسطة الفولتية عبر ثغرة 
المرنان (مة© “منهدهوعء 2)» قبل أن يتم رميها (0عطعمن8) وانعكاس اتجاهها بواسطة 
الفولتية العاكسة (ء7701186 :0]ء26116). وعندما تنتقل الإلكترونات المرمية من جديد 
عبر ثغرات الفجوة (م68 :ذ00)» تنتقل طاقة الإلكترونات إلى الحقل الكهرومغنطيسى 
في المرنان للحفاظ على ثبات التذبدُّبات. ْ 


إن الكليسترونات العاكسة هي» في واقع الحال صمامات موجات ميكروية ذات 
قدرة منخفضة» قادرة على إنتاج قدرة تردد راديوي تتراوح بين 10 و500 ملي واط 
(/03) ضمن مدى يقع بين 6112 1 و 6112 25 تستعمل هذه الصمامات كمصادر لطاقة 
الموجة الميكروية فى معدّات الفحص فى المختبرات» والمُذّبذبات الموضعية فى 
أنظمة الرادار. 


4 آ ١‏ خنيترون 

تولد الدارات عالية الفولتية الخاصة نبضات ضرورية من أجل قدح (رعع 16 
وتشغيل مغنيترون القدرة النبضية (05ناعمع2)13 :هط ووآنم). وهنالك نوعان 
أساسيان من هذه المضمّنات هما: الخطّي (عمن1 ومانآ) والمغنطيسي (عناءدية]8). 


مضمنات النوع الخطي 

إن المضمّن الخطي (5.ه:2 :1/100 1906و نآ)» المبيئّن في الرسم المبشط في الشكل 
11-7» هو من أشهر أنواع الدارات النبضية المغنيترونية ()نناء 1 عصذو[نا2 «مأعمعة31) . 
تُشحن شبكة تكوين النبضة (282 - 9,0:16اء21 عمنتدعه8-وو1انط) بين النبضات» ويتم 
إطلاق ثيراترون المُضّمن (00ةنتإط1 013:0:*5ل210) بواسطة إشارة قدح تسبب قصر 
دارة (عمنائسه-رهط8) الدخل من مولّد القدرة. يودي هذا بدوره إلى تفريغ شحنة 
شبكة المتّسعة (011 :ماع71 1م)زعدمه ©)» وإنتاج نبضة موجبة مستطيلة عند بدء تشغيل 
المحؤل. ويضبح لدى النبضة الناتجة عن الملف الثائوي؛ بعد استمرار تشغيل الميحول» 
فولتية وتيار كافِيان يتسببان بتذبذب المغنيترون عندما تطبق على كاثود المغنيترون. 
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مولّد قدرة 
فولتية عالية 
قادح 
ثيراترون الهيدروجين 


الشكل 11-7 المضمن الخطي للمغنيترون. 

إن المضمّن المغنطيسي (11001113015 عتاعمعة321) هو عبارة عن مضمّن نبضة كائود 
لمغنيترون الرادار المؤسّس على خاصية الإشباع في المفحث (ماعد1م1). ولا ينتاج 
هذا المحث إلى صمام ثيراترون أو غيره من المبدلات. تنقلُ المُحِنّات طاقتها رنينيا 
خلال متسعات متوازية إلى كاثود المغنيترون في شبكة اط (علرمبوء]-زط). 
الصيمامات الثنائية الباعثة للموجة الميكروية 


يُصنع العديد من أنواع الصمامات الثنائية شبه الموصلة للاستخدام في دارات 
التردد فائق العلرٌ (0115]) وتردّد الموجة الميكروية» وتكون ذات خصائص مشابهة 
لخصائص الصيمامات الثنائية ذات التردّد المنخفض. وتشمل: صصمامات (دايودات) 
(صصدت)» والصيمام الثلاثي (/012)» ودايود القناة ([عصصد)» ودايودات (4151ط ه78 )» 
والدايود (121247"1). 


صمامات غان الثنائية 


تستخدم صمامات غان الثنائية (وع1100 مهن 6 ) المبينة في الشكل 12-7 تأثير غان 
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560 مددك) للذبذبة عند الترددات الموجية الميكروية أو التضخم في إشارة 
الموجة الميكروية. يصنع الصّمامِ من ثلاث طبقات من المواد شبه الموصلة المنشطة 
بمواد مختلفة. وعندما يتم تغليفها في فجوة عاملة يعمل الصَّمام في طور الانتقال 
الزمني (ع1100 عصة]-ازقصة1)» وتعتمد ذبذبتة على زمن الانتقال الموقعي (منهمدهد[1 
عمسن" أزوسة1). ويتعدى تردد الصمام الثنائي ذي الالكترونات المتحولة 
(عل210 ممسعع 81 لع ع 1وصمم) ال 2 50. ويسممى أبضناً ديدي الالكترون المنتقل 
(11201-1150ن05 ممناءعه 81 - لم تزع 1 وصة1) . 


الشكل 12-7 صمامات غان الثنائية. 


الصمامات الثنائية 

يُظهر صيمام 1115877 أو (05ه1ز2 12128757) (أو صمام زمن انتقال تيهور الصدم) 
(ع2100 عست غزوهدء1 عطعمو[دعة غعدمص]) مزايا مقاومة سلبية تنتج عن مزيج من 
انحطاط تيهور صدم (1972ه00 81216 عطعصه له حى أعومص1) وتأثيرات زمن انتقال ناقلاات 
الشحنة (داءع811 عصسذآ]- لمعا عومقطع- عتسن) . تصنع هذه الصمامات من صبغة 
سليكونية أو من زرنيخيد الغاليوم (ع0 نمع وك - طن :اله ©) . ويعمل الصمام الثنائي هذا 
كمذبذب أو مضخم., عندما يركب على فجوة ملائمة ومنظمة بشكل مناسبء أو على 
دليل موجة. إن المضخم ال 1815477 قادرٌ على إنتاج 77 100 من قدرة نبضية أو /98 20 


من قدرة موجة مستمرة ضمن تردد يتراوح بين 6112 5 و 6112 10. 
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الصمامات الثلانية 

إن الصمام الثلاثي (065ه21 5127)» المبيّن في الشكل 13-7» هو عبارة عن صيمام 
وصلة (06و1ط «ون]ءمن1) تكون فيه المنطقة الموحبة المنشطة بغزارة (5) مفصولة عن 
المغطقة السالية المشظة بغرارة (4) بواسظة طبفة سميكة نسييا من السليكرت 
الحقيقي ذي المقاومة العالية (1) (ممع5111 (1) عأممتطمآ نوتحلاونوع اع 211) بإمكان هذا 
الصمام أن يحول خطوط إرسال الموجة الميكروية وأن يعمل كمحدّد موجة ميكروية 
(1ع ]تنآ عتكهة م 111) )» فيحل محل صمام 0114 في الأنظمة التي تقل فيها ذروة القدرة 
عن 17 100. كما أنه قادرٌ على أن يعمل كمّومّن للموجة الميكروية المتغيرة وكمحوّل 
طو ر سريع بسيطرة إلكتر ونية (عنقطط عمنتاعى ل1أمة1 ل1160[مندمك #رزللمعتدممععا8 
5ه نط؟) لأنظمة رادار الموجة الميكروية مصفوفة الطور (تروسخ-0ع5ه20 مجه م311 


5ع 23031 . طبقة موجبة 
غشاء من الالمنيو الشحنة (+م2) 
وت 0114 لكربون 510 
<< 0 
سوساج وجو 8 


الشكل 13-7 الصمام الثلاثي 


الصمام الغنائي النفقي 

إن الصمام الثنائي النفقي (110065 اعصهن1) هو عبارة عن صمام ثنائي ذي وصلة 
موجبة ‏ سالبة (21006 «موناءمس13 071) يُظهر مقاومة سلبية تسمح للصمام أن يعمل 
كمضكّمء أو مُذَّبذب» أو كمُبدل مفتاحي (581:08). يستعمل أيضاً وبشكل أساسي 
في نطاق الموجة الميكروية بسبب سرعة استجابته لإشارات الدخلء كما يون 
تضخيماً منخفض الضوضاء. تحتوي الوصلة الموجبة ‏ السالبة (ممناءمدة3 2-37) على 
منطقتين بالغتي الإشابة (0ءم20 319ودء181) : المنطقة الموحبة (5)» والمنطقة السالبة 
(2) اللتان تشكلان سطحاً بينياً شديد التحدر (]صد:ط4) مع حاجز رقيق جداً. تتدفق 
معظم ناقللات الشحنة عبر الحاجز الرقيق عندما تزيد فولتية الصمام الأمامية (لجةه]1 
ه2011 عن الصفر. وتنشأ حقول كهربائية عالية ذات فولتيات منخفضة بسبب رقة 
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الحاجز الشديدة. ويتوسع العرض الفعّال (7/101 ع10اه826) للوصلة» عندما تمر 
عبرها أغلبية ناقللات الشحنة. 


يتوقف التياق النفقي (ع صناعصصن1) ونشأ تيار أمامي (2ع11ا© 10117310) يسبب 
تراكم حقن حمل الأقلية (تعتسهن «إاتتحصن2) مع الزيادة المطردة للفولتية. وتوجد 
هنالك منطقة مقاومة سلبية تقع بين التيار النفقي (أمعصنت عستاعصصس1) وتيار حمل 
الأقلية. ينخفض تدفق التيار من الذروة إلى الغور (9ه11/؟) قبل أن يرتفع من جديد مع 
ازدياد الفولتية» وهذه الميزة تسمح بعملية التبديل (عمنطء)9::1) السريع 


تستخدم صمامات زرنيخيد الغاليوم النفقية (وع12100 اعصصدآ علنتمعوعى -سسنتاله©) 
في مراحل تضخيم تردد الراديو 87 الأولى في مستقبلات وصلات مُرخل الموجة 
العيكر وية (وامنآ /إهاعه 16م 11)» وفي الملاحة الدوبلرية (مهاممه12 
) ورادرات الطقس (12308:2 «عطنوء77). وتنحصر استعمالات هذه 
الصمامات كمُدَّبذبات موضعية فى المستقبلات بسبب الكفاءة المنخفضة للصمام فى 
التعامل مع القادرةة ها أتياغير متائية لشفي القدرة أرضا: ونا لاه السمامات 
بصمامات إيسا كي الثنائية (وع2100 كله85) . 


صمامات 71242411 الثنائية 


إن صيمام ”شط هع" الثنائي (065ه:2 7282181171) (أو زمن انتقال تيهور البلازما 
المحتجزة) (عصذ1 أأممةءآ عطعهملهتحخ وسدماط لعممة1), المبين ذ فى الشكل 14-7 
قادر على التذبذب عند ترددٍ تُحدده سماكة الطبقة الناشطة للصمام. ولو صما نقل 
زمني (21006 م:ذ]]زومه:1) شبيه بصمام (18188757)» إلا أنه يعمل بنمط مختلف إذ 


ألكترود غشاء معدنى 


ألكترود غشاء معدنى 


الشكل 14-7 صمام 12842411 الثنائي. 
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تتحرك منطقة التيهور عبر منطقة الانزياح («ماعءع2 غنوط)»ء مما يخلق شيحنة بلازما في 
فضاء احتجاز (2125012 عع:013-وعدوم5 لعمم12) ضمن منطقة الوصلة الموجبة ‏ 
السالبة. 


ترانزيستورات الموجة الميكروية 

إن كلاً من ترانزيستورات تردّد الراديو :87 المصنوعة من زرنيخيد الغاليوم (وهة0) 
والترانزيستورات السليكونية» قادر على العمل في منطقة الترددات (1115]) ومنطقة تردد 
الموجة الميكروية. وبالتالى فإن الدارات المتكاملة التى تنضمّن ترانريستورات التردد 
الراديوي تكون نعاية أيضا فى مطفة الترودات ألعالية تسيل الثراترسعوررانك السليكوثية 
بشكل فال في منطقة التردد (0118]) وترددات الموجة الميكروية» إلا أن ترانريستورات 
زرنيخات الغاليوم فعّالة أكثر في منطقة ترددات الموجة الميكروية الأعلى. 


قراتويسكوى تأثيرن المجال المعدني 

إن ترانزيستور تأثير المجال المعدني (2/551181-م)كتقصةء1' ه1610-5216 1ماء31) » 
المبيّن في الشكل 15-7» هو نوع شائع من ترانزيستورات زرنيخيد الغاليوم العاملة في 
ذروة الترددات 1118 وحزمة الموجات الميكروية. إن هندسة هذا الترانزيستور 
تستعمل أيضاً في دارات زرنيخيد الغاليوم المتكاملة. وكما هو الحال في بنية 
الترانزيستور (9105515:7) تُرمّب بوابته المعدنية مباشرة على ركيزة زرنيخيد الغاليوم 
المشابة (عنهوئوطن5 وخه0 1ءمه2)» وبالتالي تشكل دايود الحاجز شوتكي (1أمطاء5 
06 تنوتصة8). وترسب أكسيدات السليكون على الركيزة من أجل العزل والفصل. 
(انظر أيضا لاتراتريسغور تاآثبر المتجال المعدتي) ف الفصل العاتي الموسوع 
ب«المكوّنات الفعّالة المنفصلة»). 00 ْ 


مُلاميس أومي 


الل 1 
نط 1 5 


الشكل 15-7 ترانزيستور 
تأثير المجال المعدني شبه 
الموصل (0/1951"11. 


لا معزولة من زرنيخيد الغاليوم 
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ترانزيستورات الحركة الإلكترونية المرتفعة 

إن ترانزيستور الحركة الالكترونية المرتفعة (7ز11نط0]!-صمماءه1]-طع 11 
12051505-59) هو ترانزيستور زرنيخيد الغاليوم المناسب للتكامل في دارات 
الموجة الميكروية المتكاملة (108 111:080306). يُصنع هذا الترانزيستور كوصلة غير 
متجانسة (موناءمل[ 0رعه11) من طبقة زرنيخيد غاليوم الألمنيوم (محهة16ه) المرمكبة 
على ركيزة زرنيخيد الغاليوم (و41684). يعتقد أن هذه البنية الهندسية تُحشن من أداء 
الترانزيستور وتسمح بمستويات تكامل عالية للدارات تفوق تلك المستويات 
الموجودة في ترانزيستور (818857887). (انظر أيضاً «ترانزيستورات الحركة 
الإلكترونية المرتفعة» في الفصل الثاني الموسوم ب«المكوّنات الفعالة المنفصلة»). 


دارات الموجة الميكروية أحادية الليثية المتكاملة 

تُصنع دارة الموحة الميكروية أحادية الليثية المتكاملة (عنط)نامده]1 مهم 1/11 
5 -- دناه © لعنهموءنم1) إما من السليكون أو من زرنيخيد الغاليوم. وهنا يجب 
التمييز بين الدارات المتكاملة الحقيقية والدارات الهجينة للموجة الميكروية 
(اتسعمت ترط 859 عنحه بوم 311) . إن ال 1131105 السليكونية قادرة على تضخيم وذبذبة 
حوالى 6112 2 فقط بشكل فعالء إلا أن دارات 21811058 المكوّنة من زرنيخيد الغاليوم 
قادرة على العمل بتردّدات أعلى. وبالتالى» فإنها تحلّ محل الأجهزة الهجينة 
والأجهرة السليكونية أحادية اللغيةه إذامنا زورك كلفتها العالية نسبياً. 


يوضح الشكل 16-7 رسم دارة 208610 المكوّنة من زرنيخيد الغاليوم. إن هذه 
الدارة غير مكلفة في نطاق التردد فائق العلوٌ» والموحات الميكروية الممتدة من 
7 500 إلى 0112 2» إلا أنها أساسية عند ترددات الموجات الميكروية الأعلى. ولقد 
شُملت دارات و©2/11/1 حالياً في رادارات المصفوفة الطورية (25ة1:20 تودنتخ-لءكقطط) 
العسكرية والأنظمة الحربية الإلكترونية العاملة في النطاقين ا و ©. تنوفر مضخّمات 
©2111 مكوّنة من زرنيخيد الغاليوم» ومُذّبذبات وخلاطات إلكترونية (5ه::ز3/1) أيضاً. 
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ركيزة 845ه6© نصف معزولة جكر 


الشكل 16-7 دارة موجة ميكروية معكاملة أحادية اللينية .117/116 


مُقرنات الموجة الميكروية 

إن لمقرنات الموجة الميكروية (1615منا0© 310081076) المئسسة على الأجزاء 
الشيقيّة (ودوناءء5 510:60) لدليل الموجة القدرة على استخراج كميات صغيرة من 
الطاقة المرسلة عبر دليل الموجة لتستخدم في قياسات القدرة والتردّد وللتطبيقات التي 
تحتاج إلى عيّنة صغيرة من الطاقة. 


المقرن الاتجاهي 

يستخرج المقرن الاتجاهي (5تعامناه© 31دوناءء01) المبيّن في الرسم المقطعي 
للشكل 17-7.: جزءاً ثابتاً صغيراً من الطاقة المتدفقة باتجاه واحد فى دليل الموجة 
وذلك لتحديد قدرة الخرج التي يتم إرسالها. يتألف المُقرن من ليل موجة مغلف 
مستطيل الشكل قصير متصل بالجانب الضيق لدليل الموجة الأساسي؛ ومُقّن به 
بواسطة ثقبين أو فتحتين صغيرتين يتباعد مركزاهما بمقدار ربع طول موحة. يحتوي 
المع التصيرسى جو لتطار تم تر و احد وهلي البتال فتهل المحور 
(هماتأقصةء1 لوتدةه0) عند الطرف الآخر. تجرد أقطار الفتحات كمية القَرن بين دليل 
الموجة الأساسية والقسم القصير. يمكن تغذية مقياس الواط (:ع]ءم]78) بواسطة 
الطلاقة الس مك ربعة لتحديد طاقة تردة الراذيو (ووة 5ك 815 
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الشكل 17-7 المُقرن الاتجاهي 
المقرنات ثنائية الاتجاه 

إن بإمكان المُقرن ثنائي الاتجاه (5رعامباه0 1دمناءء:810) قياس كل من القدرة 
المباشرة والقدرة المنعكسة. وهو عبارة عن قسم مباشر من دليل الموحجة مع قسم 
فق متصل بكل الجهات على امتداد أبعاده الضيقة. َّ 


يحتوي كل قسم على مِجش لاقط للتردّدات الراديوية (ءاممط مدكءزط 6215 عند 
طرف واحد؛ وعلى نهاية معاوقة (مه1)ةمندمه7 ععمهلهومصس1) عند الطرف الآخر. تمر 
طاقة الموجة الميكروية من دليل الموجة الرئيسي عبر ثلاث فتحات (وعتناومم)ء 
وتتباعد مراكز هذه الفتحات عن بعضها بمسافة - طول الموجة. ويمكن استعمال 
يجش 28 الأبعد عن جهاز الإرسال لقياس القدرة المباشرة» واستخدام المجش 
الأقرب لقياس القدرة المنعكسة. 


مُزيحات طور الموجة الميكروية 
تُخقّف مُزيحات طُوار الموجة الميكروية (5تعامنطد عمقطط 111010121076) من سرعة 
إشارة الموجة الميكروية وتزيح طورها عند مرورها من خلالها. وتؤْمّس بعض 
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كريحاف الطوي على العفياتض الاتبونائية الم افهالية الاشاكية التسطسة 
(15قئع]2/13 عناعدعمصسومع8) ولا سيما الفريتة (ع)نمء5) ويوؤسس البعض الآخر على 
الصّمامات الثلانية (لام). تسمح المصفوفات المكدّسة 13/5 ) لمزيحات 
الطور في هوائيات رادار ا لمصفو فة الطورية (35تعاقث 12031 تإدتخ دلو مقطط) بمسح 
الشعاع إلكترونياً. 


إن أكثر مُزيحات الطور شيوعاً هي وحدات الفريتة (15ه[] 6]زرء8) الموضوعة 
بتسلسل مع أقسام دليل الموجة. أما البدائل فهي أنواع القطع الميكروية (متتاومى 1/11 
)0 التي تشمل المركبات الفريتة (وع)نمع8)» والعقيق الأحمر (أعصتة6) وبعض 
المواد السيراميكية ذات الخصائص المغنطيسية. تكون مزيحات الطور إما تبادلية 
(لدءمءيمنههع) أو لاتبادلية (لووونمنءوءه20). إن مزيحات طور ريغيا - سبنسر 
(وتعقتط5 عمقطط ععومعم5-عنوعع2) أو مُريح طور دوّار فاراداي (08غ03 /إقلهعة1 
انط هودططم) هي أكثر الوحدات التبادلية شيوعاً» أما المُزيحات الحلّقية (170:01081 
6:5 نط5 وووط) فهي أكثر أنواع الممزيحات اللاتبادلية شيوعاً. 


مُزيحات طور ريغيا - سبدسر 

إن هذا النوع من مُزيحات الطّور (6-5النا5 ومقطط #وددوم5-هزععه2)» المبيّن في 
الشكل 18-7» هو عبارة عن قسم من دليل موجة ذو ملف لولبي (0مده'18 لزممءاه5) 
ملتف حوله وقضيب حديد مغنطيسي (عتاأعمع صمطمسء8) ذي مقطع عرضي مربع 
موضوع بشكل محوري داخل دليل الموجة. يغتِر الحقل المغنطيسي الطولي» الئاتج 


الشكل 18-7 مُزيح الطور 


ريغيا - سبنسر. 


2012 


عن شحن الملف اللولبي بالطاقة» نفاذية (1190زطهعسمهم) القضيب الذي يغير بدوره 
ثابت الانتشار (غصةوم0© «همنوعدمم:2) لطاقة 2ج العابرة. وهذا يسمح بتغيير إزاحة 
الطور بشكل متزايد ومن خلال تيار سوق ()موستت ع«ن,©) بحيث يمكن إبطاء طاقة 
25 تدريجياً. تستعمل المُزيحات الطورية التبادلية بشكل واسع في هوائيات رادار 
المصفوفة الطورية. (انظر «أنظمة الرادار» في الفصل 23 الموسوم ب «الأنظمة 
الإلكترونية العسكرية والفضائية)). 


مُزيحات طور دوّار فاراداي 

إن مُزيح ور دوار فاراداي (ؤتعاقتط5 عققطط هغه)0؟ /إهلدعه2) عبارة عن مُزيح 
تردّدي قافل (5تع1نط5 عدقطط 0621:م161 عمنطه:ة.1) موضوع داخل علبة في قسم من 
دليل موجة مستطيل الشكل. يتألف دوّار فاراداي الموضوع بشكل محوري في دليل 
موجة مربع» وصغير ومملوء بالفريتة (111160-مانتره1) وذي مدائح ربر عوجي 
لاتبادلية (و2136 ع3 177 -11311ل) لدع عع :1جه21) عند كل طرف. تل ميلف ميحوري 
حول ذليل الموعة: وسشكمل الدارة المغطسية خارييا تحر الجدار الرقيق لدليل 
الموحة مع محاور قرن من الفريتة المغنطيسي (65ا01لا مناعمعةدروتهء). تحوّل 
الصفائح اللاتبادلية ربع الموجية الطاقة في دليل الموجة المستطيل الشكل إلى طاقة 
علطي ذاقزيا ناتاه البمين أن البسنار» ويعفيه ذلك علي انهاه الاتعشار 
(0دعدمه©). يتم تغيبر طول الإدخال للطاقة بواسطة الحقل المغنطيسي المحوري 
المتغيّر الذي يؤمنه الملف حول دليل الموجة. 


مُزيحات الطور الحلقية 


إن مُزيح الطّور الحلّقي (660:5/زط5 هكهاط 70:01021) عبارة عن مُزيح طور لاتبادلي 
(#عاقنط5 عمقطط لوءممماعععدهآ2) ذي حلقة من حديد مغنطيسي موجحودة ضمن قسم 
دليل الموحة. يتم وصل الحلقة بمضخم سوق (:166امسخ 9:106) قادر على تأمين 
نبضة تيار موحبة أو سلبية. تنتج هذه النبضات حقلاً مغنطيسياً يسوق مادة الحلقة إلى 
حالة إشباع موجبة أو 0-5 


يحتوي مُزيح الطور الرقمي الكامل على عدّة أطوال من لب الفريتة (ع6اتمع] 
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و001) لك تعطي إزاحات طورية تفاضلية (والنط5 وققطط 51نامعء:]زط) تصل إلى 180 
درحة. يجب أن تكون المزيحات التماثلية (15ها,نط5 عوهلهده) قادرة على إنتاج إزاحة 


طورية تصل إلى 360 درجة في الأقل. 


مُزيحات الطور ذات الصّمام الثنائي شبه الموصل 

إن الطور ذات الصمام الثنائي شبه الوصل مز يحات (ع125اط ع12100 01غع1202011لمرء 5 
1]5) هو مُزيح طور رقمي (:17]66ط5 2096 1]01ع01) يعتمد على الصّمامات الثلاثية 
(210465 5121) كعناصر تحكم. يمكن أن تكون هذه الصمامات منحازة إلى الأمام 
(0ع8125 نه ككتمع) أو إلى الخلف (813560 56ه267). تعمل المناطق الحقيقية في 
الصمامات كعوازل كهربائية ضعيفة الأداء عند ترددات الموجة الميكروية. ونتيجة 
لذلكء يمكن تغيير المعاوقة الموجودة بين أطراف الشبكة مع عناصر ضبط خارجية 
متفاعلة (5)معممه181 ع منصلا علالأعوع 2[1ممه):8). يوجد في كل وحدة قطعة طولية 
(6اسله]8 همنامت5) صمامات ثلاثية يتراوح عددها بين 10 و16 صيماماً. يُستخدم 
مٌزيح الطور هذا بشكل واسع في هوائيات رادار المصفوفة الطورية عالي الطاقة 
(25قمعامة تزفسك-لعمقطط ه1830 عع روط -اع211). (انظر أيضاً «أنظمة الرادار» في 
الفصل 23 الموسوم ب«الأنظمة الإلكترونية للاستخدامات العسكرية والفضائية»). 


مُوهُئات الموجة الميكروية 

إن مُومّئات الموجة الميكروية (3015 الع اخ 01206 111) هي مكوّنات نظام 
الموجة الميكروية القادرة على التحكم بتدفق طاقة 8 المارة في دليل الموجة. إن 
الأنواع الثلاثة للمومّنات هي: 1 - الجتيحي (8130)؛ 2 - الثابت (0ع::ز8)؛ 3 - العنفة 
الدوّارة (عصة؟؟ نتتهاه2) . 


الموهنات الجنيحية 
إن المومّن الجتيحي (1160112]015.ه مها1©) )» المبئّن في الشكل 19-7» هو عبارة عن 


قسم دليل موحة مع بطاقة مقاومة مفصلية مدببة (لجه© علاناوزوع لعنءمه1-لععمنل1) 


يمكن تحريكها إلى داخل أو خارج شق (:دا0 ]510) أسفل مركز الجدار العريض. 
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الشكل 19-7 مُوهَن جُتيحي. 


يسمح المفصل (111066) بتغيير مدى اختراق البطاقة بحيث يمكن تغيير التوهين من 
صفر إلى قيمة قصوى حوالى 48 30. وذلك لأن الشقّ الطولي 5100 1دمنفهنعهمة) 
يتمركز في وسط الجدار العريضء» ولا تنبعث منه أي طاقة موجية ميكروية. يسمّى هذا 
المُوهّن أيضاً مُوهّن بطاقة المقاومة المتغيرة (7و)قنامء اخ لمدع-ه كنوع عاطهنعه97) . 


الْموهّنات الثابتة 

إن المُومّن الثابت (2)0:5امع)]ه 0ع::) هو قسم من دليل موجة يحتوي على بطاقة 
مقاومة مدبّبة (60:همه1) في كلا طرفي الدليل» وموصولة على طول مراكز الجدران 
الداخلية العريضة. يمكن قصٌ حافات البطاقة (5بسه:م00 04:ده) للحصول على قيَم 
توهين معيّنة. هذا وتسمى المُوهّنات أيضاً بالمُوهّنات الثابتة ذات بطاقة المقاومة 
(05ةناسعااك سمه حتاكتوع لعجز1) . 

المُومّنات ذات العنفة الدوارة 

إن هذا المُوهَن (5:هةامعناخ عمه/ا-نمهاه)» المبيّن فى الشكل 20-7» هو عبارة 


عن موهن متغيّر (173:13616) مؤلف من ثلاثة أقسام دائرية ضمن دليل الموحة» يحتوي 
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كل واحد منها على بطاقة مقاومة. يكون القسمان عند الأطراف مثبتين في مكانهماء 
أما القسم الوسطي فيمكن تحريكه (تدويره». تسمح انتقالات الخرج والدخل عند 
الأطراف بوصل الموهّن بين الأقسام العادية لدليل الموجة. ويتم التحكم بالتوهين 
بواسطة تدوير القسم الوسطي. يظهر التوهين الأدنى عندما تقع البطاقات الثلاث في 
المستوى نفسه؛ ويظهر التوهين الأعلى عندما تكون البطاقة في القسم الوسطي 
عموديةٌ على البطاقتين الأخريين. 


إنتقال' الخرج 


بطاقة مقاومة ثابتة 


بطاقة مقاومة قابلة 


بطاقة مقاومة ثابتة 


إنتقال الدخل 

الشكل 20-7 مُوقن ذو ريشة دؤارة. 
مبدلات الإرسال ‏ الاستقبال 112) 

يقوم محوّل الإرسال - الاستقبال 71 بعزل الموجات عالية التردّد (11115)» 
والترددات الموجية الميكروية» والمستقبل عن المرسلء عندما يتم إرسال إشارة قوية 
جداً. تُستخدم صمامات الإرسال - الاستقبال 728 المملوءة بالغاز (-ا مكمه 
وعطن1 511160 -مة0 (11) عللعععع) في أنظمة الرادار عالية القدرة. أما مبدللات 
الإأرسال - الاستقبال (وعطء)51 112) علااعمع - السقصةم1) فهي المورّعات الفريتية 
(12015ناء21© عاتترء2) ودايودات الصمامات الثلانية. 


من السهل تطبيق المبدلات الثلاثية 2121 (و6ط]91 0181) في خطوط اللإرسال 
متحدة المحور عند الترددات الأصغر . يتم استخدام عدة صيمامات عندما لا يكون 
بمقدور صمام واحد تحمل الفولتية أو التيار المارٌ به. 
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صمامات الارسال - الاستقبال 

إن صمام الإرسال - الاستقبال (وءطن1 112 -وو طن علازوءء1-السدصة1) » المبيّن في 
الرسم المقطعي في الشكل 21-7» هو عبارة عن قسم من دليل موجة مملوء بالغاز 
ومحكم الإغلاق» أو مغلفٍ زجاجي يحمي دارة الاستقبال في الرادار من العطب أو 
التدمير في حالة استقبالها لإشارات تردد راديوي عالية القدرة. يسمح هذا الصمام 
بالاستعمال المتغاير للهوائي في كل من حالتي الإرسال والاستقبال. كذلك يعمل 
الصمام كدارة قصيرة لحماية المُستقبل عندما يكون الغاز موناً. وعندما لا يكون 
الغاز كذلك فهو يسمح لأصداء الرادار المنخفضة القدرة (220212 عه2-:101) 
بالعبور من خلالة وبأقل توهين ممكن. 


تشكل الإلكترودات المشحونة بالطاقة والممتدة في الفجوة مجمّعاً للبقاء أو 
مجمّع الرمق الأخير «'واطصوددة عحتا4-مءع؟1» الذي يرفع من عتبة تأيين (مممتغهعنمه1 
4ط )) الغاز إلى مستوى يسمح بالانهيار (00ه1كلدع81) في حال وجود إشارات 
دخل 215 ساقطة ضعيفة جدا. 


الشكل 21-7 الرسم المقطعي لصمام الإرسال - الاستقبال. لكر 


التلسكوبات الراديوية 
إن ا لتلسكو 5-5 الراديوي (رعممعوعاع1” ل ع) هو عبارة عن مُستقبل موجة ميكروية 
وهوائى عو 32 0 خص 3 1 لتحديد وتسجيل إشارات تردة الموحة الميكروية ل 
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الفضاء الخارجحي. يكون الهوائي بمثابة العدسة الشيئية أو المرآة في التلسكوب 
البصري (ءممءوه1ه1 1021م 0))» فيما يكون المسجل ‏ المستقبل فيه بمثابة تركيبة العين 
- الدماغ؛ أو الصفيحة الفوتوغرافية» أو مسجلة الفيديو. يختلف منظر السماء عند 
استعمال الأطوال الموجية الراديوية عن منظرها البصري» وذلك لأن الشمس مصدر 
تردد راديوي ضعيف مقارنة مع مجرّة درب التبّانة التي تبعث إشارات قوية. إن السماء 
منقوطة بالمصادر الراديوية التى لا علاقة لها البتة بالأجرام السماوية التى يمكن رؤيتها 
بالعين المجدّدة. ولأن نافذة الطبوههان.- الراديوي تغطى الأطوال العو بحية ابتداء من 
بضعة مليمترات وإلى عشرات الأمتار فإن الهوائيات المستقبلة تتخذ أشكالاً عدة. 


الْمُدّبذبات المُعدّلة بواسطة الايتريوم - الفريتة - والغارنت 

يتضمن هذا النوع من المُذبذيات (0501112]0:5 0همن170-1) دارة ذات © عالية 
مشكلة بواسطة كرة من الإيتريوم - الفريتة ‏ والغارنت (16آل] :021061 -ممخآ-مسستطميع97) 
في حقل تيار مباشر مغنطيسي مستمر (81614 عناءمع213 0©) يعمل كخرّان رنين 
تحويلي لصة1 أممدموع ع مسلط 5) (انظر الشكل 22-7 الذي يُظهر ريا مبشطاً عن 
المذبذب). يتم قَرن إشارات 88 من ترانزيستور مع كرة ال 18لا بواسطة أنشوطة 
سلكية (مهه.آ 17716). إن تردّد رنين الفريتة المغنطيسي (ععصقدووع 1 عتأاعمعمسمعط 
إددعسدوه8) هو دالّة قوة الحقل المغنطيسيء وبالتالي يمكن ضبط (تنغيم) هذه 
المُدّبذريات (5.ه:11ه06) خطياً عبر عدة أوكتافات (0]4065)» فهي صُنعت لتتذبذدب 
وعند تردّدات تراوح بين 6112 2 و0112 40. 


كرة غارنت حديد 
الإتريوم (29710 
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الشكل 22-7 مُذَبذِب مُعُم بواسطة ال 51 
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الميزرات (5وء0135) 

إن الميزرات أو الموجات الميكروية المضخّمة بفعل الانبعاث المُحمّز 
(رعقة ]ل -دوددتسرظ عنقاسسنك نزم دمن ءقنامسةى نوو 301))» المبيّنة في الشكل 
المبسط 23-7» تضخم تردّدات الموجة الميكروية من خلال تحفيز الذرّات أو 
الجريئنات إلى مستويات طاقة عالية وغير مستقرة في الميزر. وتتفاعل إشارة دخل 
موحة ميكروية مع الذرّات أن الكريقات سيمل البعيات طاقة إضافية عند التردد نفسه 
وف وو المويعة قد للقي 


الشكل 23-7 منظر مقطعي للميزر. 


تومن هذه الاستجابة سيا مترابطاً (دمنادء كتامسدك امع تعطه0) عند طول موجة 
تحددها أبعاد الفجوة أو البنية المرنانة. 


تُسمى عملية تطبيق الطاقة الخارجية اللازمة للتضخيم أو التذبذب في الميرز الضخ 
(عهنمدسسم). تتخطى الطاقة المنبعثة بشكل كبير مستوى طاقة إشارة الضخ (عمنمصدط 
[معن6). هناك ثلاثة أنواع من الميزرات هي: 1 - الميزرات الغازية» 2 - ميزرات 
الحالة الصلبة» 3 - ميزرات الموجة المرتلة. إن ذرّات أو جُزيئات الأمونيا هي مواد 
بارامترية (ء1اءسدءهط) متغيرة المفاعلة والفولتية في مُذّبنيات ميزر الغازية الشعاعية 
(1136015نه05© +ع5ة31 2325© عم:190-سوء8). يعتمد ميزر الحالة الصلبة (عغه:50110-5 
5 على إلكترونات الذرّات البارامترية أو الجُزيئات. وهنالك ميزرات حالة 
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صلبة متوفرة بمستويين وبثلاثة مستويات. إن الميزرات هي مضخمات مسبقة 
منخفضة الضوضاء (11655موصتةء:2 ووزه1,.000-81) للموجات الضعيفة التى تستقبلها 
التلسكوبات الراديوية والرادارت البعيدة المدى» كما تستخدم دادر للوقت 
والتردد. يعمل (:1856) بنفس مبدأ الانبعاث المحفز (دمذوكندسمظ لم2 تدس 5) الذي 
يعمل بموجبه الميرز (:81356) في منطقتي نطاق الضوء المرئي؛ ونطاق الأشعغة تحت 
الجمراء: ْ ْ ْ 
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الفصل الثامن 


الدارات المتكاملة المتماثلة والخطية 


المحتويات 


© نظرة شاملة 


«دارات المضخم التشغيلي المتكاملة 
(و10 11م سقصه ةعم 0) 

* المقارنات (260:5تنةمطةه©) 

« منظمات الفولتية (0:5غة1داعع1 ءعع2غ1ه17) 


« محوّلات رقمي إلى تمائلي 


نظرة شاملة 


»دارات الفعل التمائلي 
(ك)نناع م ممتأع ملظ 2 
»المبدلات التمائلية 
(وعطء511 2 
« المُرشحات الفعّالة (وه1: علاناءعه) 
« مضخمات إعتان وتَمَسكَ (و1]14و) 
» دارات حلقة قفل الحالة 
© (مآآط) مهمآ لعاءمآ-ءمقطام) 
« الدارات المتكاملة القدرة 


(كأنساع م لعأمرععام]1 مع بووم) 


إن كثير من الدارات المتمائثلة والخطية» التى طوّرت على امتداد العقدين الماضيين 
تعتبر اللآن كحجر زاوية للإلكترونيات الموجودة حالياً. فقد استمرت هذه الدارات 
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رغم تقدمها تؤدي وظائف حيوية في المنتجات وفي الأنظمة المختلفة على الرغم من 
العطاء المعنوي الذي تحقق من خلال الدوائر الرقمية. تقسم الدارات الالكترونية إلى 
دارات يه (مهعهن1)» أو رقمية (1هؤزعز0)؛ إلا أن بعض الناس يرونها دارات خطية 
وتمائلية (ههلدمه). فالأولى تعرّف مجازاً بأنها الدارات التي يتناسب خرجها طردياً 
مع دخلهاء إلا أن الدارات التمائلية تُعدف أحياناً أنها 5 مجموعة دارات ضمن 
مجموعة أكبر من الدارات الخطية التي تمثل القيّم الفيزيائية مثل السرعة» والضغطء 
ودرجة الحرارة باختلاف قيم الفولتية» والتيار» أو المقاومة. وقد تطوّرت معظم 
الدارات التماثلية للاستخدام في الكمبيوترات المتماثلة. 


تشتمل الدارات التمائلية عدوم على مضخمات عملانية» أو تشغيلية ([106082ءم0 
5 نامس ) وعلى مقارنات (3:2]0:5مدده0)» وعلى محؤّلاات تمائلي - إلى - رقمى 
([8]نع1ط ما وملههة)» ورقمي إلى تمائلي (15عا1ع1م0© عولههث م 21ؤزع21) وكانت 
هذه الدارات قد صممّمت أو بدارات صمامات تفريغ ( كتداع عطن] -سمتتاناعة017) 
ولكن أعيد تصميمها فاستُبدلت صمامات التفريغ بالترانزيستورات» وأصبحت تباع 
تجارياً كموديولات (809165) ترانزيستورية منفصلة:» فيما يباع بعضها الآخر 
كدارات هجينة. بعد ذلك طحت أكثر الدارات التمائلية شيوعاً كدارات أحادية الليثية 
متكاملة (و12 عنطانامهه3/0) . 


ومع ذلك بقيت الموديولات المنفصلة والدارات المتكاملة الهجينة تُصنع لفترة 
طويلة بعد إنتاج الدارات المتكاملة أحادية الليثية » وذلك لأن الدارات المتكاملة 
السيلعية لم تكن تتمتع بعاملّي السرعة والدقة المطلوبين في بعض التطبيقات. فيما بعد 
ضَّمّنت الدارات السلعية في الدارات الهجينة والموديولات لاختزال استخدام 
الموديولات المتفصلة إلا أنها بقيت تستخدم في مُقاومات (م068601) الدقيقة وفي 
المنّسعات لأحداث تطويرات وتحسينات في الامتعدام 


تصئّف المضخمات التقليدية ذات التردد المنخفضء والعالي» ومصادر القدرة 
الخطبة وَمُرحّلات الحالة الصلبة (25إه1[ءع< 50:6 901104) والدارات الحلقية ثابتة الحالة 
(كأنداء © «مم.آ 0عاءم.آ عوقطمط) كدارات خطية وقد أفتجت جميعها أو معظمها 
كدارات متكاملة (و©]). 
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دارات المضخم التشغيلي المتكاملة 

إن هذه الدارات (و12 مرعقعنامسة لهمدمتممعم0) التي تسمى أيضاً (ومصة «ه) هي 
أكثر الذارات التماثلية المعكاملة شيوعاً. وهتالك أكثر من عشرة مجهزين (مُصئعين) 
يعرضون هذه الدارات في السوق العالمي. وبالاإمكان الحصول عليها بأرقام قطع 
(ءطدسل< غموط) تعد بالمئات وذلك لتعدد تصنيفات أدائها (فيما يتعلق بمقاومتها 
للحرارة) أو حتى في أشكال رزمها. ولا يتعدّى سعر أدناها كلفةٌ» وهي ذات 
الاستخدام العام» الدولار الواحد, لذا تُعدٌ كوحدة سلعية (دعض1 نانل0سسره0). وهي 
تُضكف على أسائن آداتها إلى ما يلي: 
© الاستخدام العام (عوومغسط لوتتعوع 6) . 
* الموازن المنخفض 171150 - 01275616 01آ) . 
»تيار منخفض الدخل» وعالي المعاوقة ()2ع71© أناممآ مآ و ععصملءمصس] طع1ة) . 
٠»عرض‏ نطاق واسع طخل ص8 ع1110) . 
»معدل انسلاخ عالٍ (ع21] م51 طعنت) . 
«قليل الضوضاء (ءوزه]7 01.آ). 
© القدرة منخفضة (ع20 00م.1) . 
« عالي الفولتية (ععم)1ه0/١‏ طاعخ11). 
«تيار خرج عالٍ (متتة زه نه نقع2019 - تمان أنامأنا0 طع 231 . 

قابل للبرمجة (16طةصتومعه:2). 

صّنع المضخم التشغيلي (5مدمه مه) ليتواءم مع المتطلبات الحرارية في الاستخدامات 
التجارية» والصناعية» والعسكرية. وهناك على الأقل واحدة من (ومجمه مه) لكل رقاقة 
(أحادية وثنائية ورباعية). (لمزيد من المعلومات حول (محمه-مه) وترتيب داراتهاء 


انظر «المضحّمات التشغيلية» في الفصل 4»؛ الموسوم ب«دارات المضحّم والمُذّبذب 
الأساسية»). 


المقارنات 


إن المقارنة (:212601محنه © ) هي مضخم تشغيلي دون استرجاع [عوطلعع2) » 
مهمتها كشف التغيّرات في مستوى الفولتية وفقاً لحاجة محوّلات رقمي إلى تمائلي؛ 
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وتمائلي إلى رقمي» وغيرهامن المحدّلات (61615 01077 ©) . صمت المقارنات 
لاستبدال الإشارات التماثلية بعوائل من المنطق القياسي مثل منطق الترانزيستور ‏ 
الترانزيستور (.775)» ومنطق نصف الموصل المتكامل المصنوع من أكسيد معدني 
(2105©)» ومنطق الباعث المقرن (عءنومآ 0ءامدهع-هة))نس8) أو (.801). وهناك عدد 
قليل من أرقام قطع لمقارنات فولتية 10 أو مُصنّعين لها من عدد أرقام قطع 
(10-ومصسة-م0)» كما ذكرنا أعلاه . من ناحية أخرى يُعد زمن الاستجابة (056مموع1 
عمذ1) أحد خصال المقارن المهمة. وعليه فإن المقارنات تُصئّف على أساس سرعتها 
إلى: ذات سرعة قليلة» أو متوسطة» أو عالية» أو عالية جداً. كما أنها تتوافر برزم 
أحادية» أو مزدوحة» أو رباعية. 


مُنظمات الفولتية 

إن دارة منظم الفولتية (5:منهاناعء وعة]1ه17) المتكاملة هي دارة تشتمل على 
مِجشس لمراقبة حمل تجهيز القدرة والمحافظة على هذا الخرج ضمن تفاوتٍ 
(6»مه:ء1ه1) معيّن» برغم التغيّرات في فولتية الدّخل والتحميل. وهناك نوعان أساسيان 
من منظماثت الفولتية هما: النوع الخطّي (توعص]) والنمط (ع7100 طعغتورو) . وبإمكان 
منظّم فولتية 10 قليل الكلفة الإمساك بمستوى فولتية خرج ©2 لمجهزات قدرة يتراوح 
بين 3 و30 فولط بصورة ثابتة وضمن تغير لا يزيد عن 2+ في المئة. ترزم هذه الدارات 
عادة في رُزم مشبكية (ووماءوط مزط) أو رُم شجرية معيارية النهاية (-عء1 1عدلمة)5 


امستصصسة 1 . 


محولات تماثئلي - إلى 5 رقمي 

تسمّى هذه المحولات (وتعانء 0م00 لالع 10-1 -و10دسمم) أيضاً بمشحؤّلات (دا/م) 
أو (©852) وهي تقوم بالتحويل المستمر لدخل إشارات تماثلية متغيرة إلى اشارات 
رقميق وتحعرطن هذه الدارات تجارياً كبوديولات وكداراف أحادية اللغية متكاملة: 
ولكن لتطبيقات معيّنة ولا سيّما العسكرية منهاء وفى ميدان الفضاء» وفى التطبيقات 
ذات الوثوقية العالية» تُصَّنع هذه المحولات كدارات هجينة ذات أداء عال. وهناك ستة 
أنواع من محوّلات تماثلي إلى رقمي هي: 
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1- المحولات ثنائية الميل المتكاملة (وم امه امه عمنهمومام][ عمه51-لقناط) . 

2- مُحوّلاات التقريب المتتالي ( 15ع اع 00017 01 1ه ندم شع لأووع ع1 5) . 

3- مُحوا لات وميضية (5جعارء 0250© طمة11) . 

4- مُحوّلات الفولتية إلى تردّد (5تعاتعء كم20 (إعمعبوعءط ما ءع13آه170). 

5- مُحوّلات متزامن - إلى - رقمي (5تعاتع كد20 لماتع لط - ما عطعمو5) . 

6- مُحوّلاات مستبين إلى رقمي (وتعاتع لم20 لماتع 1 ما عه جاموع2) . 

مهّدت مُحؤلات 10 ثنائية الميل المرتبطة مع شاشات البلور السائل الرقمية 
لعدّادات اللوحة الرقمية قليلة الكلفة (- وتعاء/ة اعموط لماتع11 أعدممهك 6و20 رمآ 
215 وللعدّادات الرقمية المتعددة (22/11/15 - وتعاع 211 2[1أع21)» وغيرها من 
الأدوات الإلكترونية الرقمية. يُمَضَّل محوّل التقريب المتتالي في تحويل دارات (5/م) 
لأغراض الاتصالات والتطبيقات الكمبيوترية لأنه يور حالة توفيقية وسيطة بين 
السرعة والدقة. ُستخدم محوّلات 10 الوميضية على نطاق واسع لتحويل اشارات 
الفيديو. أما محوّلات الفولتية إلى التردد (950) فإنها توفر تحويلاً عالي التبيين كما 
أنها تتيح إمكانية التكامل طويل الأمد (من ثوانٍ إلى سنين)» وكذلك إمكانية تضمين 
التردّد» وفصل الفولتية» والتقسيم الاعتباطي للتردّد أو مضاعفته. يستمى الزمن اللازم 
للقياس الكامل بواسطة (20م) بمعدّل التحوّل (عئغه2 ممتوي كموك) . 


مُحوّلات 4190 ثنائية الميل المتكاملة 


كما هو مبيّن في المخطط التوضيحي في الشكل 1-8» يقوم محوّل 8520 ثنائي 
الميل المتكامل (0058همعءم1 ءم510 -0031) بتحويل فولتية تخل مجهولة إلى قيمة 
زمنية تتحول بعدثئر إلى رقم ثنائي (مءطصد< وصهمز8). يدل فولتية الدّخل المجهولة 
دل في المبتّسعة © إلى دارة متكاملة لمضخم تشغيلي لتتحول القيمة من زمن 7 (يظهر 
كدل مره [لقينة ولاق ارس الفليائي)ن ليدل إشارة الدخل المرجعية ميل إلى 
مُكاميل (منمرعوع 1م 1]) » لتثفرّغ المتّسعة © من قيّم تكاملها إلى قيمة صفر (يُبيّن كميّل 
سالب ل جوم؟ في الرسم المثلثاتي). يُرسل خرج المُقارن عندئذ إلى العداد (معنصدمع) 
حيث يحوّل الزمن إلى متّسعة الإفراع © (2ماأعدومة© وعتقطاءوزط). وكما هي مبثنة كقيمة 
زمن /2 في الشكل» تتحول بواسطة العداد إلى رقم ثنائي. ويبقى 71 يتناسب طردياً مع 
متوسط قيمة الإشارة المجهولة حيث يتم بعدئذٍ عرضها على شاشة للقراءة. 
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و 


الشكل 1-8 محول (420) ثنائي الميل من تماثلي إلى رقمي. 
مُحوّلات 41()5 التقريبية المتتالية 


تقوم هذه المحّلات (41205 ممناقستدونممخ-هزوووء0ن2)5 كما هو مبيّن في 
المخطط التبسيطي في الشكل 2-8, بتحويل قيّم تماثلية إلى رقمية بطريقة مشابهة 
لعملية وضع أوزان معلومة في إحدى كفتي ميزان وبأسلوب تنازلي لموازنة وزنٍ 
مجهول في كقّة الميزان الثانية. وتكون فولتية الدخل المجهولة .:/ا في الطرف 
الموجب من المقارنء ويُبدّل المحوّل الرقمي إلى تمائلي (©046) الفولتية قليلاً كل 


مسجل (5412) 


خرج تسلسلي ثناتي 


الشكل 2-8 محول 4100 تقريبي متتال. 
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مرة إلى طرف المقارن السالب تحت سيطرة الساعة (01زؤده© 1061©)» ابتداءً من قيمة 
البت الأكثر معنوية (81518). 


يُنتج المقارن عندئلر قيمة خرج تؤشر إلى ما إذا كانت 0:؟ أكبر أم أقل من خرج 
(©24). فإذا كانت أكبر فإن (38458) سيعاد ضبطه (26560) إلى الصفرء وذلك لأن 
هذه القيمة لن تساهم في مجموع القيم المساوية ل.:؟. وإذا كانت أقل» سيبقى (1158) 
محولا في مسجل التقريب المتتالي(2هاوزوء 1 ل لع أووع عع 5) أو 
(5488). يستمر عندئذر المحوّل بإجراء مقارنات مع كل بت (81) بأسلوب تنازلي 
(ومنددءهووط) حسب القيمة المعنوية» ويبقى محتفظاً بالقيم المسجلة في المسجل 
(:عنوزعه2) فقط والتي تساهم في تقريب قيم ٠7,‏ الرقمية وإعادة تضبيط غيرها. 
بالامكان الحصول على خرج ثنائي متسلسل (أنام)نا0 ه81 52131) يمثل 77 من 
(عمهة). 


محولات 410:9 الوميضية 


إن هذه المحدّلات (41205 6ه 7م00 اوة11)» كما هو مبيّن في المخطط 
التبسيطي في الشكل3-8» هي مصفوفة من مقارنات متوازية يُرمز إلى خَرجها كأرقام 
ثنائية بواسطة مبدل الترميز المنطقي (81061 ءذعه.آ ع5ذلمءم8). فلتحويل دخل تماثلي 
إلى عدد « من البتّات (8115) نحتاج إلى مُقَارِن يه لمقارنة الدخل باثنين من المستويات 
المرجعية ابتداءً من بداية سلسلة المقاومات (560:5زوه2). فعلى سبيل المثال يحتاج 
(6-امةا :ز5) إلى 26 أو 64 مقارناً. إن سلكاً من 65 مقاوماً على امتداد مرجع الفولتية 
7# يقسم المرجع إلى 64 مستوى فولتية تكون مربوطة بالطرف الموجب. يقوم 
الْمُرمّز (:0046م8) بتحويل المقارن عندما يُقدح بواسطة مزالج (65طع:1].2) في المنطق 
المشفْر» كما يحوّل المؤمّر حرج المقارن إلى شفرة ثنائية (0006 تإتههذ8) . 


إن سرعة تحويل المحوّل الوميضي تفوق سرعة المحوّل التقريبي المتتالي لأن 
عملية تحويل الخرج الرقمي تتم بالتوازي وليس بالتتالي. من ناحية أخرى فإن سرعة 
التحويل محدودة بزمن تأخير أداء المقارن وكذلك برمن منطق الترميز. 
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خرج رقمي 


الشكل 3-8 محول 410 وميضي. 


مُحوّلات فولتية - إلى - تردد 

يعتمد هذا النوع من المحوّلات (171805 - وماك 00057 إعموناوه:1- ما - مع 1701]3) ) 
كنا هنو مبكن في الشكل 4-8؛ على دارة لموازنة الشحنة (وماءصهلة8-ءعنهده 
اندم ). ويبتدئ التحويل عندما تُشحن المتسعة من مصدر تيار يتناسب طردياً 
وفولتية الدّخل. يتم تفريغ المتسعة بعدئذ بتيار دقيق كلما وصل التيار على المدّسعة إلى 
مستوى إعادة التضبيط (1ء/ه.1 )ووع:2). إن محدّلات (1780) غير فاعلة في قياس فولتية 
الدّخل المنخفضة بسبب أخطاء محايدة (موازنة) الفولتية (ورمسظ عهمئاه؟؟ :0166). 
من ناحية أخرى يعمل معدّل السلخ وزمن استقرار (6مذ1 ومذاةاه5) المضحًم على 
تحديد القيمة العليا للتردّد. وتغذي نبضات خرج المقارن في (1750) النمطية إلى عداد 
لفترة من الزمن. وتتناسب القراءات المجمعة طردياً مع فولتية الدخل. 


محؤلات 4120 تزامن إلى رقمي. ومقوم إلى رقمي 

تستخدم هذه المحوّلات (205ق لماتعاط 6 عااموعه لصة بلماتعلط -ما -معطعمر5) 
عندما يقاس الموقع الزاوي» أو الخطيء بدقة وتبيبن عاليين» وهي أنظمة متزامنة 
(5صرهةة:ز5 منطءمز8) قبل تحويلها إلى قراءة رقمية. (انظر «الأنظمة المتزامنة» في 
الفصل 22 الموسوم ب«تكنولوجيا الإلكترونيات الصناعية)). 
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الشكل 4-8 محول فولهيه إلى تردّد (710؟) . 


محؤّلات رقمي إلى تمائلي 

تؤدي هذه المحؤّلات (615ه0007© عوملهمم - 0 - 81زع21) والمسمّاة أيضاً 
(08/4) أو (©خ0) مهمة تحويل الإشارات الرقمية إلى إشارات تماثلية متباعدة زمنياً» 
باستخدام الطريقة القديمة المسماة «التضخيم بجمع الفولتية) (ع0تصتصسن5 ععةغ1ه17 
0 6 نوس ). يحتوي المضخم مجمّع الفولتية هذا على مصفوفة متوازية من 
المقاومات الدقيقة التي تغذّيه. ونظراً إلى صعوبة مطابقة هذه المقاومات التي تصل 
إلى نسبة 20 إلى 1 كان لابدٌ من تطوير شبكة (©24) الشبيهة بالسلم 2-22 أو (28-ي. 
خط عازه باء21 120061)» والمبيئّنة في المخطط التبسيطي في الشكل 5-8. وفي هذه 
المحوّلة نحتاج إلى قيمتي مقاومتين مختلفتين فقط. وهنالك مبدلات (وعطء)51) 
تربط ذراع كل من المقاومتين إما إلى الفولتية المرجعية موم/: أو إلى الأرض 
(4هدده6). تبدو المبدلات في الشكل متموضعة بطريقة الرقم الثنائي 0101 إلى فولتية 
تماثلية. كما أن الترتيب المقلوب ل (2-28) يسهّل احتمال تصنيع (5وعىط) أحادية 
التماثل لأن سيرورة (10) غير قادرة على إنتاج المقاومات دقيقة الأداء اللازمة لمضخم 
مجمع الفولتية. يُنتتج (2480 28-©) خرج فولتيةٌ تماثلية تتناسب طردياً وناتجي الخرج 
الرقمي والفولتية المرجعية. 
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الشكل 5-8 محوّل رقمي 
- إلى - تماثلي (©6 004 . - 
دارات الفعل التماثلي 

تسممى دارات الدالة التماثلية (و)نتاعمك ممتاأعصسظ عملهسمم) أيضاً محولاات تمائلي إلى 
تماثلى (ومعته :دده عولهدخ ه: عهلةدة) وهى دارات أداء خاص ودارات حسابية مهمتها 
كيت الإشارات: العبائلية نويد للج و ثر على وعندة المعالئعة المركرية دهيمة تكني 
هذه الإشارات فى أنظمة اكتساب البيانات (5مرء)ةز5 مون أوتناوعم 4) فضا عن توفير 
ما يلزم 0 إضافية. إن دارات الأداء التمائلي الأكثر تفضيلاً هي تلك المختصة 
بعملية الضرب (2008ه1ام8618)» وعملية أخذ النسبة» والرفع إلى مره وإيجاد الجذر 
التربيعي» وإجراء عمليات الدوال غير الخطية الخاصة (توعمنامه]8 عووصصسط حلهءءم5 
ودون]ءمس). بإمكان دوائر الأداء التماثلية القيام بقياسات جذر مربع المتوسط (-2006 
عتةنان5 - طنوء31) أو (235)» وحساب الدوال المثلثاتية (ومم ]عمد عنأعسةمممعه]1) 
وجمع المتّجهات (5ن8 :ماه17)» بالإضافة إلى عمليات التفاضل والتكامل. فضلاً عن 
ذلك بإمكان هذه الدارات تحويل التيار إلى فولتية أو الفولتية إلى تيار. يمكن شراء بعض 
الدارات الفعّالة كمضخمات/ مقشمات منفردة تباع جاهزة #اعط5 -07156 
عل »7ط ستعنامة1ن3/1) أو ما يسمى مضخمات (عو1ناهماعمآ). 


المبدلات التماثلية 


هي مبدلات تماثلية (و6ء511 ع0910م) نصف موصلة قادرة على فتح أو غلق 
مسارات إرسال الإشارات التماثلية» وتسيطر رقمياً على مواقع التبديل (65اذ؛:5 دهم0) 
عادةً. نُصنّع هذه المبدلات بطريقة (1105©) نظراً لأداء مبدلات (887) الخارق. 
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من تاحية أخرى تتوقر مبدلات ثماثلية تجارية بأشكال وتوليفات مختلفة) تشمل 
مبدلات أحادية» وثنائية» ورباعية» ومبدلات (55571) و(270) و(7810)» بالإضافة إلى 
(9807) و(2551) أحادية الليثية. نُستخدم المبدلات التماثلية في الأجهزة» ومعدات 
الفحص الأوتوماتيكية» وأنظمة الاتصالات» وعٌدد التليفونات» وسيرورات السيطرة 
والتحكم وفي علم تطوير المقاييس. 


المرشّحات الفعالة 


إن المُرشيح الفعال (511:65 106اءه) هو المرشح الذي يحتوي على آلات أو أجهزة 
إلكترونية كالمُضحم التشغيلي والترانزيستورات. تحتاج هذه المرشّحات إلى مصدر 
قدرة إلا أنهاء على عكس المرشحات السلبية (التي لا تحتاج إلى قدرة كهربائية)» 
قادرة على تجهيز كسب (0[ه6) وليست بحاحة إلى محث (1201001]05)» فضلا عن 
كونها أصغر حجماً وأخف وزناً من مثيلاتها من المرشّحات السلبية. تتوفر أيضاً 
مرشّحات فاعلة (211:605 أع«اناءم)» تحتاج إلى قدرة كهربائية» وهي متاحة كدارات 
أحادية الليثية متكاملة كما أن بعضها يحتاج إلى مقاومات خارجية ومتّسعات لإعطاء 
الاستجابة المطلوبة. (انظر أيضاً المرشّحات في الفصل 1» الموسوم ب«مكونات 
الالكترونيات السلبية»)). 


مر شحات متسعة تبديلية 

هي مرشحات (60) فعالة لا تحتاج إلى متّسعات منفصلة أو مبدلات قدرة مضافة» 
وبإمكانها تعويض مرشّحات (©0) في دارات متعددة (الشكل 6-8). تحتوي هذه 
المر شحات (5)015 - 5م111 :معدم هن0-لعطء511) على جزء تبديلي (ممناءعء5 عصنتطء)511) 
ومُكامل تضخيم تشغيلي (00ئهمعءام1 ءقنامسرخ 1ددمنههم0) على نفس الؤقاقة. 
والمبدلات هي في الحقيقة ترانزيستورات (8105) (معروفة اختصاراً ب ,5 و5)» 
وتحاكي المتّسعة ,© المقاومة. يتغذى خرج هذا الجزء من مُكامل (متنة مه) مع 
المدّسعة 02 في دارة التغذية المرتدّة (نداه, عءهطلء56). تعمل ساعة بسيطة على 
تشغيل (02 طع)901) الترانزايستور أو إطفاءة ب 040 ط98160) ثم تحديد قطع التردّد 
المركزي عن المرشّح. 
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متسعة التغذية المرتدة 


راكنا 


مُكامل 


الشكل 6-8 مرشح متّسعة تحويلية 8017). 


تشغل العرائنزيستورات تبادلياً بطريقة اقطع قبل العمل (81601-8610:6-11216) 
اعنماداً على النيافة المجهوة بها #عردما تفص رو ويقان رة ساني الستيضة المويدرةة 
على :© إلى الأرض. ومع وجود دَخل فولتية ثابت» يزداد انسياب الشحنة في وحدة 
زمن بزيادة معدّل التبديل (18216 عمنطء5171). وحيث إن التيار هو معدل سريان الثيحنة 
بالامكان منديد معدل سرياة اللبار: ورذلك يمكى ايض حدس كمه المقاومة 
المكافئة (عسلة7؟ ععسهائزوع2 أمولة1نان8) من خلال تقسيم دخل الفولتية المعلوم على 
معدل التيار. من ناحية أخرى, ولأن القيمة المكافئة للمقاومة تساوي معكوس ناتج 
تردد الساعة وتبديل (ع«نطء:51) المتسعة ,©» فإن مقاومة الدَّخل المكافئة إلى 
المكاميل (:7260عع6م1) تتغير من خلال تغيير تردد هذه الساعة. 


يمكن تحديد تردّد القطع (لإعمعساوعء1 ل#مادك) لمكاميل مدصهة-مه من قيمة مقاومة 
الدّخل المكافئة والمتسعة و0 في المُكامل. إن القيمة المكافئة لتردد القطع ل 507 
تتناسب طردياً مع ناتج تردد الساعة وقيمة ,0» وتتناسب عكسياً مع قيمة 0. 


إن الترددات المارة أو المرفوضة في (5©7) (استجابتها) وشكل الكسب ضد 
التردد المرسوم» يمكن إعادة تضبيطهما (26560) خلال اختيار تردد تحويل الساعة؛ 
ونسبة المدّسعة؛ وحتى قيمة المقاومة الخارجية في بعض الأحيان. يمكن اعتماد رقاقة 
(505) منفردة لتعمل في تمرير الحزمة (ووهم4مة8) تمريراً سريعاً (ومهط-طاعذا8) أو 
بطيئاً (وودط-:1.0)؛ وكذلك في رفض الحزمة (0نوزه# -0مه8) (التي تسمى ثلمة أو 
(210:5))» لعمل مرشح التمرير الكامل (:811-5095-5116). وللمرشح الأخير أشكال 
ومسميات مختلفة منها: 
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حخته الع نا وتعطء :زطعط0 واعووء8 أو (عنامنلاء) ععسحك. إن التردد التمائلي يراوح 
عادة بين 112 1 و 112 20» أو أكثر ب إن استقرارية (5150) هى أفضل 0 إلى 20 مرة من 
المرتحات القعالة العقليدية #سقدم (بدع 6 حاليا فى الأنظمة الصرفية» وف 
الآلات الموسيقية الإلكترونية» وفى أجهرة توليد الأسيوانك و اليونك عليهاء بالاضافة 
إلى أجهزة الفحص. ْ 


مضخمات إعتات وتمشك 

تحتوي مضخما إعتان وتمشك (51145 - ومع تاموصخ 11011-لمه-وامسد5)» المبئنة 
في الشكل 7-8,: على مضحم تشغيلي ومتسعة. بواسطة مبدل تماثلي» بإمكان هذه 
المضخمات أن تعتان عندما تؤمر دورياً بالمستوى الآني لإشارة الخرج والاحتفاظ 
بقيمتها مؤقتأ كقيمة .220 وتمثل هذه القيمة قيمة الفولتية الآنية في تيار البيانات المتغير 
باستمرار ابتداء من المجش (2وومه5) وحتى محوّل الطاقة (رءهنلكمصه1). يحتفظ 
(5814) بالفولتية لفترة طويلة تُمككن محوّل تمائلي ‏ إلى - رقمي من تحويل العيّنة 
وتجهيز خرج مستقر يمكن عرضه رقمياً. يسمي (58]146) أيضاً مضحّم تقصٌّ - 
وتمشك (:ء6/ذامسخ 11014 لصه-ءاءه:1) أو (7814). تستخدم (58145) في كشافات 
الذروة متعددة المقايبس (25:ماءعاء2 علدءط 5زعاءم2/1111)» وغيرها من الأدوات. للدارة 
دخل تمائلي» وفخل تحكم ومسامير خرج تمائلي (5هأ2 أنام )010 عملومث)ء كما أنها 
مصمّمة للعمل في كلا النمطين إعتان و تمشك. 


في نمط إعتان (81006 واودة5) تكتسب (5814) إشارة الدّخل بسرعة وتتقمًاها 
حتى يصدر القرار بالتمسك بتلك القيمة. أما في نمط تمشك (21046 81014)» فإنها 
تحتفظ بالقيمة الممسوكة كقيمة (©0). تتوافر دارات (5514) المتكاملة (108 5114) 
الموافقة مع منطق الترانزيستور - الترانزيستور (.171)» أو منطق أكسيد المعدن نصف 
الموصل (2105). تحتوي (10) على مضخمات دخل وخرج تشغيلية مع مبدل 
ترانزيستوري إلا أنها تحتاج إلى مدّسعة مَك خارجية. 


يعتمد الفرق بين (5514) و(7114) من حيث التشغيل على الفترة التي يستغرقها 
انغلاق المبدل. إن مبدل (1114) يستغرق وقتاً طويلاً لكي ينغلق مما يسمح للخرج بأن 
يتغير بشكل معنوي. من ناحية أخرى؛ يتمسك الخرج بمستوى قيمة الحاضر في 
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لحظة فتح المبدل؛ وعلى العكس ينغلق مبدل (5814) لفترة مناسبة كافية لشحن متسعة 
التمشك (:0:زعهمه© عم11010) بصورة كاملة. ليس هناك من فرق بين أداء الدارتين 
عندها يتم تحديث بيانات نظام اكتساب بيانات العائل (صمتاأوساوعة هغهةط 6و1]10 
مدعت 5) ) وبمعدّلات تزيد عن 21112 1. 


الشكل 7-8 مضخم أعتان وتمسك (51514). دخل تحكم 


دارات حلقة قفل الحالة 

هي دارات إلكترونية قادرة على قَفل مُذَبذِب (:0:0118:0) في طوره الآني عند 
إشارة دخل معيّنة «الشكل 8-8). لهذه الدارة (ونداه© (آرآط) جومرآ لععاءم.آ-ءمقطم) 
أنضاً قدرة على فك تضمين (ع12نلمصك ) لددد حمل أو تقفي جمل أو مزامنة 
(عمذتندمخطعءعم:ز9) إشارة يختلف ترددها مع الزمن. تحتوي دارة (.51.1) على كاشف 


طور (:6]ءعاء2 عوقطط) ومرشح مرور منخفض (5055-51162-/101) مع أنشوطة تغذية 
استجاعية (م1.00 عاعه0ئه8) تغلق بواسطة مذبذب محلي متحكم بالفولتية (17700). 


يحدُد هذا الكاشف ويتققّى الفروقات البسيطة في الطور والتردد بين الإشارات 
القادمة (15همع51 عمندومءم]) وإشارات (2)502 ليوفر نبضات خرج تتناسب وهذه 
الفروقات. يعمل مرشّح المرور المنخفض على إزالة مكوّنات (©8). تاركاً فولتية 
(©00) سوق (20700). تغيّر فولتية الدخل هذه تردد الخرج في (700) إلى مستوى 
إشارة الدخل. ويعمل كل من كاشف الطّور ومرشّح المرور المنخفض عمل الخلاّط 
(ع311) في دائرة التغذية الإرجاعية» وبذلك يساق الخرج في اتجاه يقلل إشارة الخطأ 
(531ع51 :ه:)» وهي التردّد المتغير» إلى أقل ما يمكن. وعلى ذلك تعمل الدائرة على 
سوق إشارة الخطأ رجوعا باتجاه الصفر الترددي. وبمجرّد موازنة الترددين يقفل 
(700) إشارة الدّخل ويضبط أي اختلاف في الضوء بين الإشارتين. 
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صّمّمت (11آم) لأغراض إزالة التضمين (012005المسسءم) في عملية تضمين تردد 
مُستقبلات (21).؛ إلا أنها تقوم بموازنة (5:011265) دارات أخرى مختلفة. فعلى 
سبيل المثال» بإمكان (.511) مزامنة إشارات المسح الأفقية والعمودية في مُستقبلة ال 
2117 وإزالة تأثير الانحراف الدوبالري (كنطد معاممه2) في عمليات تقفي السواتل» 
وبإمكانها أيضاً موازنة تردّد المُذبلب الكليستروني (5هغةللنه05 دمئنونر1؟1) أو إزالة 
التشويش (الضوضاء) من المرشّح في دارات الاتصالات. توجد (511.5) في دارات 
الكشف المتزامنة (وانناهم ومناءعاء2 ونامهمعطءه:59)» والمودمات» وفاكات الشفرة» 
ومُستقبلاات 251 (ع ماوعا الكتطاك- تزع معسوع1) . 


مذبذب فولتية 
مسيطر عليها 


خرج دخل تحديد الحالة 


أنشوطة تغذية استرجاعية 


الشكل 8-8 دارات القدرة المتكاملة. 


الدارات المتكاملة القدرة 

هي دارات أحادية الليثية متكاملة تمزج بين تمائلية الإشارة ورقمية منطق الدارة مع 
ترانزيستور قدرة واحد أو أكثر موجود على الرقاقة نفسها. لبعض هذه الدارات 
(كاتناءتك 160همروء م1 رعنووم) القدرة على التعامل مع 24 أو 7 2 وهي توفر مساحة 
على لوحة الدارات لأن مبدل القدرة وإلكترونيات السوّق موضوعة على الرقاقة 
الالكترونية عينها. سهّلت هذه الأجهزة تقليص المساحة لأنها صُنّعت بطرائق خاصة 
تسمح لها بأن تتواجد على الرقاقة بترانزيستورات إشارة - صغيرة دون أن تلتف أو 
تتداخل مع أداء بقية مكوّنات الرقاقة. 

من أوائل دارات القدرة المتكاملة سوّاقات القدرة (ورءمونرط م»:و5) المستخدمة 
في تجهيز نيون فولتية عالية في شاشات القطع السبعة (-مء6ء5 ممع]7 عع4غ1701 طئ111 
79 9ع تزعة 5) ) التي تجمع بين المنطق الرقمي ثنائي القطب (181ع21 نةاومز8 
©081]) وترانزيستور قدرة ثنائي القطب على الرقاقة نفسها. في مرحلة لاحقة تمزج 


265 


دارة قدرة متكاملة (10 :606 ) بين جهازي ثنائي القطب و(2105) وبين دارة تماثلية؛ 
ليتحد بعدها منطق (08105) مع الترانزيستورات ثنائية القطب في تقنية (811105). 
بعدئلٍ يتحد منطق (02105) مع ترانزيستورات (81051581) 11105 في (01105/22105). 
إذا اعثمد مخطط جانبي (كناهنوقآ لدرعنهم1) أو (نرعهاهمه7) فإن الدارة المتكاملة سوف 
تحتوي على وحدتي قدرة (أو أكثر) على الرقاقة. ولكن باستخدام التصميم الرأسي 


ستقتصر الدارة على وحدة قدرة واحدة فقط. 


إن تقنية (812405) مناسبة لفولتية وثيار مناسبين؛ وقد استخدمت في تصنيع المتحكمات 
بعمل المحركات (011625ناته© :320:0)» ومبدلات الملفات اللولبية أو السولينويدات 
(وعطءة:5 لذممعاه50)» ودارات الرأس المطبوع المتكاملة (105 عمنطء)ة:5 لم11 غصنط) . 
على النقيض من ذلك استخدمت تقنية (032105/21105) في تصنيع سوّاقات شاشات 
البلازما (60م)»؛ وشاشات التألق الإلكترونية (133/5م115 أمععوعم تسد[ مماءه81) . 


استخدمت ثلاث تقنيات مختلفة لفصل دارات التحكم من جهاز القدرة وذلك 
لمنع التداخل والتكشر في الدارات أحادية الليثية المتكاملة» وهذه التقنيات هي: 


الفصل الذاتي (15018800 #اء8)» وهي امتداد لتقنية (02405) وفيها يوضع وصلة 
تحيّز معكوس («مناءسدال 813560-وومه267) بين المصدر ومنطقة التصريف (منةءط 
دواع 2). وقد اقتصرت هذه التقنية على الأجهزة التي تسحب أقل من ه 2: مع بقاء 
الفولتية عالية بمقدار يصل إلى 77 500. 


الفصل بالعزل الكهربائي (1 -ممعه[ه15] عتاءعاءزط)» وفيها ُستخدم وو أجافة 
(05صةاة1) أو (وط11) مُنماة على ركيزة من سليكون وري لأداء وظائف الدارة 
المتكاملة. وفي هذه الحالة يتوجب أن يُسحب التيار من الرقاقة داخل ال (106) ليبقى 
مستوى الفولتية ددا ويرى البعض أن (1م) تُنتج أقل سعة طفيلية (ع)زووعوم 
ععمة نع وم 0) مع السماح لفصل كامل على الرقاقة. 

الفصل بالوصلة (31 - 1501805 دونءمن1) بين الدارات الجانبية المتكاملة 
والدارات العمودية. وتتشكل طبقة تقيليّة (181:«ة:نم8) على الركيزة مع انتشار 


للوصلات والتقاطعات العميقة وتكوين مناطق مفصولة (مناطق فصل). يتشابه 
انسياب التيار هنا مع انسيابه في أجهزة القدرة المفصولة. 
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الفصل التاسع 


المنطق الرقمى والدوائر المتكاملة 


المحتويات 


» نظرة شاملة 


٠.‏ جدول الحقيقة (16طه1 طننم) 
» البوابات المنطقية الأساسية (وعنة© عنومآ عزقة8) 


« تغايرات دارة القلاب (مممنغاعةل؟ اتناعمك مه1-منا11) 


« العدادات الثنائية (ورعغصناهك بمهصذ8) 
» مسجلات الإزاحة (ورعاوزوعه قنطة) 


» المنطق التسلسلي والتجميعي 
(عنعم.آ لمع سنوء5 لصة لقصمنة متط صصح ) 
« الأصناف المنطقية القياسية (وعناسة] عنومآ لتقلسمة 5) 
« ثنائية القطبية مقابل أصناف ال (10105©) 
(وعناصة1 03105 كناورء17 تتقاومة8) 
* الرسم البياني للقدرة مقابل السرعة 
6 تدع بتو لمععم 29 
« دارات (81031405) المتكاملة 
(وأنسع ةع 11 05) 


خواص المنطق الرقمي (5عنادمعاع مم0 عنعمآ لمختعنص) 


« أجهزة المنطق القابلة للبرمجة 


(وععتوع12 عاعمآ عاطم سسمعمرط) (و]م) 


« مصفوفات البوابة (وتروسح عنه0) 

أه مصفوفات البوابة القابلة للبرمجة ميدانياً 

(مذخط) (واتهتتتخ علد عاطفتستسمومءط )0 
« الخلايا القياسية (15اء© 4تدلصة:5) 

« أجهزة الذاكرة نصف الموصلة 

(وعع اماع12 01 1ع 1/1 101 م0 نجع 9) 
«أصناف الذاكرة نصف الموصلة 

(وء1انسوط 017 ع 1/1 ءلمو نمع 5) 
« ذاكرة الدخول العشوائي (للخع) 

زوع مطرع ]1/1 ووعع 4 - ددمل صة 2 ) 
ذاكرة قراءة فقط (20115 -وءنمصهء]2 نرلد0-لدعجط) 

» ذاكرة الدخول العشواتئى عير المتلاشية 

(5لشخ-2/17 - والشظ عاننهاهننمولح) 
٠.‏ المُرسِلاات المستقبلة العامة 

( كع )] تمسمة لع لزععع 1 211 
« دارات زرنيخيد الغاليوم الرقمية المتكاملة 


(و10 اانه 410 -دن 2111 0) 
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تعد الدارات المنطقية الرقمية المتكاملة القياسية (©821.1)» المصنوعة من 
تكنولوجيات أصناف موصلات مختلفة» وحدات بناء دارة إلكترونية مكوّنة من 
بوابات منطقية (و6]ه© عنعم]آ). تراوح ال 521:10 بين مستوى دالّة بوابة منطقية 
بسيطة» ومستوى دارة متكاملة كبيرة (1/1.51). تُصنّع ال (581.10) لتوضع في المخازن 


وتعرض في دليل اله لمصنّع. 


تتوافق أصناف الدارات المتكاملة (10) تبادلياً على الرغم من اختلاف مُصنّعيها. 
كما أنها لا تحتاج إلئ دارات بينية خاصة (وانداهم وعهىره)م1 لدزءوم5) لمكاملة النظام 
(00نهعع م1 حدم ؤد:ز5) . من ناحية أخرى فإن المنتجات من أصناف ال (95210) جاءت 
تتيجة السحسيات والاخعراغات المسثمرة في طرائق التصديع: فضلاً عن النجاح 
المستمر في تحسين سرعة البوابة المنطقية وتقليص كمية تبديد قدرتها. لا يتوافر» 
للأسف» صنف منطقي رقمي مثالي» لأن لكل واحدٍ من هذه الأصناف مقداراً من 
الكفاءة أو انعدامها. ولذلك يُصنّف مصمّمو الدارات خواصٌ أداء الأجهزة وفق 
أهميتها فى التطبيقات المستخدمة. على سبيل المثال» إذا كان الاستهلاك المنخفض 
للقدرة كّ التصاميم الحديثة أمراً بالغ الأهمية يتم إختيار واحلٍ من أحدث أصناف 
(3405©). أما إذا كانت السرعة القصوى متطلباً أساسياً فمن المرجح أن يتم اختيار 
واحدٍ من أصناف منطق باعث مقرن (©.81-ءنومآ فعامناهع- ع انس8). ولكن إن لم 
يكن أي من هذين الاختيارين مهماًء يتم اختيار واحلٍ من أصناف (.111): وخاصة إذا 
كانت متوفرة من مصادر متعددة. وَيُعَدٌ صنف (.1171) صنفاً كاملاً وناضجاً» ويتوقع أن 
تنخفض أسعاره إلى أدنى مستوياتها مع مرور الوقت. 


تُعدَ التكلفة أمراً مهماً في تصميم هذه الدارات بحيث يبقى المصممون مستعدّين 
للتنازل عن بعض الميزات التي لا يرونها من الأولويات» وذلك لإبقاء التكلفة 
منخفضة. وكذلك هم مستعدٌون لمبادلة بعض الخواصٌ التي لا تصئّف من الأولويات 
عندهم بخواصٌ أهم. أدّى ذلك إلى استخدام أصناف منطقية مختلفة ضمن الدارة 
الواحدة للاستفادة من مزاياها في جعل الدارت أكثر كفاءة. وال (8108405) مثال 
رئيس على ذلك» وهي مزيج بين 071510 وال (3105©). 
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لقد زادت شعبية المنتجات الإلكترونية التي تعمل بالبطارية من أهمية ميزة الفولتية 
والقدرة المنخفضتين» على الرغم من أن ذلك كان على حساب السرعة. وعلى أي 
حالء فإن خواصٌ بعض أصناف (08105) الرقمية المنطقية قد شارفت على أن تصبح 
مثالية تقريباً» بالاضافة إلى أنها تعمل بشكل فعّال بواسطة مولد طاقة بثلاثة فولتات. 
ومن ناحية أخرىء لم يكن المصمّمون راغبين في إعادة تصميم منتجات ناجحة تباع 
بنسبة جيدة في الأسواق» وذلك فقط من أجل الحصول على أداءٍ أفضل بقليل. 


وعليه» سيستمر بعض المصئّعين في شراء واستخدام أصناف منطقية قديمة أو 
ملغاة» على الرغم من ارتفاع تكلفتهاء وذلك لأن استعمالها يُبرّر كلفة إعادة هندسة 
المنتج مرة أخرى. 
جدول الحقيقة 

إن جدول الحقيقة (78616 طزدم1) هو مصفوفة تتألف من الواحد والصفر» وتقوم 
بجدولة كل التشكيلات المحتملة لقيم دَخُل وحوح البوابة المنطقية أو الدارة. وتُبِيِن 
الأشكال و-1, وو-2؛ وو-3 أمثلة على جداول الحقيقة. ويُمثل كل من الحرفين (4) 
و(8) فى حداول الحقيقة للبوابات البسيظة الدخل عادة بيما يكل الحرف (حع) 
العرم آنا في جداول الحقيقة للبوابات الأكثر تعقيداً فيُشير الحرف (0) إلى الباقي 
(:تنه0)؛ بينما يشير الحرف (5) إلى المجموع («نا5»). كما يشار إلى المنطق الواطئ 
(م.آ ونهمآ) بالصفر (0)» وإلى المنطق العالي (5ع881 عذعم1) بالواحد (1). ويتم 
تحديد القيم الحقيقية للفولتيات العالية والمنخفضة بواسطة تصميم الدارة. إن كلا من 
الواحد والصفر قادرٌ على تمثيل قيّم موجبة أو سالبة شرط أن تتوافر إمكانية تحديد 
الفرق في القيمة بينهما. 
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الشكل 1-9 الرموز (المنطقية) للبوابات 
وجداول الحقيقية ل: أ - بوابة النفي (2)01 
ب - بوابة الضم (/42).؛ ج - بوابة الاختيار 
(0). د - بوابة نفي الضم (2/431)) ه - 
بوابة نفي الاختيار (8101). 


الشكل 2-9 بوابة الاختيار المقصور ا 8 
ع21 © (05601) 012 علاتوساءع]1 إالإصه ا / | 8 


منطقية, ب - الرمزء ج - جدول الحقيقة. 


200 


الشكل 3-9 بوابات الجماع (وع)ه© مع400): أ - منطق جَمَاع نصفي (عءذوه.آ 40061 11314)؛ ب 
- رمز الجمّاع النصفي (001دمز5 400 11914)؛ ج - جدول الحقيقة للجَماع النصفي (ءع400 112164 
عاطة1 طغدم])؛ د - منطق الجمّاع الكامل (زع0,آ 400 111) . 


البوابات المنطقية الأساسية 

يتوفر حالياً خمس بوابات منطقية أساسية (وعنه6 عنعم.آ عذقه8)» وهي بوابات: 
الضم (272خ)» الاختيار (201» والنفي (201). وهي البوابات الموجبة» بالاإضافة 
إلى بوابة نفي الضم (284718) وبوابة نفي الاختيار (808) وهما البوّابتان السالبتان. 
يُظهر الشكل 1-9 من ال (أ) إلى (ه) الرموز التخطيطية للبوّابات المنطقية الخمسة» 
بالإضافة إلى جحدول الحقيقة لكل واحدة منها. ولنأخذ على سبيل المثال جحدول بوابة 
(دلله) في الشكل 1-9 -ب: وتفسير جدول الحقيقة. نبدأ بقراءة الجدول من 
الخانات الأفقية العلوية حيث يمثل كل من الحرفين (4) و(8) أطراف الدخلء» بينما 
يمثل الحرف (©) طرف الخرج. وإذا تابعنا القراءة نحو أسفل العمود في الجدول» 
سنلاحظ أنه عندما يساوي كل من ال (4) و(8) صفراً أو منطقاً واطئاً (ه.آ ءنهم.])» 


1س/2 


فإن الخرج (©) يساوي صفراً أو منطقاً واطتاً أيضاً. أما إذا كانت (8) تساوي صفراً 
أو منطقاً واطثاً. ستساوي (8) واحداً أو منطقاً عالياً (60ذ81 وذهم.آ) والعكس صحيح؛» 
فإن الخرج (©) سيساوي صفراً أو منطقاً واطتاً. أما إذا كان كل من (8) و(8) 
يساويان واحد أو منطقاً عالياً فإن الخرج (©) سيساوي واحداً أو منطقاً عاليأ» وذلك 
لأن هذا هو الشرط الوحيد الذي يمكن فيه ضم الدخلين (8) و(8) مع بعضهما. 
يصف هذا الشرح عمل بوابة الضم (8115) تماماً. بالإضافة إلى ذلك بالإمكان تحديد 
عمل البوابات المنطقية الأخرى باستخدام طريقة تحليل الجدول نفسها. 


للحصول على وظائف أكثر تعقيداً» مثل بوابة (608) أي بوابة الاختيار المقصور 
(019 ء#زونا[ء:8)؛ يجب وصل ثلاث بوّابات فيما بينها وهي بوابة الاختيار» وبوابة 
الضمء وبوابة نفي الضمء كما هو مبيّن في الرسم التخطيطي المنطقي في الشكل 
و-2-أ» والرسم التخطيطي لبوابة (08) في الشكل 2-9-ب. أما الشكل 2-9 - ج 
فيبتّن جحدول الحقيقة لهذه البوابة. والملاحظ فى هذا الجدولء أنه عندما يكون أحد 
الدخلين (4) أو (8) منطقاً عالياً فإن الخرج 00( سيكون منطقاً عالياً. أما إذا كان كلا 
الدخلين (8) و(8) منطقين عاليين فإن الخرج (©) سيكون منطقاً واطتاً. واصت هذا 
الشرح طريقة عمل بوابة الاختيار المقصور (6201). 


يبتّن الشكل و-3-أ الرسم التخطيطي المنطقي للجمّاع النصفي (40062 11316)؛ 
وهو عبارة عن دارة ثنائية ()تداءيك بوتومذ8) ذات طرفي دخل وطرفي خرج. كما يبيّن 
الشكلو-3-ج جدول الحقيقة لهذا الجماع؛ فيما يُظهر الشكل و-3-د الرسم 
التخطيطي المنطقي للجماع الكامل 00خ 8011)» الذي يبيّن كيف يجمع بين 
جماعين نصفيين (400625 11214 10) اثنين. 


تغايرات دارة القلاب 


إن دارة القلآب (انسهمك م515-مناة) هي دارة مُذبنرب هرّاز من مرحلتين 
(أنناء تكن 311011210 عع ماك-200) تم وصفها في «دارات القلآب» 2 الفصل 
الخامس الموسوم ب«الدارات الإلكترونية الأساسية». ويُظهر الشكل 1-5.» الرسم 
التخطيطي لهذه الدارة» أن بإمكان القلآب إنتاج نبضة خرج لكل نبضّتي دخل. هناك 
أربعة أنواع مختلفة من دارات القلاب هي: 
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[ - قلآب التعويق 2 (م110 من0-1:1)» 2 - قلآب (1-12) أو (مه81 مزا؟1 1-16)» 3 - قلآأب 
الضبط - إعادة الضبط 125 (م110-منا1 (55) أء5-اءو])» 4 قللآأب '1 (مه1© نا -1) . 


(انظر أيضاً «المنطق التسلسلى و التجميعي» (لهأمعسوء5 كسة 1هدم نه متطصسمكت 
عأع هآ في هذا الفصل). 
قلابات التعويق («1 


قللأب التعويق 21 (5ومه11-م111 () /613) المبيّن في لد سم التخطيطي في الشكل 
و-4 -أ, هو قلآب 1-1 بالاضافة إلى دارة نفي تقوم بتأخير دخلها لفترة نبضة ساعة» 
واحدة. ولذلك فإن الخرج هو دالّة دخل ظهرت منذ نبضة سابقة. يبتّن الشكل 
و-4ب الرمز التخطيطي لهذا القلآب. 


قلأبات >1-[ 
يتألف قلآب 1-1 (5م510-مناة 1-16)» المبين في الرسم التخطيطي في الشكل 


5 : 4 
الشكا 4-9 قلاب من نوع 7 : أ- المنطق» 
ب- الوهو. 


الشكل 5-9 قلاب 1-12 : أ- المنطق, ب- الرمز. 


2013 


و-4-أ» من أربع دارات نفي ضم (218372) منطقية موصولة مع بعضها البعض. وتتغير 
حالة خرج هذا القلآب إذا كان كل من الدخلين >1 و1 يساوي واحداً (منطق عال) عند 
حصول نبض الساعة (ءو1ناط 1001©). يساق الخرج بواسطة نبض الساعة ليساوي 
واحداً إذا كان الدخل 3 يساوي واحداً (1). أما إذا كان الدخل >1 فقط يساوي واحداً 
يُساق الخرج ليساوي صفراً. إن اختيار الحرفين1 و1 لهذا القلآب هو اختيار 


اعتباطي. ويبيّن الشكل و-5 -ب الرمز التخطيطي لهذا القلآأب. 
قلأبات الضبط ‏ إعادة الضبط 


يتألف قلآب (5م510-منا1 (2-5) :ء8-اهوه2)» المبيّن في الرسم التخطيطي في 
الشكل وم حل من دارتي نفي ضم دخل منطقيتين (5انداء1 أنامهآ عزعوم.آ 12ل4ا2) . 
تمثل الأولى دارة الدخل (8) لإعادة الضبطء أما الأخرى فتمثل دارة الدخل (5) وهي 
دارة الضبط» وعلى إحدى هاتين الدارتين (أو منطق 1) في الوقت عينه. ويتم تحديد 
سرعة تشغيل القلآب من خلال الوقت الذي يتطلبهُ لشحن المتّسعات في شبكة توجيه 
ساعة 2165970110 عمتروء:101-5©) موصولة بين دَخْلَى إعادة الضبط (©) والضبط (58). 
وإذا كان المحلاى عبد الدع وسنانيا لو احد عبد وصول نبضة الساعة» يصبح القلآّب 
شعَالاً» ويكون الخرج © مساوياً لواحد. أما إذا كان المنطق عند الدخل © مساوياً 
لواحد فإن ذلك سَيُعيدُ ضبط الدارة إلى المنطق «صفر)» أو حالة التوقف عن العمل. 
ويستمى هذا القلآب أيضاً بقلب الضبط ‏ إعادة الضبط (م510 مناظ )هدمه-اه8) أو 
قلآب 85. يبتّن الشكل و-6 -ب الرمز التخطيطي لهذا القلآب. 


5 
0 
الشكل 6-9 قلاب 0 
الضبط - إعادة الضبط (15): 3 
أ- المنطق؛ وب - الرمز. 5 
0 


رب 
قلأبات 291 (الدارات القلأبة لقدح الضبط وإعادة الضبط) 
إن لدارة القللأاب الخاصة بقدح الضبط وإعادة الضبط (251]) رععع 1 أء5 أعوع1) 
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(5105 وذلق» دخل قدح إضافي (7) الذي يمكن أن يشحن لتغيير حالة القلآب. فإذا 
كان خرج القلآب في حالة إطفاء (055) فإن نبضة في دخل 5 أو (1) سترحعه إلى حالة 
الاشتغال (081)» إلا أن نبضة في دخل (©) لا تتستب بتغيبر في الحالة. ومع ذلكء إذا 
كان خرج القلآب بحالة اشتغال؛ فإن نبضة في دخل كل من (2) أو (1) ستطفئة. وفي 
هذه الحالة فإن نبضة في دخل (5) لا تُسبب أي حالة تغيير. يستمى هذا القلآب أيضا 
بقللاب قدح الضبط وإعادة الضبط (م110-من1 (511) تععع م1 أعوع طن 5) أو بقللاب 


585 (الشكل 6-و). 

قلابات '1' 

إن قلآأب 7 (ومماظ مناظ 07» المبين في الرسم التخطيطي في الشكل و-7 -أ, هو 
قلآب (1-16)» تتغير حالته في كل مرة يتم فيها تطبيق نبضة إطلاق أو نبضة ساعة عند طرف 
الدخل 7. يُستخدَمٌ هذا القلآب بشكل واسع في دارات العدادات. يستمى أيضاً بقلب 
المفصل (م110 مزا عاوع10). يبيّن الشكل و-7-ب الرمز التخطيطي لهذا القلآأب. 


ل 
0 1 
حلاماك ساء: 
8 كلاه 0 
رب 4 
الشكل 7-9 قلاب التردد 1: أ - التكوين؛ ب - الرمز. 
العدّادات الثنائية 
إن العدّاد الثنائي (وتعاطناده © قط 8) هو سلسلة من القلآبات القادرة على عد 


البضات للعكو بالدارات الزقمية يسعى. العذاذ الميدتى المكوة من خلابات 1 
| بئنة في الشكا وحق, بعدّاد التموّج 610نم © عاممنع2) . 


الشكل 8-9 رمز 
عداد العموّج المنطقي 


مقياس (3-016) 8. 


يتم وصل الطرفين 1 و1 في كل قلآب» ويعاد ضبط هذين الطرفين ليساويا المنطق 
1 أو (1 هنوم1). كما تُحوّل هذه الوصلة قلأب (1-1) ليصبح قلآب (7). وفضلاً عن 
ذلك فإن خرج © لكل قلآب يساوي المنطق صفراً (0 ٠1عه.آ)»‏ وذلك لأنه تمت إعادة 
ضبط الطرفين 1-16 ليساويا المنطق 1. يُشار إلى خرج كل من القلآب الأول (م)» 
والقلاب الثاني (,#م)» والقلاب الثالث (:85”) ب 00» و,©0» و05 على التوالي. علاوة 
على ذلك يُعدَ الخرج ,0» البت الأقل معنويةً (58.]آ - 816 غصدءة/نمع51 56دم1). ويُعدَ 
الخرج :0» البتّ الأكثر معنوية (1158 - )ذ8 أصدء نمع 51 31056) . 


تتغير حالة خرج القلآب (770) مرة عند كل نبضتي ساعة. وتتغير حالة خرج 
القلآب (,##) مرة عند كل أربع نبضات ساعة. أما حالة خرج القلآب (,7) فتتغير 
مرة كل ثمان نبضات ساعة. بسبب هذا التسلسلء» تسمى العدّادات التي تحتوي على 
ثلاث قلأبات متعاقبة بدارة إقسم على ثمانية (إنداميك 8-/1106-6). أما إذا كان 
العدّاد يحتوي على أربعة قلابات متعاقبة» فيسمّى بدارة إقسم على ستة عشر 
ندع مك 16 -زطدعل تخلط) . 


إن عداد التموّج هو عداد غير متزامن (7عغصنا20 5تامدمعءمبزدة)» وذلك لانعدام 
تزامن نبضة ساعة في كل واحد من القلآبات. ويُعَرَفْ هذا العدّاد بأنه عداد أمامي 
(ع © كته رمم) أو عداد تصاعدي (م6)من2 م[]) أيضاً لأنه يضيف كل نبضة 
دخل إلى المجموع. من ناحية أخرىء تُوَقَت وتتغير حالة كل القلآبات في العداد 
المتزامن (0]65نا0© 5نامدهومطءم:59) في الوقت نفسه. إن الأنواع الأخرى للعدادات 
هي : 


©« العدّاد التنازلي (167هنا00 2)120100 وهو عدّاد عكسي (2161ا00) 156ع 2 1) يقوم 
بطرح 1 من عددٍ سابق عند كل نبضة دخل. 

« العدّاد التصاعدي 0 التنازلي (2161نا060 0زهجآ-م[2)]1) وهو عداد ثنائي الاتجاه 
(عأمناه© لهدمناءع8101) قادر على العمل إما كعدّاد تصاعدي» أو كعدّاد تنازلي. 

« عذاد موديولو (60]منه00 210010) وهو عدّاد يحسب المجاميع الأخرى 
بالإضافة إلى الثنائية. ومثال على ذلك عدّاد موديولو ‏ 5 الذي يقوم بالعد من 1 إلى 4 
ويعيد ضبط نفسه إلى الصفر عند النبضة الخامسة. يبيّن الشكل 9-9 الرسم التخطيطي 


لعدّاد موديولو 0 (تعغصناه© 310010-10)» وهو عداد عفدي (تعأامنه© علوءعء2) )2 يَعُدٌ 
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من 1 إلى 9 ثم يعيد الضبط ليبدأ من الصفر عند النبضة العاشرة. ومن ناحية أخرىء يتم 
وصل بوابة نفي الضم (6816 2]8315) بحيث لا يتم استعمال ستة من المجاميع. 


الشكل 9- 9 الرمز المنطقي للعدّاد العقدي غير المتزامن. 

إن مسجل الإزاحة (.هؤوزوء2 #6نم5) هو دارة قادرة على تخزين الرقم الثنائي 
(عءطصنكط اإتممز8) أو التعليمات. وإذا كان للرقم الثنائي أو التعليمات عدد (م) من 
البّات» على سبيل المثال» ويُعوّف ب« كلمة من عدد (م) من البتات») (0ه'8ا )نط-م) . 
يتألف مسجل الإازاحة :61-ه من عدد (م) من القلآبات المتعاقبة. حيث يحتوي القلأب 
50 على البتْ الأقل معنويةٌ (58.)» بينما يحتوي القلآب .88 على البتْ الأكثر 
معنويةً (858) للكلمة المخرّنة في المسجل. يتوافر عادة خمسة أنواع أساسية من 
مسججلات الإزاحة هى: 

1- المسجّلات المتسلسلة (15665ع6< 56121). تقوم بتخزين الكلمة وتقرأها بشكل 
متسلسل. يطلق على هذه المسجلات اسم «(مسجلات الإزاحة اليمينية») قنط5-نطعن]1 
مزع إذا كانت الكلمة مُزاحَة إلى اليمين؛ بينما تسمّى بمسجلات الإزاحة 
اليسارية (رعاوزعء1 أقنط2-5ء.1) إذا كانت الكلمة مُزاحة إلى اليسار. 


2- مسجلات الدخل المتسلسل والخرج المتوازي (ملةتءى»ء غن0- ]ةلهم 
9م" تقوم هذه المسجلات بتخزين الكلمات تسلشلياً وتقرأها بشكا متواز. تسمي 
أيظيا بالمحوّلات من المتسلسل ‏ إلى المتوازي (5عاته0مه0 أهالمعةدط -ما-لمت5) . 
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3 مسكلات الدخل المتوازي والخحرج المتسلسل (مآحاءالوعوط» غن0- لمعك 
19 . تقوم هذه المسجّلات بتخزين الكلمات يشكل متواز وتقرأها بشكل 
متسلسل. تسمى أيضاً بالمحؤّلات من المتوازي - إلى المتسلسل (لقمع قدو اناه اليم 
ع 001 ) . 

4- مسجّلات الدخل والخرج المتوازيين (مآ-1ءالدعة5) كنهاونعع1-ن0-اءالدمةط) . 
تقوم هذه المسجلات بتخزين وقراءة الكلمات بشكل متواز. 

5 المسجلات الدّوارة (ويعاونوعه عصننةامةق)ء تيمر هذه المسجّلات» 
الكلمات في حلقة باستمرار. وتسمّى بالمسجلات الدينامية الإزاحية (110ط35 عاستقمرط 
ونعؤوزعء>) وذاكرة الإزاحة الحلقية للقراءة فقط (وع13مسرعء]3 نزام0-0دع عمنجط ل نط5) 
أيضاً. يتضممّن مسجل الإزاحة التسلسلي ذو الأربعة يثّات ©#- ,نط5 لضه5 غذ8 
ع2 المبيّن في الشكل و-10) عدداً من قلأبات 1-6. يدخل كل قلآب في عاد 
القلآأب الذي يسبقه عند كل نبضة ساعة. 


نبضة ساعة 


الشكل 10-9 الرمز المنطقي لمسجل الإزاحة ذي الدخل والخرج العسلسليين (5150) أو 


(وتعاواعء*1 أكنطك (5150) أن -لمتت5 ساعلمتت 9) . 


المنطق التسلسي والتجميعي 

تبضمن أصناف:دارات المتطق الرقمي المنكائلة(0116) التجارية كثيراً من 
الأجهرة التى تصنف بأنها إما تجميعية ([0ده]2دنطده©) وإما تسلسلية ([2امعنوء5). 
وتقوم بتنفيذ القرارات بناءً على الدخل الذي تستقبلة لأن هذه الدارات لا ذاكرة لها. 
فضلاً عن ذلك فإن لكل مجموعة إشارات عند أطراف الدخل تشكيلة إشارات ثابتة 
عند أطراف الخرج. تتضمّن الأمثلة على الأجهزة التجميعية: بوّابات نفي الضم 
(«التهلح)» وبورّابات (205)»: وبوابات الضم (2/2ه)» وبوّابات (2608» وبوّابات 
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(2)7:201 بالإضافة الح العاكسات (وتع امع تم1) ودارات قفدح شميت العاكسة 


( 15عاتء كص1 نلعم ع 151 - )نط 5) . 


وعلى النقيض من ذلكء فإن باستطاعة جهاز المنطق التسلسلي تخزين المعلومات؛ 
والاعتماد على إشارة خرج الجهاز في إحداث إشارة دخل» كي يبيد أيضا علي 
إشارات الدخل التي استقبلها الجهاز في وقت سابق- أي تسلسل الدخل. تضيف قدرة 
الذاكرة هذه تعقيدات من ناحية التصميم والتشغيل في الأنظمة ووحدات البناء الرقمية 
التي توضع فيها. 

أما القلآأبات» وهى مثال على المنطق التسلسلىء فهى دارات بوّابة بسيطة قادرة 
عل 'افقرين المعازمات. وقضمى 09 الأنات المسلعية الرقمية الجديقة فاذبارت 
التعويق » وبعضها قابل للتضبيط وإعادة الضبط فيما تكون البقية ذات الحالة الثلاثية 
غير قابلة للعكس (ع سناع كسنده01) . تُعدٌ القلأبات دارات رئيسة في ال (و11ط5) 
المهمة الأخرى مثل المغلاقات الشفافة (65ط200آ أدعمةمومة1)»: والمسجلات 
(وتعاوزوع 2) ) والعدّادات (5عأطنام©)) وكلها أجهزة ذاكرة. 


الأصناف المنطقية القياسية 

تُعدٌ الدارات المنطقية القياسية الرقمية المتكاملة (521105) وحدات بناء رقمية 
للاستخدام العام في مختلف التطبيقات. توصل هذه الأجهزة فيما بينها لُشكل أنظمة 
منطقية مُركبة. تسمح التكوينات المختلفة للبوّابات المنطقية المتوافرة في كل صنف 
للمصمّم بتجميع النظام دون استخدام عناصر متكررة لا حاجة لها. 

على أي حالء إن لم تكن الدالّة المطلوبة متوفرة كفقرة من فقرات كتالوجء يتاح 
للمصمم أن يستخدم الدارات المتكاملة القياسية لتجميع ما استطاع من النظام» 
وتجهيز باقى الدارة بواسطة مكوّنات منفصلة» أو بشراء دارات متكاملة لتطبيقات 
معيّنة فحت عألأءءم5-موننهء نزاومه) مصنوعة لمتطلبات النظام. قد تكون هذه 
الدارات المتكاملة مصنوعة إما حسب الطلبء أو شبه مخصّصة لتطبيقات معيّنة» أو 
مصفوفة بوّابات منطقية (بيوتك عنه0) . 


تتضمّن الأصناف المنطقية الرقمية الراقية كل البوابات المنطقية التي تمت 
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مناقشتها في فقرة «البوابات المنطقية الأساسية»» كما تتضمن دالّات أخرىء مثل مزيل 
التشفير /المقشم (1667م 1نامع 0061/12ء26)؛ والمضاعفات (وتععرءام1ن321)» 
والمُذبذيات المحكومة بالفولتية (051120:5 011601نامه© عو4غ701)» والمُذبذيات 
المتعددة (15م)ة12101051)» والمقارنات (3136015م ده )» باللإضافة إلى صادات 
ذاكرة (5180) الداخل أولاً يخرج أولاً (مكآاسصتط» ومعاكدا8 تتتممع ]ا دوعتم 
وحاكمات الذاكرة (00116:5م0© تإتمدمء31). وتتوافر صادّات ذات الحالة الثلاثنية 
القابلة للعكس (5تع كنظ عمنا م1 غئه5-ءء2ط]) وتلك غير القابلة للعكس 
(كدع كنظ عمصناتة تصتممكك! 1166-6 ). تعد الدارات المنطقية القياسية المتكاملة 
(105 عنعومآ فعدوهة:5) أجهزة إرسال واستقبال (615 21850617 ومستقبللات 
(5ه17ء160)» وتصئف مسوقات الخط (وته10,ط عمن1) كدارات وصل بيني 


(ك) ندعم عع وأ عام1) . 


إن عملية تقليص عرض الخط المستمرة ليصل حجمه إلى ما دون الميكرون قد 
جعلت من مكاملة ثمان دالآت على رقاقة واحدة» والإبقاء عليها معزولة كهربائياً» أمراً 
ممكناً. فضلاً عن ذلك تتوافر الدالأت المنطقية المختلفة على شكل رزمة مؤلفة من 
أربع 0200 ©)ء أو ست (برع11)) أو ثمان ([هء0) دالآأت» مما يسمح بكثافة أعلى 
للمكوّنات وبتكلفة أقل لكل دالّة» بالاضافة إلى محافظتها على مساحة لوحة الدارة 
(لمده8- ننه يك) من خلال تقليص كثافة الرزمة على اللوحة» وهذا ما يفضّله مصممو 
الدارات. 


من غير المحتمل» بشكل عام؛ أن تصبح دالآت الدارات المتكاملة (ودمناءمدظ ©1) 
المعقّدة جداً منتوجات نموذجية تباع في الأسواق كمثيلاتها من الدالآت البسيطة. 
يعتمد قرار المصمّم استخدام بدائل عن الدارات المتكاملة القياسية» في حال عدم 
توافرهاء على مساحة لوحة الدارة» وقيود القدرة (5م0ة]نسنآ[ :ء«وم)» وعدد 
المنظومات المطلوبة؛ بالإضافة إلى تكلفة وتوافر هذه البدائل» فضلاً عن عامل 
«الإلحاح» لإيصال المنتج إلى السوق. 


حتى لو كان بالإمكان صنع كميات هائلة من المنتج باستخدام (51105)» فإن 
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ومتطلبات القدرة» بالاضافة إلى تقليص حجم لوحة الدارة» وذلك لتحسين جودة 
الوحدة وخفض كلفتها. تتضمن بدائل المنطقيات القياسية الحديثة الأجهزة المنطقية 
القابلة للبرمجة ميدانياً (و2.]ط-وءءةمو2 ءزومآ واامسسديوه:م-81610)» ومصفوفات 
بوابات منطقية (8(:5::ه عه )» بالإضافة إلى الخلايا المعيارية (115ء© 1مهلسة]5)» أو 
الدارات المتكاملة المصنوعة حسب الطلب (2] «تماقنك) . 


تتضمن ال (5881108) الحديثة تكاملاً على المستوى الصغير (316ه50811-5 
780100-551ع126) المؤلف من حوالى 12 بوابة حداً أقصى» أو التكامل المتوسط 
المستوى (172600-1151ع106 16دء2-5ن21601) الذي قد يتالف من حوالي 0 بوابة 
حا أقصى» أو التكامل الكبير المستوى (51آ-مم نك ومععام1آ1 عله 5-عع:13) الذي قد 
يحتوري على حوالى 1000 بوابة كاقمن عنده أو التكامل يستوى كبير عدا (وع؟ 
51-آ101652]108-17 56516 ءع:ة.1) الذي قد يحتوي على 0-١‏ من 10000 بوابة. وتؤؤدي 
ال (1©9 1:51) وال (105 9151) المتوفرة كمنتجات تجارية وظائف معيّنة في أنظمة 
السيارات» والاتصالاات السلكية واللاسلكية مه نوع 1م ناممتطتمعه1ء1) » أو في أنظمة 
لبد فياك 


إن انخفاض إجمالي الطلب على ال 551105 نجم عن اختراع المُعالِجات الفائقة 
الصغر (10655015-11211م31160)» والمسيطرات الميكروية (-ع011 ممعم 1/1 
31©1)» إلا أنها مازالت تستخدم «لربط» أو إكمال الدارات التي تحتوي على ال و10 
المصنوعة حسب الطلب والداراتث المتكاملة شبه المتخصصة أيضاً. 


ثنائية القطبية مقابل أصناف ال 1105© 

تتوزع الأصناف الرقمية المنطقية على ثلاث فئات: 

(1) منطق ترانستور ‏ ترانزيستور (.آ16-1"1ع0.آ 130515]01-100515]01)» (2) منطق 
باعث مُقرِن (851-ع نع مآ 1ع1م نامع )] نم8 )» (3) تكنولوجيا نصف موصل أكسِيد 
ومعدن متنام (5111605-01105 010 -لهماء]/8 لتم اسعصء ام مره2) . لبقي أصناف ال ,]1 


وال 308 على ترانزريستور الوصلة ثنائى القطبية (18[1-:5]0أئمهء1' ممناع مدآ عماممز8)» 
بينما يُبنى ال (08105) على المزج بين ترانزيستورات (81051515817) القناة الموجبة 
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وترانزيستورات (210517:877) ذات القناة السالبة. ويبيّن الشكل 11-9 -أ صورة 
مقطعية لبوابة (08105) للنفي (6:6 2017 01105) أو العاكس (100060)» بينما يبيّن 


الشكل و-11 -ب الرمز التخطيطي لهذه البوابة. 


يشير مصطلح «ثنائي القطبية» (:ةاومذ8) إلى ترانزيستورات الوصلة السالبة - 
الموجبة ‏ السالبة (ودهؤوزوصة1 دمناعمس3 2[827)» وترانزيستورات الوصلة الموحبة - 
السالبة - الموجبة (15]0:5ومة1' «ممناعمن1 2212) المستخدمة في أجهزة ال :711 وال 
لفق لخدم كل هن سؤاقات. الغرس وضاقات الدخل» العرالريهورات بحية 
تصبح هناك وصلة ترانزيستور إلى ترانزيستور مباشرة. كانت الأصناف المنطقية 
السابقة» منطق مقاوم - ترانزيستور (.1«11-مزعه.آ 01]وزوصة15-:2651560) ومنطق صمام 
ثنائي ترانزيستور (.آ1«1-ءاعم.آ +مأقاقصة121506-1) تُوصّلُ فيمابينها باستخدام 
الصمامات الثنائية (و21006) والمقاومات (25مؤوزوع©) . لم يع دهذانالصنفان 
مستخدمين في تصاميم الدارات بعد أن أصبحا قديمي الطراز. 


110521 , اد لزان 
بقناة سالبة 0600 بقناة موجبة 


'51517 بقناة سالبة 8 
5 


ب 


الشكل 11-9 بوابة (03105) للنفي: أ - الدارة» وب - الرسم التخطيطي. 
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كانت. الشك الأصلية عن الجيرة ال( الى مفهها تكساس المعروسكن 
(5)110111625م1 قوعزءع1 )2 منذ أكثر مرخ أربعين عاماً تسمى بال 711.5 المنشطة بالذهب 
(7115 4همه6014-8). وعلى مد السنين أجحريت تحسينات على أجهزة ال.1”11 
[افخليع ‏ مم ل امتشيافنها القدرة ووياةة مرهفها: 


أظهرت إضافة صيمام شوتكي (21006 860:]7) إلى الترانزيستورات الثنائية 
القطبية تحشناً كبيرأء حيث أدى ذلك إلى خلق أصناف جديدة عدة ذات أداء أفضل 
من أداء مثيلاتها من النسخ الأولى من ال (7151). وتضمّنت هذه الأصناف أجهزة 
(111) شوتكي القياسية .8111 - .1711 «رعلنامطه8)؛ وأجهزة (111) شوتكي 
المنخفضة القدرة (.1.51"11 - ,آ1"1 لإكلاامطء5 :ء:وم-/1.00)» بالإضافة إلى أجهرزة 
1110 شوتكي المنخفضة القدرة والمتقدمة (آ1"1 كلأامطء5 نع وط-1مآ لععطة 01م 
51خ -) و(111) شوتكي السريعة والمتطورة (8487). 


تفوّقت ال (711) على ال (2105©) بالمحاسن الأساسية المتمثلة بالسرعة العالية 


وسّوق أعلى للخرج (101976 أنام)ن1© #عطع111)» وكسب ترانزيستور أعلى (تعطع 1 
صنه6 مادتمصمء)» إلا أن هذه المحاسن أخذت تتلاشى مع مرور الوقت. 


تختلف قناتا (24051587)», الموجبة والسالبة» في أجهزة ال (02105©) عن 
ترانزيستورات الوصلة الثنائية القطبية في أجهزة ال (.1151) و(801) من الناحيتين 
البنيوية والتشغيلية. قامت شركة (2808) بطرح أول جهاز (01105©) من نوع (2105© 
38 تميّر باستهلاكه المخفض للقدرة,» بالإضافة إلى الكثافة العالية لمكوّناته فى 
الرقاقة الواحدة. حشنت التطويرات الأخيرة من أداء ال (1405©) فأصبح يضافي 
جهاز ال (.711). وحل محل ال (40008 02105) جهاز (03105) ذو البوابة المعدنية 
(01105-21601105© عله [هاء31)ء وجهاز (02105) عالي السرعة ذو البوابة 
السليكونية (01105 2110/1101 - 08105 عنه0 مم6 زد لعوم5 اعنا2) وجهاز (01105) 
ذو البوابة السليكونية والسرعة العالية المحشنة (626 ممء5111 لعوم5 اع 111 101760مم1 
95 1105/1105 - 02105): وجهاز (02105©) المطوّر (- 24557 لمة :61م 
)2 والسرعة العالية المحشنة (عئ]ه© ممءئنلاز5 0ءءم5 طعنك1 مس1 
35- 02105-1105/11015) بالإضافة إلى جهاز (00105 -27401 لمة آعم 
وجهاز (1105©) المنخفض الفولتية (2105© 1.1772 - 1105© عع4غ1701 07م0.آ) . 
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تشتق ال (.801) من التكوين التفاضلي الشائع للمضخم., والذي يتألف فيه الوجه 
الواحد من ترانزيستورات دخل ثنائية القطبية متعددة» تكون فيها مناطق انبعاثات هذه 
الترانزيستورات موصولة مع بعضها البعض. يتسبب انحياز الدخل على الطرف 
المعاكس باستمرار عمل المضخم بدل أن يتشبع. وكنتيجة لذلك تستهلك ال (8010) 
قدرة أكبر في كلتا الحالتين» إلا أنها مازالت تقدّم سرعة تبديل (عمنطه:51) أفضل 
بكثير من سرعة أي صنف منطقي آخر. 


أجريت التحسينات على ال (.801) لسنوات عديدة. وَنُعَلٌ ال م865 61:.0016) وال 
(81501:10) وال (وطمنآح8) ثلاثة من أحدث أصناف ال (.8©1) المحشنة. 


يم أداء ال (102) الرقمي بواسطة بوابة (24711) ذات الدخلين. وتُحدد السرعة من 
خلال قياس معدل تأخير الانتشار (/16139 م«ه6)وعدمه:0) للبوابة» وتقاس بالنانوثانية» 
بينما يُحدَّدُ استهلاك القدرة من خلال قياس معدّل تبديد القدرة (م0عهم21551 برع ووم) 
للبوابة وتقاس بالملّيواط (77/05 11انده). يجب تقييم العوامل الأخرى بغضٌ النظر عما 
قد يبدو أنه الخيار الأفضل عند انتقاء الأصناف المنطقية المبنية على السرعة والقدرة. 
ويتضمّن ذلك مصدر القدرة المتوفر» والظروف البيئية التي ستعمل فيها الدارة (أي 
المستهلكء أو المصانع» أو المؤسسات العسكرية/ المجال الجوي). فضلاً عن ذلك 
يجب الأخذ بعين الاعتبار تكلفة الوحدة وتوافر البدائل أو المصادر المُصنّعة الأخرى. 


الرسم البياني للقدرة مقابل السرعة 

الرسم البياني للقدرة مقابل السرعة (طمة© :*:0-50هوم5) هو رسم بياني يجمع 
بين خواصٌ قدرة الأصناف المنطقية الرقمية وسرعتها. يُقسَّم المحور الرأس 
(الصادي) للرسم البياني» أي معدل تأخير الاتشار في البوابة (السرعة)» إلى نانوثوان» 
يتما يُقِسَمُْ المحور الأفقي السيني» أي معدل تبديد البوابة (القدرة)» إلى ملبواطاك: 
ويبيّن الشكل 12-9 انتشار 12 نقطة تمثل متوسط قيم 12 صنفاً منطقياً رقمياً مختلفاً. 


على الرغم من أن أصناف ال (01105) تُقدّم أقل معدّل توزيع قدرة للبوابة» فإن 
أصناف ال (,801) تقدم سرعات أعلى. تُظهر أصناف ال (111) المختلفة تغييراً واسعاً 
في كلتا الناحيتين: السرعة والقدرة. تمثل النقطة الموجودة على الرسم البياني 
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 1025(‏ 997د10) رسمة ل (1211) القياسية المنشطة بالذهب. تئخذ هذه النقطة 
كمحطةً مهمة فى مراحل تطور الأجهزة المنطقية. تهدف التطويرات المختلفة 
للأصناف المنطقية الرقمية التي أنجزت على مر السنين إلى خفض مستوى معدّل 
تعويق الانتشار (139ء10 مدع دممعم) في بوابات الأصناف المنطقية» بالإضافة إلى 
تقليص معدل تبديد القدرة لتصبح مثالية» و تقترب إحداثياتها من نقطة الأصل (0,0) 
في الرسم البياني» التي تدل على السرعة اللامتناهية وانعدام تبديد القدرة. 


معدّل تأخير الاتشار في البوابة (/11دم) 


معدّل تبديد القدرة في البوابة (/718) 


الشكل 12-9 انتشار قدرة - سرعة 12 صنفاً منطقياً رقمياً. 


قرّبت التحسينات التي أدخلت على أصناف (111) شوتكي؛ كجهاز ال 
(41:51711) و(87851)» معدّلي تبديد الطاقة وتأخير الانتشار في أجهزة ال (171) من 
نقطة الأصلء إلا أن ال (0105©) كانت قد حققت تقدماً أسرع. يصل معدّل سرعة 
البوابة» في ال (1,02105©ه) المنطقية إلى أقل من 5م 3» أما معدل تبديد القدرة فهو 
أقل من 0.00 إلى 57م 0.001. 


ني الرسم البياني الذي يبيّن العلاقة بين القدرة والطاقة على نتائج اختبارات 
أجريت من قبل بعض المصنّعين على عدد من بوابات نفي الضم ذات الدخلين (2- 
عه 4315 ؛نامم1) فى كل من التكنولوجيات الاثنتى عشرة المختلفة. وتُعدٌ كل نقطة 
في الرسم البياتي:تقظه وسطى القع طمق التعلق اللاي “فده الشقاط الت لعفل 
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الأجهزة المختّبرة. ومع أن أغلبية المصئّعين لم يروا أن نقطة واحدة على الرسم البياني 
قادرةٌ على تمثيل جودة منتجاتهم بشكل صحيحء فقد وافق معظمهم على أن جودة 
هذه المنتجات تتقارب مع المعدّلات المبيّنة في الرسم البياني. وتعتمد صلاحية الرسم 


البيانى على إجراءات فخص موؤحدة غديدة تُجرى فى ظروف حرارية وبيئية متمائلة. 


دارات (8103105) المتكاملة 

تستفيد الذاكرات والممُعالِجات الميكروية والدارات المتكاملة الأخرى 
(المتموضيعة على الرُقاقة نفسها) المصنوعة من دارتي (08105) وثنائي القطبية» من 
استهلاك (2405) المنخفض القدرة بالإضافة إلى السرعة العالية لدارة ثنائي القطبية. 
تتناسب ال (109) ثنائية القطبية مع التطبيقات التماثلية (5م0)هء1اممة عه1همه) حيث 
إن سرعة التبديل (عمنطه:91) فيها أفضل من سرعة مثيلاتها ال (02105)» كما أن 
لديها سؤق تيار (2:106 غمعسدح) أكبر. من ناحية أخرى» تستهلك دارات (0105) 
المتكاملة» قدرةً أقل» فضلاً عن أنها تبدد حرارة أقل» وتسمح بكثافة بوابية أعلى من 
الكثافة التي تسمح بها الدارات ثنائية القطبية. 


تعدٌ رقاقات (8102105) أكثر تيدأ من دارات (032105) ودارات الثنائية القطبية. 
وقد استخدمت تكنولوجيا ال (8108405) في صنع ال (108) التماثلية لمدة أطول من 
مدة استخدامها في صنع ال (105) الرقمية. يُنصّحْ عادةً باستعمال تكنولوجيا ال 
(810105) في صنع ال (105) الرقمية لثلاثة أسباب مهمة» وهي: 

1- توافقها مع الأجهزة التماثلية . 
2- الأداء المحشن للجهاز الرقمى. 
3- التكلفة المنخفضة للنظام. ْ 

إذا استهلكت ذاكرات (584834 8103105) القدرة نفسها التي تستهلكها الذاكرات 
الثنائية القطبية فإنها تقدم زمن دخول (مم:زة ووءهء) أسر ع من زمن مثيلاتها القطبية؛ 
أما إذا استهلكت قدرة أقل؛ فإنها تقدم زمن دخول متساوياً مع زمن الذاكرات ثنائية 
القطبية. تتكوّن دالآت التحكم وخلايا الذاكرة» في ذاكرات (8108105) المنخفضة 
القدرة وذات الكثافة العالية» من دارات (02105»))» بينما تتألف دارة دَخل/ خَوْجٍ (1/0 
لإتانساه)» من أجهزة (711) أو أجهزة (.801). وعلى أي حالء فإن الذاكرات ذات 
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القدرة العالية والكثافة المنخفضة تستخدم, جهاز ال (801) لإزالة التشفير» 


انخفض مؤؤخراً تأخير الإشارة في المسارات الحرجة (وطنةط 1مدناتت) في 
المعاليجات الميكروية (8103405)» بيئما ازداد أداء دخلها/ خرجها (0/) الإنتاجي 
(#تامطع ناوتط1 1/0). تستهلك مصفوفة البوابات (8102105)؛ (نإهرخ عنه0 8101105) 
عادةً قدرة أقل من القدرة التي تستهلكها مصفوفة البوابات ثنائية القطبية (هاوم81 
:ردخ 602:6) ولديها كثافة بوابية أعلى. تُصنع مصفوفة البوابات (8108105) من مزيج 
يتلاءم مع التطبيقات المستخدمة لأجلها يجمع بين ثنائي القطبية وال (1105©). 


تكوّنت مصفوفة ال (02105) فى بادئ الأمر من 1/0 ثنائى القطبية (1/0 عهاومز8) 
فقطء ولكن في الآونة الأخيرة 587 تستخدم 50 ثنائية القطبية في 
الجماعات (4006:5)؛ والمسجلات (5:ه66وزع26)» وذلك للاستفادة من سرعة 
ترانزيستورات (72152) العالية. وتجمع ال و10 التماثلية/ الرقمية بين المعالجة الرقمية 
للإشارة في ال (02105)» للكثافة العالية» والمعالجة التماثلية للإشارة ثنائية القطبية. 


خواص المسطق الرقمي 

تُعدٌ السرعة» عادةً» في الأصناف المنطقية من أكثر الصفات أهمية. إلا أنه قد ينتج 
عن السرعة العالية مشاكل مثل تولد الضوضاء (ء15ه81))» والاستهلاك العالي للقدرة» 
والكلفة العالية للمكوّنات» فضلاً عن تزايد صعوبة تصميم اللوحة. تقاس السرعة 
المنطقية الرقمية (0ووم5 ءنعمآ 1ؤزعزط) كتأخير انتشار بوابة الاختيار 01 بالنانوثانية 
(وص)ء وكمعدل تردّد قللأاب من نوع 2 (غئنه عاععه1 مه11-م811 عم:ز2-1) بالميغاهرتز 
(21112)» أو كزمن تبديل (عدنطء9:»1) خرج بالنانوثانية (ه). وتُعرض عادةً على شكل 


معدّل للقيم القصوى والدنيا. 
إن الشواض الرقمية المينية حى : 
» سرعة التبديل (660م5 عدنناء:5:1): وهي السرعة التي تتغيّر أو تتبدل فيها حالة 


خوج البوابة من المنطق العالي إلى المنطق المنخفض والعكس بالعكس. تُعرف هذه 


السرعة بأنها معدّل تعويق الانتشار (/ههاء2 دمنادعهمه22 وعم م) تاس بالنانوثانية 
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(أي واحد من مليار من الثانية). وبما أن سرعة التبديل العالية خاصية مرغوبة فى كل 
الدارات المنطقية فيجب أن تكون فترة تأخير الانتشار قصيرة قدر الإمكان. ْ 

© تبديد القدرة (ممنغومندولط معبووط): وهي مقدار الطاقة الكهربائية التي تتحول 
إلى حرارة خلال عملية تشغيل الجهاز. وهي أيضاً معدل تبديد البوابة للقدرة» وتقاس 
بالملّى واط (#/آصم - 11184انس). يجب أن تكون قيمة معدل التبديد منخفضة قدر 
الفمكاف وذلاك الحفاط عن التدره و التسيق فى مشتاكل البرية. 

. نائج سرعة القدرة (6ء1لمءط :هو2-لووم58): وهو حاصل ضرب معدل تأخير 
انتشار البوابة (وم) ومعدل تبديد قدرة البوابة (/218). ويعبر عنه بالبيكو جول 
(1م-5ء1ناوزههوزط) وهي وحدة قياس للطاقة. 

ه حذ الضوضاء (مزع:ة11 و15ه2): وهو مقياس لكيفية إرسال واستقبال 
المعلومات» بواسطة ال (21105) بشكل آمن من دون حصول خطأ قد ينتج في حال 
وجود ضوضاء كهربائية (»وزه]2 [0,ه816). ومن المفضل أن يكون حد الضوضاء 
واسعاً قدر الإمكان» كما يجب أن تكون فولتية الخرج أكبر من فولتية الدخل المطلوبة 
لتضبيط حالات المنطق بشكل صحيح. يقاس حدّ الضوضاء بالفولط (07015. 

* التخريج (52-01): وهو مقدار ما يمكن سوقه بنجاح نحو البوابات الأخرى 
بواسطة (و10) رقمية. إن هذه القدرة مهمة جداً وذلك لأن التخريج يساعد على 
تخفيض عدد ال (109) في لوحة الدارة. 

« كثافة الدارة (بإإزقمء2 6نامر): وهو مقياس لاستخدام سليكون الدارة أو ما 
يسممى ب«العقار الثابت» (55]2:6 2631) في «الحالة الحقيقية». فمن المهم أن تحتل 
الدارات الناشطة؛ كالبوابات مثلاً» أقل مساحة ممكنة على الرقاقة السليكونية» حيث 
تقاس بواحد في ألف من الإنش (20118 513:6). يعتمد عدد الترانزيستورات 
والبوابات التي يمكن مكاملتها على رقاقة واحدة على أبعاد هذه الترانزيستورات 
والبوابات بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل العزل الكهربائي المطلوب والقدرة على 
تبديد الحرارة. ْ 

٠‏ تكلفة تصنيع الأصناف المنطقية: إن تكلفة صنع بعض الأصناف المنطقية 
الرقمية أعلى من تكلفة صنع البعض الآخر. وللتكلفة علاقة مباشرة مع عدد خطوات 
الحجب (عم11وة21)»: والمعالجة (ومزووءءم:م) المطلوبة لإنتاج الرقاقة (رعقه2)17 
فضلاً عن إجراءات الاختبار المطلوبة» بالإضافة إلى حجم الرقاقة ونتاج المعالجة. 
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أجهزة المنطق القابلة للبرمجة 

تتكوّن الأجهرة المنطقية القابلة للبرمجة (25آ]2-ووءنزناء2 عنوم.آ عاطمسصهممعومءم) 
من مصفوفة غير منتظمة مؤلفة من بوابات الاختيار (01) والضم (8272) المنطقية 
التي يمكن ترتيبها لتقوم بوظائف منطقية خاصة من خلال فتح أو تغيير الروابط بين 
عله البوابات الفايا بالامكاق لعف ذلك عد خلال الي 1ر816 الروابظ 
القابلة للانصهار في بعض الأجهزة» أو من خلال خفض موصلية الروابط البينية» في 
الأجهزة الأخرىء» وذلك لخفض فيض الفولتية. يمكن أن تستوفى ال (و01.2)» 
المتوفرة كأجهزة تجارية جاهزة» متطلبات بعض المنطقيات المسيوعة حب الطازب 
أو شبه الاعتيادية. كما تتوافر ال (5].28) من مصادر مختلفة وتصنع بكميات هائلة 
ولذلك فهي رخنيضة انسبياً. 


إن تكنولوجيا ال (5125) هي امتداد لتكنولوجيا ذاكرة القراءة فقط القابلة للبرمجة 
ميدانياً (21011-تردمصة/1 نولد0-0دعه واطمسسموممط 816101). يمكن برمجة ال 
(520315) لتصبح قادرة على أداء بعض الوظائف المنطقية على الرغم من أنها ُستخدم 
كذاكرات. وبإمكان (5]25) أن توسع من هذه القدرة» كما أنها أصبحت تُصنع 
باستخدام ال (.111) وال (.801)» بالاضافة إلى استخدام ثلاثة أنواع من تكنولوجيا ال 
(03105) وهي: 


1 - الفاصمة القابلة للبرمجة (ع1طهسصسدعءومءط ووب )ء 2 القابلة للازالة بالأشعة فوق 
البنفسجية (51258016 ]11:31016])» 3 - القابلة للإزالة كهربائياً (عاطموءظ تالدع تاععا8) . 


يتجنب مصطلح ال (51«2) الإشارة إلى أسماء الملكية والمختصرات (5مزلإممة) 
التي تشتهر بها. وقامت شركة مونوليثيك ميموريز (165:وصسه]38 عنطنامده31) - التي 
تعرف اليوم باسم «أدفانسد ميكرو ديفايسز » (41/12-وعء1اء12 1110 اععمهكلة) - 
بتطوير المصفوفة المنطقية القابلة للبرمجة (.[ى27-عزعمرآ نزوعخ واطمسصدمومءم). أما 
شركة ساينتكس (ونعناعمع81) - التي تعرف الآن باسم «فيليبس سيمي كوندكتر» 
(:40ءناكهمعنتصرة5 ومناتطم) - فقد قامت بتطوير المصفوفة المنطقية القابلة للبرمجة 
ميدانياً رخآ طط-نتوسخ عنعمرآ عاطمستصسدكوءط -ل1عت2) . وتُصنع شركة الثيرا كورب 
(مهك هونله) ال (وطام 08405) التي تسمّى بالأجهزة القابلة للبرمجة كهربائياً 
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(555آ5-ووءتوء2 عاطمسمصومعمط نو1أهءتاء81). أما المصطلحات الأخرى مثل منطق 
الفاصمة المتكاملة (171-عنعم.آ عحدظ 0عنهروء)م1) ومنطق الفاصمة القابلة للبرمجة 
([ط-عاعمرآ عاامستصسوع معط -عون2) فهى مرادفات لمصطلح ال ط]ط. 


إن الهدف من تطوير ال (05125) الأولى (415 ووخ.]م) هو استبدال الأجهزة 
المنطقية المتكاملة بمستوى صغير (981)» حيث كانت تتألف من 4 إلى 100 بوابة 
فأصبحت بين 100 و500 بوابة. وفضلاً عن ذلك فقد حلت (16ى05) وال (مخ.ام2) 
محل أربع (105) منطقية تقليدية أو أكثر» مما أذّى إلى اختزال مساحة لوحة الدارة 
وخفض استهلاك القدرة. 


هذا وتتوافر ال (2125 02105) كبيرة المستوى التي تحتوي على 50,000 بوابة» إلا 
أن أكثر ال (51.25) شيوعاً في الأسواق هي تلك التي تحتوي على ما يراوح بين 1200 
و15,000 بوابة. ويتمحور إختيار استعمال ال (و5]2) أو مصفوفة البوابات (©451) 
حول الكميات المتوقع استخدامهاء ودورة التطورء بالاضافة إلى الأداء الكهربائي 
والسعر. من ناحية ثانية» تصبح ال (85105) الاختيار الأنسب من حيث تكلفة الوحدة 
في ما يتعلق بإنتاج الكميات الكبيرة منهاء إلا أن زمن تطوّر ال (85105) أطول من زمن 
تطوّر ال (طر]ط). 


صُمّمت ال (8158) لَعُبرمَج بواسطة برمجة (58011) تجارية» يمكن تعديلها 
بواسطة «بطاقة الشخصية» التي توصل فيها. تحتوي هذه البطاقات على دارات قادرة 
غك تأنيق الفولقيات المظاوية لشجير القاضمة أو تغير موهلية الزفيلة قطياذ ع 
ذلك: يمكن برمجة ال (5128) بواسطة الكمبيوترات التقليدية التى تحتوي على 
البراع القليقية المظاريية لبرسيهنها: ْ 

تتشابه بنى ال (5ى.]©) وال (5.آهم) الداخلية مع بنى ال (580145) الداخلية. 
وتحتوي كل هذه الأجهزة على بنى ضم/ اختيار (1165اءنم5 2112/012م) متساوية 
الأحجام؛ إلا أنها تختلف من حيث البرمجة والمرونة. تتألف بنية ضم/ اختيار من 
مصفوفة ضم («نئة]2 09ئة) لمُستقبل الدّخُل. وتقوم بتنفيذ دالآت الضم المطلوبة 
عليها ومن ثم يُرسل الناتج إلى مصفوفة اختيار (:زةتدك 01) تقوم بدورها بجمع داللات 
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الضم لينتج عن ذلك خَرج ضم/ إختيار. تسمح بنية ال (5]28) هذه بتنفيذ منطق بُوْلِين 
لجمع حاصل الدخل (عاأع مآ أعله:1-2ه ستاك سدعاهه 8) . 


على النقيض من ذلك» فإن لدى ال (/01جهم) مصفوفة ضم ثابتة ومصفوفة اختيار 
قابلة للبرمجة. أما ال 581.0) فلديها مصفوفة ضم قابلة للبرمجة ومصفوفة إختيار ثابتة؛ 
بينما تحتوي ال (5.آ) على مصفوفتي ضم واختيار قابلتين للبرمجة. 


تسمح مصفوفة الضم القابلة للبرمجة في ال (1مم) بحل المعادللات التي تتضممّن 
العديد من الدخل. لديها دَخل/ خَوْجَ قابلان للبرمجة (16امغه0/)ناممآ عاطفسسمءعمءط)» 
بالإضافة إلى تغذية مرتدة مسجلة داخلية» فضلاً عن إمكانية اختيار أقطاب الخرج. 
وعلى النقيض من ذلك فإن لدى (15].45) مصفوفات ضم واختيار قابلة للبرمجة» كما 
أن تعدّد استعمالاتها أكثر من تعدّد استعمالات ال (541). وعلى أي حال فإن 
مصفوفات الضم القابلة للبرمجة في كل من ال (1هم) وال (رخرآط6)» تسمح بتجاوز 
القيود المنطقية للبرمجة في ال (520115). 


مضفوفات البوابة 

إن مصفوفة البوّابة (ودسخ 6:ه0©) هي دارة نصف موصلة متكاملة» شبه تقليدية 
وسُجهّزة على شكل مصفوفة من خلايا متطابقة غير مترابطة تحتوي كل خلية منها على 
ترانزيستورات ومقاومات عدة. تُعرف مصفوفات البوّابات» بالمصفوفات المنطقية 
(5نإهتضخ عنعم.آ)» ودمضقونات خلية ماكرو (22925:ثى 11ءع010ة31)؛ كما تُعرف 
بالمصفوفات المنطقية غير المحدّدة (59.آ[آ-وتزوسخ عنعم.آ لعسقعهمت). يمكن 
الوصول فى هذه المصفوفات إلى البوابات» والمصارف (ومنة:2)» بالإضافة إلى 
المصافر والقترانسي "كنا تكريق كا مكراض السصي لالع رميق القدريكن شاعنا 
الحاجب أو الحاجبيين المعدنيين الأخيرين. وتُوضح الحاجبات المعدنية الأخيرة 
بشكل فريدء الوصول البيني لكل تطبيق. 

تُعدّ كل من مصفوفة البوابة وال105 المصمّمة حسب الطلبء بالاضافة إلى الخلايا 
القياسية وال (و2]2)» دارات متكاملة للتطبيقات الخاصة (8510). تبدأ عملية 
تخصيص أو برمجة مصفوفة البوابة إما بواسطة نزع الفاصمة» أو بواسطة وافر نصف 
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موصل مزروع بالتأيين (562ة177 ماء لد معنطء5 لعنأسقامس1 مه1) مع مصفوفة خلايا 
أولية متشابهة تُرتبُ عمودياً. كما تتضمن قنوات توجية بين أعمدة الخلايا في كلا 
الاتجاهين « ولزء بالإضافة إلى أجهزة 1/0 في محيط هذه الأعمدة. وتتضمن 
المعلومات المتاحة على كل مصفوفة مجهزة مسبقاً كثافة مكافئة من البوابات» وهي 
دلالة على عدد الوظائف التي يمكن أن تؤديها الرقاقة وعلى حجم كل جهاز فردي. 


تصنع مصفوفة البوابة من ال (02105))» أو ال (.8©1))» أو (.1211) المنطقية. وقد 
تصنع أيضاً من زرنيخيد الغاليوم (106مءوى «دنالة©)» أو السليكون المرستب على 
الزفير (»:نطمم53)» بالإضافة إلى التركيبات المختلفة لهذه التكنولوجيا. وبما أن نسبه 
إكتمال رقاقة مصفوفة البوابة تراوح بين 70 في المئة و80 في المئة» فإن ذلك سيقلص 
من زمن التوصيل (عسنة ودع.1) أو الإطلاق (برووناءوم). ولأن الرقاقات تصتّع 
بكميات كبيرة» تصبح تكلفة الوحدة أقل من تكلفة وحدة ال (©851) من الحجم ذاته. 
بالاضافة إلى أن التكلفة الهندسية الأولية منخفضة نسبياً وذلك لأنه يجب تصميم 
وتصنيع واحارٍ أو اثنين من الحواجب فقط حسب الطلب. يتم اختيار مصفوفة البوابة 
لأنها قادرة على: 
خفض عدد المنطقيات القياسية على اللوحة وربما حجم اللوحة أيضاً. 
© زيادة جودة المنظومة وأدائها. 
« خفض عدد الوصلات البينية للدارات وعدد الموصلات (25ما]ءوصدوك) . 
« خفض متطلبات القدرة. 

يُضبط ترابط الخلايا والوصلات البينية فيما بينها اعتيادياً» عن طريق توجيه 
محطات التصميم بمساعدة الكمبيوتر (41-مونوء2 لعلنه-عانامسروك) . 

قد تحتوي مصفوفة البوابة الرقمية على الدالات المنطقية فقط» أو قد تنضمّن خلايا 
الذاكرة (15ا6© :وتدصمة9) والدارات التماثلية مثل مضخّمات التشغيل. وتتوافر أيضاً 
مصفوفة بوّابات تماثلية مكتملة بنسبة 100 فى المئة. تُعرف الحيثيات الوظيفية 
بالجلها الماكووية أو :الجا قروبات) وبالد لانت الماكروية» وتسمح باختبار واسع 
للمنطقيات المصئّفة بدقة أو للدالأت الأخرى. 


تقاس كثافة مصفوفة البوابة بالبوّابات المكافئة (وعلة© أمعله كتداو8) أي بوابة نفي 
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الضم ذات الدخلين عادةً. وتتضمّن الخلايا الماكروية» وهي عناصر أساسية في 
مصفوفة البوّابة» العاكسات وبوّابات نفي الضم (7882/92) ونفي الاختيار 001 
بالإضافة إلى المغلاقات (وعطع)ة.]) والقلأبات ومزيلات التشفير (26000615)» فضلا 

عن المضاعفات » ومسجلات الإزاحة والصادّات. وتترابط الخلايا الماكروية بواسطة 
وصلات معدنية مسبقة التعريف. 


إن الداللأت الماكروية (كممأعصسظ مععوك31) مثل الحقاغات» والوحدات المنطقية 
الحسابية (17آ.[4-ؤانهت] أعنعم.آ عناعسطعنضم)ء والمقارنات » بالإضافة الم مزيلاات 
التشفير ومسجلات القلآب (وعاداعع م110-م811) والعدّادات» تستكمل من الخلايا 
الماكروية. وعلى عكس هذه الخلاياء» لا تحتوي الدالأت الماكروية على وصلات بينية 
معدنية معرّفة مسبقاً. وعليه يمكن إزالة الأجزاء المتكررة في هذه الدالآت إذا تطلب 
الأمر ذلك. 


تُصئّع مصفوفات البوابة وتستخدم تجارياً من ال (151) وال (8©1) وال (02105)» 
وقد تم تطوير مصفوفات من زرنيخيد الغاليوم. كما تصنع بواسطة مصفوفات 
وتكنولوجيا 1/0 مختلفة. ويتم انتقاء دارة 1/0 تتناسب مع المنطقيات الأخرى من نوع 
مختلف. على سبيل المثال» قد تتكون مصفوفة» من (.801)» بينما يتكوّن جزء ال 1/0 
في المصفوفة نفسها من مصفوفة (01105) مع جزء 1/0 من نوع (111). 


تمن مصفوفات (.80[1) زمن تأخير دون النانوثانية (03205660205طن5)» بينما تومن 
مصفوفقتا ال 110 وال (3105©) ذات طبقتي ترابط زمن تأخير يراوح بين 25 1 و05 5. 


أما الحجم الهندسي لهذه المصفوفات فيراوح بين 1.5 و«ير 3 (ميكرومتر). 


ونُستخدم مصفوفات ال (018408) عندما يزيد زمن التعويق عن 9« 5. 


تُجرى التحسينات على السرعة وعلى عدد البوابات المكافئة مع تقدم تكنولوجيا 
البوابة. وينتج عن ازدياد كثافة البوابات المكافئة أداء أفضل في كل التكنولوجيات 
الأخرى وذلك بسبب قصر زمن التعويق فيها. وقد تناقص حجم مصفوفات البوابة 
التجارية من هبر 5 إلى مادون دير 1 في أقل من خمس سنوات. كما تم الإعلان عن 
تطوير مصفوفات ,801 تحتوي على أكثر من 3500 بوابة مكافئة» ومصفوفات 
(2103©) تحتوي على أكثر من 10000 بوابة مكافئة أيضاً. 
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مصفوفات البوابة القابلة للبرمجة ميدانياً 

إن مصفوفة البوابة القابلة للبرمجة ميدانياً (- تودسخ 06 واطقسصممومم لاوم 
8204) هي مصفوفة بوّابة على رقاقة واحدة مبنية على ترانزيستورات ذاكرة تداول 
انتقائي استاتيكية (2831-584131 هناةغ5) أو روابط مقاومة للفصم (ىلمنآ ءودقناهم)ء 
وذلك للتحكم بمسارات إشارة المصفوفة. يتم إنزال برنامج في ال (5804) عندما يتم 
تشغيل النظام» وذلك لتحديد أي من الترانزيستورات في حالة الاشتغال (/017) وأي 
منها في حالة الإطفاء (0155). تحتوي ال (و5864) الأخرى على روابط مقاومة 
للفصم» تنصهر مع بعضها لتشكل ترابطاً دائماً فيما بينها عندما تُعَوَضٌ ال (م0م5) 
لنبضات من قبل الْمُبرميج. 


الخلايا القياسية 


إن الخلية القياسية (11ه© :هلمه5) هي جهاز منطقي مصنّع من رقاقة فارغة تماماً 
بواسطة طرائق تجري بمساعدة الكمبيوتر (005طاء21 0عل0 نلعا نامدسه©). ينتج عن 
هذه العملية جهازر عساو كيريائيا لصفوفة البوابة إلا أنه يسم مسالحة أصغر على 
الرقاقة وذلك لاحتوائه على ما تحتاج إليه التطبيقات الخاصة من بوابات وبتات ذاكرة 
ورفادات (5305 1/0) 1/0 فقط. تُقارن هذه الخلايا مع مصفوفات بوابة مجهّزة بنسبة 
تتراوح بين 70 في المئة و80 في المئة» إلا أنها تحتوي على عناصر فائضة تحتل مساحة 
مهمة من الرقاقة. كما أن الخلايا القياسية ومصفوفة البوابة قادرتان على استعمال 
مكتبة الخلايا الميكروية نفسها المخزنة في ذاكرة محطات التصميم بمساعدة 
الكمبيوتر (087). وعلى أي حالء فإن اكتساب هذه الميزة» يتطلب ارتفاع تكاليف 
وحدة الخلايا القياسية» كما أن زمن التوصيل (1106 1,640) يصبح أطول» فضلاً عن أن 
التكلفة الأوّلية للهندسة سترتفع أيضاً. 


تختلف الخلية القياسية عن ال (10) التقليدية الكاملة» وذلك لأن تصميم الخلية 
يعتمد على مكتبة الخلايا المصمّمة مسبقاً والمخزنة فى ذاكرة محطات العمل وعلى 
العامل معياكن إن مفهمى ان «زم” الشايدية الكادلة قادروة عن الخوير انعاديا 
الماكرويةق :اكرة محطات: العمل و لمانا مهيا الجعليا فغالة كر ذا كان 
التطلرب ميق لصم أكتر يتكى امعغياء خاقا خديرة انر اذك لمدل هذا 
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التطبيق» وسينتج عن ذلك (10) فعالة أكثر/تحتل مساحة أقل على الرقاقة» إلا أن تكلفة 
الهندسة الأولية التقليدية لهذا ال (10) أعلى» فضلا عن أن زمن توصيله أطول من زمن 
توصيل الخلايا القياسية. 


أجهزة الذاكرة نصف الموصلة 

إن جهاز الذاكرة نصف الموصلة (عع 1ر12 لإ#ممع]8 «مغهءنالهمءعنصع9) هو دارة 
متكاملة تحافظ على المعلومات على شكل أرقام ثنائية من الواحد والصفر لغرض 
تخرين البرامج والبيانات فى الكمبيوثرات الرقمية: والمعحكمات الميكروية 
والدارات الرقمية الأخرى. صمّم هذا النوع من الذاكرات ليحلٌ محل ذاكرات لب 
الفراتية (وع3:مصء]ة 0016© عمتتء8) التى كانت الذاكرات الأساسية في الكمبيوترات 
الرقمية لأكثر من 40 عاماً. وكات وفيهم لبالقاكرزانت رسع المعات مع حلقات الفراتية 
العغيرة عند على أطن :ذاك أسلذك لقرلة وكانه المعلرماف: قبت ذاكرات قي 
الفراتية مستخدمة فى الكمبيوترات العسكرية لمدة طويلة» حتى بعد أن أصبحت 
الذاكرات نصف الموصلة تستخدم في الكمبيوترات غير العسكرية» وذلك لأن ألباب 
الغراقية أقل مرق لاتبعاتات الاحسافاك الدروية ومو الذاكرات سبال المنوصلة 
الأولى. في وقت لاحق تمء تطوير أطراف ودروع لحماية الذاكرات نصف الموصلة 
من هذه التهديدات. 


إن القللاآب المجهز بالترانزيستورات (مه11-م نا 0ع112مام1قصة1) هو أبسط ذاكرة 
نصف موصلة قادرة على تخزين بت واحد في كلتا الحالتين كما هو الحال في مبدّل 
التردد (طه:8::1 واععه1). كما أن ثمان قلأبات متسلسلة» على سبيل المثال» قادرة على 
تخزين كلمة من 8 بثّات (17/00 ]زط - 8) أو بايت (8,16) واحد من المعلومات. 


تصئّف الذاكرات نصف الموصلة وفق أنواعهاء ومزاياهاء بالإضافة إلى 
التكنولوجيا المستخدمة لتجهيزها. والميزة المهمة هي كيفية الولوج إلى المعلومات» 
بطريقة عشوائية أو تسلسلية. والميزة الأخرى هي كيف تحافظ هذه الذاكرة على 
البيانات. وتسمح ذاكرات القراءة/ الكتابة (وءة:ومء]3 200/981]6) بإدخال بيانات 
جديدة» من خلال كتابتها فوق معلومات موجودةٍ مسبقاًء كما أنها تسمح بمحو هذه 
المعلومات أيضاً. كما أن ذاكرات القراءة فقط (5ه1مصه]3 :1ه2620-0) قادرة على 
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خزن المعلومات بشكل دائم أو شبه دائم. أما ذاكرات القراءة فقط القابلة للمحو فهي 
ذاكرات شبة دائمة يمكن محوها بواسطة تعريضها لضوء فوق بنفسجي أو من خلال 
تعريضها لإشارات كهربائية ومن ثم إعادة برمجتها. 

تحافظ الذاكرات المتلاشية (2]6720:165 17013016) على البيانات ما دامت في حالة 
التشغيل. أما الذاكرات غير المتلاشية (وع1:مصرعءة 16ة1ه:10ده21) فتحافظ على البيانات 
حتى في حال الإطفاء. كما أن بعض الذاكرات قادرة في حالة التشغيل (/07)»: على 
حفظ البيانات يتشحكل دائم (مستقر ]5]8)» بينما يجب إعادة إنعاش البعض الآخر من 
هذه الذاكرات كؤرياً (دينامية عنسهم29) . 

تصئّف ذاكرات نصف الموصلة وفق عملية التصنيع أيضاً: باستخدام ثنائية القُطب 
أو نصف موصل أكسييك المعدن (1017-1/05ء الم معتصء 5 م0:10 لهاء31) . وَيُعد كل من 
منطق ترانزيستور ‏ ترانزيستور (.111) ومنطق باعث مقرن 800) من أنواع 
تكنولوجيا الذاكرة ثنائية القطب. كما تم تطوير ثلاث تكنولوجيات (08105) مختلفة 
وهي: 1 - (8105) بقناة موجبة (02105)» 2 - (8105) بقناة سالبة (21-3105)» 3 - 
95 متتامّة (01105) . 


ذاكرة القراءة/ الكتابة مقابل ذاكرة القراءة فقط 

ينطبق مصطلح قراءة/ كتابة (2684/98/:1]6) على الذاكرة نصف الموصلة التي تسمح 
بكتابة البيانات ومحوها بواسطة فولتيات بمستوى منطقي (5ع770138 اع نوع آ-عاع م.]) . 
إن هذه الخاصية مفيدة فى حال كانت البيانات والتعليمات متغيرة باستمرار» كما هو 
الحال عند معالجة الكلمات أو وضع جداول الحسابات. وهذه الخاصية متاحة فقط 
في ما يسممّى بذاكرات الدخول العشوائي (5/لظ1-دة11ممدع]8 ووعععخ مم2 ) . 
وعلى النقيض من ذلك فإن ذاكرة القراءة فقط (10131-/01ممء321 إ1[د0-0ه26) قادرة 
على خزن البيانات بشكل دائم دون الحاجة إلى معدات إضافية. كما أنها مبرمجة 
مسبقاً من قل المُصنّع بواسطة ترسيبات الموصل خلال المراحل الأخيرة من تصنيع 
الرقاقة. وتبرمج ال (80215©) القابلة للبرمجة» بشكل دائم بعد عملية التصنيع» بواسطة 
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الدخول العشوائي مقابل الدخول التسلسلي 

بالامكان معالجة ال 2034 و(31هع) القراءة/ الكتابة عشوائياً» حيث بالامكان 
قراءة أو كتابة البيانات دون الحاجة إلى البحث فى الملف بأكمله؛ كما هو حال ذاكرة 
التداول التسلسلي. وتعد كل أنواع الدخول العشوائي لنصف الموصل وذاكرات 
القراءة فقط أمثلةً على الذاكرات الدخول العشوائي. إلا أنه بإمكان أوساط الذاكرة 
الأخرى أيضناء ممل سواق الأقراص القيلبة (هلوةفا قيض اجر )» والمُوِيْصات 
(وعاءءاوزط)» بالاضافة إلى الأقراص المضغوطة (5وغوزط :عهمدمه©) وأقراص الفيديو 
الرقمية (و655)»: أن يكون دخولها عشوائياً. أما مسجلات الازاحة والأجهرة المُقوّنة 
بالشحنات (0025-و267166 4ع 1مناه0-وع:03)» فتعد أمثلة على ذاكرات نصف 
موصلة مُدخلة تسلسلياً. كما يجب إدخال البيانات في الفيديو المغنطيسي والأشرطة 
الصوتية تسلسلياً. أما الولوج العام للبيانات في ال (8434) فيستغرق وقتاً أقل من 
الوقت الذي تستغرقه ذاكرة الدخول التسلسلي (إممرء]ة ووعدءه- لهت 5) . 


الذاكرة المتلاشية مقابل الذاكرة غير المتعلاشية 

تُعدَ ال (315ى2) الدينامية (8483/1©) وال (24315) المستقرة (584315) من أهم 
أصناف ال (24345) نصف الموصلة المتلاشية. وإذا تم قطع الطاقة» كما ذكرنا انفاً 
عن هذه الذاكرات فإنها تفقد البيانات المخزنة فيهاء إلا أنه بالإامكان حفظ هذه 
البيانات من خلال تحويل الذاكرات لتعمل على طاقة بطارية احتياطية. ونُصمّم معظم 
(248315) في الكمبيوترات بطريقة تسمح بنقل المحتويات منها إلى سواقة قُرص 
صلب مغنطيسي» أو وسط تخزين آخر قبل أن يوضع الجهاز في حالة الإطفاء. ويعد ال 
04 المُترمّج مسبقاً أو القابل للبرمجة ميدانيأء بالإضافة إلى ال 8024 القابل للمحو 
كهربائياً أو بواسطة أشعة فوق بنفسجية» ذاكرةً ذاتية غير متلاشية» ولذلك فهي تحافظ 
على البيانات حتى لو كانت في حالة إطفاء. فضلا عن أنها لا تحتاج إلى طاقة بطارية 
احتياطية للحفاظ على هذه البيانات. 


1 المستقرة مقابل 124171 الدينامية 
ينطبق المُعَدَّل المستقر (ع]ه:5 :8104186) على ال (8431) المستقرة المتلاشية 
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(58243))» بينما ينطبق المُعَدّل الدينامي (عنصتةمتط م3100156) على ال (لفضع) 
الدينامى أو الدينامى (/228841). وتحافظ خلايا ذاكرة (588431) على البيانات 
المكتوية ما دامت 8 حالة تشغيل. وهي أجهزه سريعة إلا أنها معقدة ومكلفة من 
الناحية الاقتصادية. وعلى النقيض من ذلك فإن لذاكرة (241231) بنية خلية ذاكرة 
أبسط بالإضافة إلى كثافة بتات أعلى مقارنة مع ال (58434)) إلا أنها أبطأ وليست 
باهظة الثمن. يمكن الحصول على بنية أبسط وكثافة بتات أعلى ولكن على حساب 
عملية الإنعاش الدوري للبيانات. 


الذاكرة المبرمجة بشكل دائم مقابل الذاكرة المبرمجة القابلة للمحو 

تبرمج ال (20345) في المصنع خلال عملية التصنيع بشكل دائم» بينما تبرمج 
(20215©) القابلة للبرمجة (2801345) ميدانياً بشكل دائم بواسطة التفجير الإنتقائي 
للوصلات الفاصمة بين الخلاياء أو من خلال تغيير خواص الخلايا كهربائياً بواسطة 
فيض التيار. إن التحويل من التخزين البديل إلى التخزين الدائم للبيانات» هو تخزين 
شبه دائم متوفر في ال (201245) القابلة للمحو فقطى مثل الذاكرة الوميضية (50ة11 
تمصع 2) وال 885201315» وال 82801215 كما أنه بالإمكان برمجتهاء ومحوهاء ومن 
ثم إعادة برمجتها مرات عدة بواسطة معدّات خاصة. ويمكن محو البيانات الموجودة 
على 8210115: على سبيل المثال» بواسطة ضوء ذي أشعة فوق بنفسجية» بينما يمكن 
محو البيانات الموجودة في ال 88580845 والذاكرات الوميضية كهربائياً. 
أصناف الذاكرة نصف الموصلة 

نتتجت عن تطوّر المعالِجات الميكروية والكمبيوترات الشخصية: في الثلاثين سنة 
الماضية؛ تطورات في تصاميم أجهزة الذاكرة نصف الموصلة (م]ءم0ممعنصه5 
310). ولقد أصبحت المعالجات الميكروية أقوى وأسرع من سابقاتهاء مما وفر 
طلباً على ذاكرات أسرع وذات كثافة تخزين أعلى في الرقاقة الواحدة» وتحديدا في ال 
(5884315) و(224315). وفي الوقت نفسه أدَّى الطلب على معالجات ميكروية ذات 
أداء أفضل إلى مضاعفة قدرة الكمبيوتر على المعالجة من 8 إلى 16 وإلى 32 بِتّأه وصولاً 
إلى ما يبدو أنها «شهية غير منقطعة» للحصول على ذاكرة أكبر. 
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إن لجهاز الذاكرة نصف الموصلة المثالى زمن تداول أقل من وم 1» بالإضافة إلى 
كنافة قاف عالية لئ" الرقافة الراحدة وقديم ليل يددا للتدرق بقضاذ عب تكله 
لديم ها سيك الرلوج الى هذا الجهاز عشوائياً. ولكن مثل هذا الجهاز المثالي؛ 
فضلا عن اعتباره نموذجا عالمياء وذا جودة عالية» لم يتم تطويره بعد» وذلك لعدم 
وجود تكنولوجيا مُعالجة تسمح بصنع مثل هذا الجهاز حتى الآن. 


الجدول 1-9 الشجرة العائلية للذاكرة نصف الموصلة. 


ال 1ك 1 4 قابلة 2 مبرمجة 
المرئيات > | |] متحركة/دينامية | |أثابتة/ستاتيكية للبرمجة (/5801) مسبقا 
ع : 
ذاكرة نمط 000 1 قابلة قابلة 
العام شرج بياناكت ٍ 1 
متزامنة 5 التصفح السريع ٠|‏ [أوميضية الع للكجي 
(11مم) اكهر بائيا 75121201 جم 


إن انتقاء جهاز ذاكرة ملائم لأي تطبيق محصور بين عاملين هما الهندسة والتكلفة 
الاقتصادية» وذلك بسبب اختلاف الخواصٌ في أجهزة الذاكرة نصف الموصلة. يبيّن 
الجدول 1-9 الشجرة العائلية للذاكرة نصف الموصلة» ويُظهر الأنواع المختلفة 
لأجهزة الذاكرة وعلاقتها ببعضها البعض. 

تبدو أن تكنولوجيا (02405) هي التكنولوجيا المفضلة لتصنيع ال (0243/1). 
وتحتل ذاكرات ال (111) وال (801) نسبة صغيرة من النسبة الإجمالية للذاكرة 
عموماً. وتقدم ال (588315 ,711) سرعة أعلى للذاكرة الوسيطة (6داءهح) والصّاد 
والصّادة؛ كما تقوم بعمل ذاكرة الخزن المؤقت (وع71ومرء11 0ومطء]ة:5) عندما تكون 
كل من الدورة الزمنية القصيرة وسرعة التداول عاملين حرجين. 
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إن زمن الدخول (0ةة وووهءه) هو الفترة الواقعة بين اللحظة التي يتم فيها 
إستدعاء المعلومة من الذاكرة واللحظة التى تصل فيها (بزمن القراءة عدمة1 2624). أما 
الفعرة الزمنية الراقعة بين اللحظة التي تصيم فيها المغلومة بعامزة للغرون واللحظة 
التي يكتمل فيها التخزين فتعرف بزمن الكتابة (عصذ1 18316 . 


إن زمن الدورة (6م:ةة وانبرن) هو الزمن الواقع بين اللحظة والأخرى التي يتم فيها 
الولوج إلى الذاكرة. 


ذاكرة الدخول العشوائي (024131) 
ذاكرة الدخول العشوائي الدينامية 


اب 1ك الإدخال العشوائي الدينامية (8284124) من مصفوفة خلايا على شكل 
مستطيلء ويبيّن الشكل 13-9 رسماً تخطيطياً مبسطأ لها بعرض16ذ 40‏ 4810. من أجل 
قراءة أو كتابة البيانات تقوم وحدة المعالجة المركزية (217©) بإرسال عنوان إلى ال 
(68434)» التي تقوم بدورها بمضاعفة هذا العنوان لتأمين عنوان السطر أولأء ومن ثم 
عنوان العمود في جدول الذاكرة. وبإمكان عنوان السطر الولوج إلى الخلية بزمن 
يتراوح بين 25 40 و5م 80 أما عنوان العمود فهو قادرٌ على الولوج إلى الخلية في زمن 
يتراوح بين 25 20 ووه 40» كما أن الزمن السابق للشحن (عسة]1 عومهطءءمط) يتراوح بين 
5ه 30و وص 50. وبالتالي يتراوح زمن الدورة بين كم 80 وم 150. 


الشكل 13-9 رسم تخطيطي ل 1423/1 دينامية (01411) 4016 < /48. 
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تتألف خلايا تخزين البيانات من مصفوفة (284134) وترانزيستور انتقاء واحد 
مقترن» مع متسعة تخزين قادرة على تخزين بت واحد من المعلومات» كما هو ظاهر 
في الرسم التخطيطي في الشكل و-14-أ. وعندما يتم تفعيل واحد من السطور أو 
خطوط الانتقاء في المصفوفة» فإن مفاتيح كل الترانزيستورات الموصولة بها توضع 
في حالة تشغيل (021). يعمل الترانزيستور كمفتاح تشغيل/ إطفاء (071/0171) يَصيل 
المتّسيعة مع خط البيانات الخاص بهاء وهو عبارة عن عمود في المصفوفة. ونّحث 
عمليات التنشيط المتزامنة الخلية على القراءة والكتابة. 


إن الثمن المدفوع للحصول على ذاكرة تتألف من خلايا بسيطة مكوّنة من 
ترانزيستور ومتسعة فقط» وليس من قلآب متعدد الترانزيستورات» يكمن في إنعاش 
البيانات دورياء ومن هنا جاء مصطلح الدينامي أو الدينامي (10جدمر2). إن عملية 
الانعاش تولّد عملية الانعاش» شيحنة كانت قد ققدت خلال عملية القراءة أو بسبب 
حصول تسورّب. ع 37 


الشكل 14-9 الرسم التخطيطي لخلية الذاكرة: أ - 2141/1 وب -5141/1. 


تحصل عملية الإنعاش» التي تظهر مرة كل 5مر 2 تقريباً بواسطة مضحّم الإنعاش 
(1165 تامدخ طاوءعئء2) عندما يكون مفتاح خط البيانات مغلقا. ويجب أن تكون 
الشحنة كبيرة كفاية لتسمح بقراءة حالة الذاكرة دون حصول أي التباس. تبقى هذه 
الشحنة في متسعة خلية (088131) بحالة إنعاش مستمر ولوقت غير محدّد حتى تتم 
كتابة بيانات جديدة فوقها أو توضح الذاكرة في حالة الإطفاء (077). 


لقدانخفض تطوير دارة الإنعاش الداخلية على الرقاقة نفسها بسبب تكلفة 
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ال(424ع22) للكمبيوترات الخاصة. وعلى ذلك ازدادت الحاجة إلى دارة إنعاش 
خارجية. 


تسمح ذاكرة (/82813©) البسيطة بتداول سريعء كما أنها تستهلك طاقة أقل من 
الطاقة التي تستهلكها خلية (58883/1)» بالإضافة إلى أنها تسمح بوجود كثافة كبيرة من 
المصفوفات على رقاقة واحدة. إلا أن قراءة خلية متّسعة (28841/1) تستهلك تيار 
المتسعة نفسها. كما أنها تحتاج إلى زمن محدود لكتابة البيانات في الخلية من جديد 
بعد أن تمت قراءتها» مع وجوب شحن خطوط البت قبل أن تتم قراءة الخلية مرّة 
أخرى. 


عو 


على النقيض من ذلكء تُخرّن خلية ال (88434)» المبينة في الرسم التخطيطي في 
الشكلو-14-بء البيانات في قلأب الترانزيستور» وتكون جاهزة لدورة قراءة (5680 
عاءنز©) أخرى فور انتهاء الدورة الأولى. على الرغم من أن (58431) أسرع ب 3 إلى 5 
مرات من (62431)» فإن خلاياها تحتل مساحة على الرقاقة أكبر من المساحة التي 
يحتلها العدد نفسه من خلايا (28411)» بالإضافة إلى أنها تستهلك القدرة باستمرار. 
يُظهر الشكل و-14-ب قلأب من ترانزيستورين اثنين (م10 ونا كرماوذكههء1-ه7) 
بالإضافة إلى ترانزيستوري السحب للأعلى (1560:5ه1 م[آ-1ان) السلبتين. (انظر جزء 
« #8115 المستقرة» أيضاً في هذا الفصل). 


يتناسب ثمن الذاكرة عكسياً وحجم الرقاقة السليكونية» ولذلك فإن تواجد خلايا 
كبيرة على رقاقة واحدة يخمّض كنافة البت ويزيد من تكلفته. وعليه فإن صغر حجم 
خلية (/2843) يسمح بكثافة بتْ أعلى وتكلفة أقل لكل بِتْ» على الرغم من متطلبات 
الإنعاش لخلية ال (02417/4). 


إن سعة ذاكرة (0243/4) الأولى كانت تساوي 1024 بتاً (أي 1 كيلوبت 010) تقريباً) 
كما كانت تُصنع بواسطة (9105) بقناة موجبة (20105). وقد تزايدت كثافة (28431) 
بشكل سريع مع تطوير (98105) بقناة سالبة (2/8408)» ووصلت هذه التكنولوجيا إلى 
الحد الأقصى من الكثافة» وهي عند مستوى ]ذا 16 تقريباً. إن عملية ال (1105©) تسمح 
اليوم بالحصول على كثافات عالية وقد وصلت كثافة ال (284345) التجارية إلى 
مستوى ال 300 64 » مُرتّبة من 4 إلى 8 أقسام أساسية و32 قسماً ثانوياً. 
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من المتوقع أن يرتفع الطلب على ال (284315) ارتفاعاً كبيراً جداً مع تطور تلفاز 
التبيبان الدقيق (157 197-112 دنهو اع111) ومستقبلات التلفاز الرقمية الأخرى» 
وذلك لأنها تنطلب ذاكرات رقمية كثيرة. وباستطاعة ذاكرة ال (084131) في بعض 
أجهزة الإستقبال المتاحة تخزين إطار فيديوي كامل في الذاكرة وعَرضه مرتين» 
بسرعة تفوق السرعة العادية بمرتين أيضاًء وذلك لتقليص ارتجاج الصورة ولتخزين 
وعرص النص على الشاقة: 


على الرغم من أن كثافة ال (0843/45) تزداد بمعدّل أربعة أضعاف كل ثلاث 
سنوات تقريباً» فإن زمن الوصول وزمن الدورة لم يتطورا بمثل هذه السرعة. واستمر 
مصنّعو الكمبيوتر في تركيب (224345) بطيئة وغير مكلفة كذاكرات رئيسية» وذلك 
لأنهم زادو من طرائق التخزين المفيدة فيهاء» كنمط التصفح (21006 عهدط)ء كما 
أضافوا التخزين المئقت (عستطعةك) والتعشيق (ع ستحوع ا عنم1) . 


الميكروي والذاكرة الرئيسية» أما التعشيق فهو استعمال مصفوفات متوازية إضافية أو 
بنوك ذاكرة لزيادة عرض نطاق الذاكرة (010:5هد8 «مس»381) أو أدائها الإجمالي. 


كانت (2848345) الأولى منظومات دَخحل/ خوج تساوي عرض الكلمة فيها أي )زط 1» 
وكان ذلك مقبولا حتى تم تطوير (212413/1) ال ءا 64» مما تطلب عرض كلمة من غز 4 
و:ذط 8 (أي بايت 866). إن 35 في المئة من منظومات (028431) المتاحة اليوم هي 
بعرض ]زط 44 أما نسبة الذاكرات بعرض :نط 8 و61 16 فهي تشكل 25 في المئة من 
الذاكرات المتوفرة في الأسواق. ومن المتوقع أن تتوافر ذاكرات بعرض :نط 64 بحلول 
عام 2003. 


تخلّفت معدلات الساعة (65]ة 1001 ©) أو سرعة (28413/15) عن معدلات ساعة 
المعالجات الميكروية مما شجع على تطوير (088413/15) متزامنة أسرع. ويتضمّن ذلك 
الذاكرة الوسيطة.؛ بالإضافة إلى ذاكرات (22431) التي تصنعها شركة رامبوس 
(284315 وناطسحع)» وذاكرات (02431) التي يصنعها مجلس هندسة الإلكترونيات 
المشتركة (15210-[أعصناه0© ووء1ء2 ممماء816 غمذه1) أو ذاكرات (لم8ط 18282) . 
وتم إيجاد حل للتفاوت بين سرعة (82413/1©) والمعالج الميكروي وذلك من خلال 
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إدخال ذاكرة (58834) وسيطة بين المعالج والذاكرة الرئيسية» ومن ثم يتم تحميل 
نسخ عن مجموعة البيانات المخزنة في الذاكرة الرئيسية» والتي قد يطلبها المعالج 
الميكروي لأداء عملية معيّنة على الذاكرة الوسيطة. إلا أن ذلك يتطلب دارة إضافية 
لتتبّع البيانات الداخلة إلى الذاكرة الوسيطة والخارجة منها. أما الحل الآخر فيكمن في 
ضم الذاكرات الوسيطة مع المعالج الميكروي في منظومة بعض ذاكرات (ولفع0). 


795 المتزامنة 


تعمل #دهحع0) المتزامنة (143/15 2242315-51 كنامهمعطعهز5)» أو (214134) ذانية 
التوقيت» عند تردّدات ال 20812 100 وذلك لتحسين تطابق المعالج الميكروي مع 
الذاكرة. ولدى هذه ال (02431) عرض نطاق يساوي أربعة أضعاف عرض نطاق 
4 التقليدية» علماً أن عرض نطاق الذاكرة يتناسب طردياً مع تردد الساعة 1001© 
لإءمعداوهم). يَتزامن كل من الدخل والخر ج مع الحافة المرتفعة (6ع80 عمزوز) لنبضة 
الساعة. ويتم تحميل أكثر من كلمة واحدة في مُسجل إزاحة عالي السرعة عندما تتم 
عملية القراءة» ومن ثم تُراح هذه الكلمات إلى الخارج بمعدل كلمة لكل دورة ساعة 
(01© عهه1©). من ناحية أخرى إن زمن الإدخال في هذه الذاكرات ليس أسرع من 
زمن التداول في (084315) التقليدية. تتوافر (55841315) من مستوى 210 64 في 
الأسواق اليوم. 


75 مجلس هندسة الالكترونيات المشتركة 


إن هذا النوع من ال (2241315) هو (52241/1) مع ذاكرة (/58413) وسيطة. تُدَخَلُ 
التداول. 


ذاكرة 212411 الوسيطة 
لدى ذاكرة 284341 الوسيطة (0214315 - 2284315 020860) » وهي ملك شركة 


ميتس و بيتشي (0010 ذطوذ211501)» ذاكرة (584131) وسيطة توضع بين المسامير 
الخارجية وال (22813/4) الداخلية. تزيد هذه الاضافة من سرعة الادخال. وبإمكان 


(2841ه) أن تحل محل الذاكرة الوسيطة الخارجية وتلغي مستوى واحداً من السلّم 
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الهرمي للذاكرة عندما تكون الذاكرة الرئيسة موصولة بشكل مباشر مع المعالج الدقيق 


في أنظمة ١‏ لكفييو زو : 


ذاكرات 714171 نوع رامبوس 

تتبع هذه الذاكرة اسم ملكية منظومة (082813/1) التي تصنّعها شركة رامبوس. ولدى 
كل رقاقة على هذه الذاكرة منطق فك تشفير وكشف (600اءه6اء-111 لمة علمءء1 
وزعه.1) داخليين. أما مسيطر الذاكرة (2ع11منامه© تإتمسعء31) في هذا النوع من 
(2243) فهو أبسط من المسيطرات الأخرى في الأنوع المختلفة» ويتطلب وحدات 
ذاكرة أقل. وتسمح هندسة الخرج بإرسال سريع للبيانات من الناقل (85) الداخلي 
الواسع قبل انتهاء دورة التداول (عاعنوه ووءهءخ) بأكملها. وبالامكان الإستغناء عن 
الذاكرة الوسيطة الخارجية في بعض أنظمة الكمبيوتر بواسطة وصل المعالج 
الميكروي مباشرةً مع الذاكرة. تحتاج (88431) رامبوس إلى مرباط تبادلي 
(ععةعم1) خاص يحتوي على مسوقات 21/0 بالإضافة إلى دارة تثبيت الطور 
(مهم.آ 4معاءمآ-عوقط5)» ومنطق. 


ذاكرات تداول الدخول العشوائي الدينامية للمرئيات 

تعد ذاكرة الدخول العشوائي الدينامية للمرئيات (1/5ه1/2-وامشغط 171060) 
ذاكرة (084131) متخصّصة تحتوي على (98831) لتحقيق تطابق أفضل مع تطبيقات 
الفيديو من أجل تحقيق سرعة نقل بيانات قصوى. كما تسمح بتعامل غرافيكي للرسوم 
(05ذ)ةانامنهملة عننامة1©) سريع جداً في الكمبيوترات الخاصة ومحطات العمل. إلا 
أن حجم رُقاقة هذه الذاكرة أكبر وبترزيم أكبر أيضاًء فضلاً عن أن تكلفة الوحدة أعلى 
من تكلفة ال (22434) ذات الكثافة نفسها. 


ذاكرة الدخول العشوائي الثابت 
تتألف ال ذاكرة الدخول العشوائي الثابت (243/15-5843/15 ع00ه:8) من أربع إلى 
سك خلايا ثراتزسعور مجهرة على شكل قلأبات لآ تحمد على المسعة من أجل 


تخزين البيانات. تحافظ القلآبات على كل البيانات المكتوبة فيها لوقت غير محددء 
إلا إذا تت كتابة بيانات جديدة فوق القديمة أو وضيعت الذاكرة فى حالة الاإطفاء 
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0). يُصبّع معظم ال (5888315) اليوم من معالجة ال(68405©). إن سرعة ال 
(58430) تتساوى مع سرعة المعالجات الميكروية» وذلك نتيجة لتطوير ناقللات 
أوسع, وتكنولوجيات بديلة» بالإضافة إلى مرباطات تبادلية خاصة. كما سبق ذكره في 
«ال (31م8©) الدينامية (02413415)» في مرحلة سابقة من هذا الفصلء» فإن لدى ال 
جاهز لدورة القراءة (010:© 28624) المقبلة فور اكتمال الدورة الحالية التي تعمل بها. 
بالإمكان تداول (دخول) خلايا ال (243/1 02105) الصغيرة كل 5م 8» أي ما يعادل 
سرعة تداول خلايا (28434) بخمسة أضعاف: إلا أن زمن التداول يتضاعف تقريباً في 
الأجهزة الكبيرة مما يخفّض من سرعة (58431) حوالى 50 في المئة تقريباً. تتوافر 
(588315) بعرض هندسي من ]ذم 4 و]زط 8 (أي عالر8). 


وتصنع (9284324) عالية السرعة من (.111) ثنائية القطب ومعالجة (801). قد 
يكون جزء من (588834) ثنائي القطبء بينما يتكوّن الجزء الآخر من (8105©) (أي 
861-985) ذي خَوْجٍ ثنائي القطب ومسوقات خط بالإضافة إلى خلايا (02105))» إلا 
أن كسب السرعة يأتي على حساب الاستهلاك الكبير للقدرة بالإضافة إلى كثافة خلايا 
منخفضة. تُصنع (58431) أيضاً من زرنيخيد الغاليوم (4ة0)» ومن معالجة الزفير 
بالسليكون (ووووءءهم2 عناوم ة05-5-ده51116). بإمكان (984831) الحفاظ على 
المعلومات المخرّنة فيها في حال حصول انقطاع متعمّد أو غير متعمّد في الطاقة 
وذلك إذا كانت تحتوي على بطارية احتياطية. 


ذاكرات القراءة فقط 

تتألف ال (01/15-وءوصسه31-,رام2630-0) ذاكرات القراءة فقط من ذاكرة نصف 
موصولة مبرمجة بشكل دائم من قبل المُصنّع في المراحل الأخيرة من عملية التصنيع. 
يتوافر نوعان من ال (2081)؛ النوع الأول هو (8021) شبه تقليدية تُبرمج في المصنع 
ويتم ترسيب أخير للمعدن الذي يوصل بين الترانزيستورات في الوقت الذي تكون فيه 
الرقاقات لا تزال جزءاً من الوافر (:58/860). أما النوع الآخر فهو ال (2011) التقليدية 
الكاملة والمصئّعة تماماً كجهاز مخصّص لتطبيقات معيّنة. فضلاً عن ذلك فإن كل 
الحواجب المستخدمة في صُنع وصلات الترانزيستور تُنتَج بشكل تقليدي تماماً. كما 
أن فعالية استخدام السليكون في عملية تصنيع رقاقة (8014) تقليدية وكاملة» وفي 
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إنتاج الكميات الكبيرة بشكل عام هي أكبر من فعالية استخدامه في تصنيع رقاقة 
(2011) شبه تقليدية. ولذلك تكون رقاقة (2014) التقليدية الكاملة أصغر» وتحتوي 
على كثافة البت نفسها التي تحتويها رقاقة (2014) شبه التقليدية. يُصنع معظم أجهزة 
ال (8024) بواسطة عملية ال (2)08405» التي تتوافر بكثافة بتْ من 210 1 أو أكثر 
وعرض كلمة من انط 8 وغثط 16 (عانز8 2). 


فأكرات قراء # فققط القابلة البرمحة 

إن ذاكرة القراءة فقط القابلة للبرمجة ميدائياً (جاد0 ل0مع1 عاطامسسممعممعط 
2500006 هي (8012) مبرمجة بعد عملية التصنيع بواسطة معدّات برمجة 
متخصصة أو جهاز كمبيوتر يحتوي على برنامج ملائم لمثل هذا التطبيق. وقد تضممّنت 
(580245) الأولى روابط فاصمة (15م1.آ ءونا8) بين الخلايا المنطقية التي يمكن فتحها 
أو تفجيرها انتقائياً بواسطة تجاوز التيار (]62:تده:»07) بحيث تصبح هذه الذاكرة 
متخصصة أو مصفوفة تطبيقات معيّنة («تة]1 وعم 5-ممنوء نامومه) . في وقت لااحق 
تم تطوير (68010) الترانزيستور القابل للتغيير. 


نتم برمجة الخلية في هذه التكنولوجيا من خلال قصر دارة (عمنائنهة-ممط5) 
ومن وصلة القاعدة ‏ الباعث (همنأعصسل معنغنسظ-ء5ة8) فى مصفوفة ترانريستورات 
بواسطة تجاوز فيض التيار. 1 

تُصنع أسرع أنواع (580121) من تكنولوجيا ال (801)» بينما تُصنع ال (58011) 
الكبيرة (ا 64) من تكنو لوجيا (.171) ثنائية القطبء أما ال (51201/1) متوسطة السرعة 
فتُصنع من تكنولوجيا ال (01105). وبإمكان (58011) أن تكوّن مصفوفات منطقية 
رقمية بالإضافة إلى دورها كدالآت ذاكرة» وذلك لكونها تحتوي على مصفوفة ضم 
(0للى) ثابتة تليها مصفوفة اختيار (01) قابلة للبرمجة. 


ال 2031 القابلة للبرمجة كهربائياً 


إن ذاكرة القراءة فقط القابلة للبرمجة كهريائياً (ع1طفستسوعع معط ((الدع اعم 81 
5+--10115) هي (2011) موضبة قابلة للبرمجة مجدداً وتحتوي على نافذة من 
الكوارتز تغطّي رقاقة الذاكرة بحيث يمكن محو البيانات المبرمجة مسبقاً وإعادة 
برمجة ال (0134) بواسطة تعريض هذه النافذة لضوء من أشْعّة فوق بنفسجية. من أجل 


307 


محو البيانات يجب إزالة (828014) عن لوحة الدارة بالإضافة إلى إزالة الشريط 
الواقي الداكن عن نافذة الكوارتز» ومن ثم تعريض (888011) لأشعّة فوق بنفسجية. 
تُعدض الرقاقة لهذه الأشعّة مدّة 20 دقيقة لتحقيق محو كامل للبيانات أو لتبديد الفولتية 
المتبقية التي من شأنها أن تلحق ضرراً بالمكوّنات الحسّاسة المجاورة. 


تُرزم (8580115) في علب خزفية («نسهروح) من شأنها أن تسند نوافذ الكوارتز 
الشفافة. ويمثل هذا الأسلوب من الرزم جزءاً مهماً من تكلفة (88011). تُصنع معظم 
7 من تكنولوجيا (3408©) وتعمل بمولّد طاقة بخمسة فولتاتث. إن عمر 
07 فاعلء يصل إلى حوالى 100 دورة لمحو وإعادة كتابة البيانات. 


أما ال (/201) القابلة للبرمجة كهربائياً لمرة واحدة فقط (010) نإ[د0-عمخ]1-عم0) 
(85011 فهي رقاقة (/82101) صغيرة» مرزومة في علبة بلاستيكية دون نافذة وذات 
تكلفة قليلة. تُستخدم ال (/010-8501) عندما يكون أداء ال (852011) أفضل من 
أداء مثيلاتها الأخريات, إلا أنه لا حاجة إلى الترزيم بنافذة من الكوارتز المكلف وذلك 
لأن برنامج (8258011) هذا لن يتغيّر بالترزيم. وقد برهن البرنامج» المطوّر والمنقى 
بواسطة (8210115) تقليدية» نجاحه في المنتج المضيف. 


ذاكرة 120131 القابلة للبرمجة والمحو كهربائياً 

إن 20124 القابلة للبرمجة والمحو كيرباتيا (ع[طمسسومع معط عاطدمومظ :رالدعتنعءعا8 
0 - 20115) هي ذاكرة قابلة لإعادة البرمجة يمكن محوها بشكل جزئي أو 
وبالامكان أيضاً إعادة البرمجة عن بعد شرط توفر الأسلاك الضرورية في لوح الدارة 
المضيفة لإيصال إشارات إعادة البرمجة ومحو البيانات. يمكن استعمال الدارة 
المضيفة فى المركبات الفضائية والمعدات المستخدمة فى أعماق البحار أو فى أسفل 
بئر عميقة» كذلك يمكن إعادة برمجة (85858011) بواسطة كمبيوتر من خلال رابط 
كبلى أو راديوي. وقد تكون القدرة على تغيير البيانات فى المعدّات الإلكترونية 
الموصولة بجهاز كمبيوتر بعيد» خلال إجراءات الصيانة الروتينية» مفيدة جداً في 
القواعد العسكرية ما وراء البحار في حال عدم توفر الأجهزة المناسبة أو الطاقم 
المددب للقيام بمثل هذه التطبيقات. 


308 


يمكن توضيب (8858011) في علب (1]0) بلاستيكية غير مكلفة» إلا أن هذه 
العلب تحتوي على عدد من المشابك أو المسامير (2:05) أكبر من عدد مشابك علبة 
ال (070-520134) ذات الكثافة نفسهاء وذلك لاحتواء (8822011) على مشابك 
إضافية خاصة لمحو وإعادة برمجة البيانات. أما زمن الإدخال في ذاكرة ال 
(8858014) فهو أطول بقليل من زمن الدخول في ذاكرة (858011) ذات الكثافة 
نفسهاء إلا أنها تعمل بمولّد قدرة بخمسة فولط؛ ويُصنّع معظمها من تكنولوجيا ال 
(0105©). 


الذاكرات الوميضية 

إن الذاكرة الوميضية (5ع1:وسء]3 5وةا) هى ذاكرة (2021) قابلة للمحو وإعادة 
البرمجة» ولكن على العكس من ذاكرة (لجم مجع يجب إزالة كافة البيانات منها قبل 
إعادة برمجتها. كما أن بنية الذاكرة الوميضية تشبه بنية ذاكرة (5818201/1)» فضلاً عن 
أنها قابلة لإعادة البرمجة دون الحاجة إلى إزالتها من الدارة المضيفة. تُبنى الذاكرة 
الوميضية إما على نحو تكنولوجيا (8258011) أو تكنولوجيا (8858011)» وهي توفر 
خلا وسظأ بيه عائين ايفين الودنسكين: 


تعد الذاكرة الوميضية مناسبةٌ للتطبيقات التي تحتاج إلى إعادة برمجة باستمرار. 
وبالاعتماد على تكنولوجيا المعالجة المستخدمة في صنعهاء بالإمكان محو وإعادة 
الكتابة عليها لعدد من المرات يتراوح بين 100 و10.000 مرة أو أكثر. ويمكن محو 
معظم هذه الذاكرة في غضون ثوان» أي أسر ع من زمن محوها من ذاكرة (8280115). 
علاوةٌ على ذلك؛ تستهلك الذاكرة الوميضية قدرة أقل من القدرة التي تستهلكها 
مثيلاتها كذاكرة (825501/1) أو (88580171)» كما أن لبعضها القدرة على تخزين ما 
يصل إلى 215 1 من البيانات. تستخدم هذه الذاكرات لتطوير برمجيات النظام (سرعاةلز5 
عنة0) والحلول محل سواقات القرص وال (0680281). ثم إن لدى بعض هذه 
الذاكرات زمن دخول أسرع من زمن إدخال (88580115). ويدعو أداؤها الجيد إلى 
جعلها تنافس (58831) التي تحتوي على بطارية احتياطية. 


ذاكرة الدخول العشوائى غير المتلاشية 
تجمع ذاكرة الدخول العشوائي غير المتلاشية (811141315) (15لخظ علناقاه مها 
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69 بين خواصٌ (8831) المستقرة المتلاشية وخواصٌ الذاكرة غير المتلاشية أو 
غير المتطايرة. ويعمل جزء (88131) كذاكرة قراءة/ كتابة خلال عملية التشغيل 
الاعتيادية للنظام؛ إلا أن جزءاً من البيانات الموجودة في ال (243/1) يتم نقله إلى الجزء 
غير المتلاشي من أجل التخزين. وعندما تتلقّى الذاكرة إشارة تخزين (1همع51 6.ه:8) 
تشير إلى أن إمداد الطاقة سيتوقف لسبب متعمّد أو غير متعمّد فإن جزء الذاكرة غير 
المتلاشية يعمل عندئذ كذاكرة احتياطية لحفظ البيانات. تُصنّع ال (88315 - 219) من 
تكنولوجيا ال (03105). 


المرسِلات المستقبلة العامة 

لعل المرسلات المستقبلة العامة (25ع)]1ساخصةء1 - معلوءع2 1و5ء11017)» دارات 
استقبال وإرسال اخافة الليثية متكاملة على مستوى كبير (10 عنطانامده]8 علهه5 ععنة.آ 
5 51ئآ-د تناع لعا ممصهع ]ع زوع 2) . تجمع هذه المرسلاات الكثير من دالاات 
الاتصال الأساسية على رُقاقة واحدة» مما يوفر مساحة على لوحة الدارة ويقلص الرمن 
الذي يستغرقه التجميع. بإمكان رقاقة إرسال واستقبال واحدة أن تؤدّي وظائف 
متعدّدة مثل التشكيل الهيكلي (8دنسة:2)؛ وإعادة تهيئة(إنساق) القرص 
(عهنانةسه8)» فضلاً عن التحكم بالمودم (001هه© 3810460)» أو الربط البيني لناقل 
بمعالج ميكروي (عماعة]عاهآ ولا #مووعءه:م 0 011) . تتوافر حالياً ثلاثة أنواع من ال 
(1:51105آ) المرسلة المستقبلة هي: 

1- المُرسِل المستقبل غير المتزامن العام (1411])» 

2- المُرسِل المستقبل المتزامن العام (15181]). 

3- المُرسل المستقبل المتزامن واللامتزامن العام (5477]). 

تؤدّي دارات (181]) المتكاملة الوظائف التالية: 

تجميع وسلسلة الحروف المصوغة غير المتزامنة أو المتزامنة المتساوية 
(5امدمخطاعم:ز1505) . 

« إضافة بثّات بداية (816 ]رجغ5) ونهاية (ئز8 مم:5) إلى الحروف ليتم إرسالها 
ومحوها من لائحة الحروف التي تم استقبالها. 

« محو بثتّات البداية واستقبال عيّنات بيانات مبنيّة على النبضات السريعة للساعة. 

٠»‏ الكشف عن الأخطاء (80:5) والظروف الخاصة. 
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توليد الانقطاعات. 

وتحتوي بعض (141215]) على تولك معدل بثّات (:منومعمء0 عندعط 6ز8) بالإضافة 
إلى مسامير 1/0 للتحكم بالمودم. وبالإمكان ضم (887]) بقنئاة مفردة مع (187]) 
بقناة مزدوجة في علبة (10) واحدة. 

تؤدي دارة (1981]) المتكاملة الوظائف التالية: 

» تجميع وسلسلة الحروف المصوغة المتزامنة. 

« توليد وكشف الحروف المُتزامئّة. 

« تشكيل وصياغة واحد أو أكثر من روابط التحكم بالبيانات» وهو إجراء معتمد 
ومتّبع عند الأطراف المستقبلة والكمبيوترات والأجهزة الأخرى, وذلك لتأمين نقل 
منتظم للمعلومات عبر رابط بيانات واحد. 

« كشف الأخطاء والظروف الخاصة. 

تُعدّ دارات (05487)) المتكاملة مُرسيلات مستقبلة قادرة على أداء بث متزامن أو 
غير متزامن بواسطة برمجة نمط المسجلات. باستطاعة (1715411)» في النمط غير 
المتزامن» أن تشككل هيكلاً وأن تصيغ روابط التحكم بالبيانات الموجهة بالحرف 
وبالبت» أو بإمكانها مُرّامئة حروف روابط التحكم بالبيانات الموجّهة بالحرف. بينما 
تعمل (1758121) عمل (114811) عند النمط غير المتزامن. 

تتيح هذه ال (10) واحدة أو اثنتين من قنوات اتصال تسلسلية لكل رزمة. وتتضممن 
بعض (00181215) و(5411) مو لّدات معدل بت» كما تدعم (1581]) و(15811]) 
روابط التحكم بالبيانات الموجهة بالحرف والبت. يُخصّص كل من (18875]) 
و(07587) بالاضافة إلى (05411]) للاستخدام في الطابعات (ورعامنرم)» 
والكمبيوترات الشخصية (1]015امدمه© 1هدمومءم)» وأجهزة المودم, بالإضافة إلى 
المضاعفات (ومععء1م3/01)» وبدّاللات تفرع خطوط الهاتف البيانية ()287 2268)») 
فضلاً عن معدّات فحص الاتصال. 


دارات زرنيخيد الغاليوم الرقمية المتكاملة 
لقد طّبقت دارات تماثلية ورقمية واسعة التنوّع باستخدام زرنيخيد الغاليوم 
(دهه6). تُصنّع هذه الدارات من خلال مُكاملة الترانزيستورات على ركيزة (ىهة6) 
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شبه موصلة بواسطة طرق شبيهة بطرق تصنيع دارات (805) المتكاملة السليكونية. 
أما مُستقبل ال (10 و624) الرقمي فيوجد في الأجهزة التقليدية والأجهزة المخصصة 
لتطبيقات معيّنة» وليس في أصناف المنطقيات الرقمية القياسية. تُصِمم ال (و©1 وههه) 
لتتناسب مع الأصناف المنطقية الأخرى وتحديداً ال 801). إلا أن التحسينات 
المستمرة المُدخَلة على ال (10) السليكونية فقد حافظت على الفجوة الضيّقة للأداء 
بين ال(10 و4ه6) وال (12) السليكونية» مما قلل من الحافز الذي قد يجعل 
المصمّميين يتحولون إلى دارات زرنيخيد الغاليوم المتكاملة (©1 645) أو حتى 
لتخصيص هذه الدارات أكثر. 


تسج ال(هكده 01) لتُباع في سوقين مختلفين: أولاً السوق التجارية لدارات 
(دمحه6) العالية السرعة من نوع معيّن ل(606]) الرقمية المنطقية؛ ثانياء السوق 
العسكرية والمجالات الجوية التى تستخدم فيها الدارات أحادية الليثية المتكاملة ذات 
الموجة الميكروية 52520-505 عنطغنامهه81 كةو 31) التماثلية المصنوعة من 
زرنيخيد الغاليوم. 


تم تطوير المنطقيات الرقمية ل (8151) ول (551 وحة6)» والذاكرات» بالإضافة إلى 
مصفوفات البوابة» إلا أنها مختلفة كلها عن ال (125) ثنائية القطبية من حيث كثافة 
المكاملة. وتُعدَ رُقاقات الربط البيني التماثلية والرقمية المصنوعة من ال (6885) أجزاء 
ملائمة لإكمال أو إتمام ال (©1) ال (2105) الخطية وال (©1) السليكونية ثنائية 
القطبية» بالإضافة إلى (108) الربط البيني في الأنظمة التي تحتاج إلى معدلات بيانات 
أعلى أو سرعة تحويل بيانات أفضل. تُستخدم هذه الأجهزة أيضاً لربط الأجهزة 
الرقمية مع أجهزة التويحة الفيكروية تادليا (المريد هن المعلومات ع 11 
انظر «الدارات أحادية الليثية المتكاملة والموجة الميكروية (8121105)» في الفصل 
السابع» «تكنولوجيا ال (7515]) والموجة الميكروية»). 
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الفصل العاشر 


البطاريات ومجهزات القدرة 


المحتويات 


* مجهزات التيار المباشر المعدل خطياً 
(1125ممتاك ')دآ لع غ2 1باوعخ] -روع1.10]) 


© نظرة شاملة 


٠.‏ البطاريات (وع11ع ]36 8) ٠.‏ مجهزات قدرة الرنين الحديدية 


(17ممناك ناء:201 أمقمداموع1101ع"1) 
« الأنظمة الكهر و كيميائية الأولية « مجهزات القدرة المعدّلة بالتبديل 
(285 - مسعاةز5 لمعتسعطءمماءع 81 لتتمسترط)|. (إأممناك مع روط لعنهة[ناوع]1 - عسصتطء )5111 
* خلايا الليثيوم الأولية (اله تومقدستط دسنطز]))* تكوينات المنظم بالتبديل 
(5ع1ع010م10' 201 1ناوع ]1 عصتطء]111د) 
»مجهزات القدرة المختبرية 
(/1ممناك نزع 017 (1260136017) 


«أنظمة البطاريات الثانوية 
(لاعن لإتعغد8 0213ممع56) 
© البطاريات الخازنة (أو الاحتياط) »رزم وتجميع مجهزات القدرة 
(128ع2 اع 17ممناك نع تتكمس) 
« محولات تيار مباشر إلى تيار مباشر 
(15عا1ء0027) 20[ 12)0-6) 
« خلايا الوقود (6119© اعن1) 


(وعا1ع د 8 عاكزعوع 1]) 
(ع مصاع هعاعةظ 1اعن) له لالع 18) 
« مجهزات القدرة دوءنامم نك عمط 
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نظرة شاملة 

تحتاج الدارات الإلكترونية إلى تيار مباشر (©8) لتشغيل أجهزة أشباه 
الموصلات. ويمكن الحصول على هذا التيار من مولّدات قدرة خطية (مه«وة موعسفنآ 
“زاممن5)» أو مولدات قدرة بالتبديل (/إآممنا5 2062 عصنطعة5)» أو بالبطاريات 
عت 8)) أو خلايا الطاقة الشمسية (15اء© :5013))» وحتى من خلايا الوقود (1161 
614 مساول هذا الفسل الرضائل العماية المبدقة السفخاجه لمعيل على قدرة 
كهربائية ذات تيار مباشر وفولتية تقل عن 7 50. ويتلخص التعريف التقني للبطارية 
بربط متسلسل لخليتين أو أكثر من خلايا القدرة لتأمين خرج فولتي مكوّن من مجموع 
فولتات هذه الخلايا. 


يُعدف البطارية في عالم التسويق» ولدى المصتّعين وعامة الناس» مجازاً بأنها خلية 


القدرة الصغيرة ذات 7 1.5 أو تلك الخلية القلوية ذات قدرة 77 9. ويميز هذا الفصل بين 
هذين المصدرين وغيرهما من مصادر الطاقة الكهر و كيميائية. 


البطاريات 

البطارية (77إ2ع6ة8) هي حصيلة تجميع خليتين أو أكثر من الخلايا المنتجة للطاقة 
الكهر وكيميائية. وتتألف البطارية عادة من أربعة أجزاء رئيسة هى: 

1- القطب الموجب (أنود: (06ومه))» أو الالكترود المستقطب للتيار (مكون 
عادة من مادة مُختزلة» أو وقود. 

2- القطب السالب (كاثود: (046ص:ة0))» أو الإلكترود المرميل للتيار. 

3- عامل مواكسد. 

4- الإلكتروليت (عو[مساععا8) أو المادة الموصلة للكهربائية التي تومن الانتقال 
الداخلي للأيونات. 

تكون الالكفروليفات سائلةغادقٌ إلذ أن خلايا قدرة متعددة تحعري على 
إلكتروليتات صلبة. وهنالكء بالإضافة إلى الإلكتروليت مادة فاصلة تعزل الأنود عن 
الكاثود. وتقوم الخلية بتحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في موادها الناشطة إلى طاقة 
كهربائية من خلال عمليتي التأكسد/ الاختزال. إذ يقوم الإلكترود (الكاثود) بالتخلي 
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عن الإلكترونات خلال عملية تفريغ الشحنات (معموط :1« 0611)» أثناء تفاعل 
التأكسد, فتنتقل الإلكترونات حينئلٍ من ذرّة إلى أخرى. وحيث أن الالكترود السالب 
مفصول عن الإلكترود الموجب» القادر على استلام وقبول الإلكترونات» فإن هذه 
الإلكترونات تتدفق في الدارة الخارجية التي تربط الإلكترودين (السالب والموجب) 
عبر الالكتروليت لتأمين الطاقة. 

بإمكان خلايا القدرة أن تعمل تلقائياً كمصدر للطاقة دون أي تدخلء أو حين 
وصلها بشكل تسلسلي أو متوازء لإعطاء الناتج «الفولتي» المطلوب. وعند وصلها 
تسلسلياً يكون الناتج الكلّي مساوياً لمجموع فولتات الخلايا المربوطة» أما إذا تم 
ربطها بشكل متوازي فيكون الناتج الكلي لخرج التيار مساوياً لمجموع التيارات في 
كل خلية» إلا أن الفولتية تبقى فى هذه الحالة مساوية لفولتية خلية واحدة. تُعدف 
البطاريات وخلايا القدرة على أنها إما أوّلية (رممصسنمط) أو ثانوية (رمهفدمءه5). 
فالأوّلية (هي البطاريات وخلايا القدرة التي لا يعاد شحنها (ء1طوع:2اء6:م210) فهي 
قادرة على تفريغ قدرتها بشكل متواصل أو متقطع قبل أن يتم رميها والتخلص منها. 
أما الثانوية فهي البطاريات وخلايا القدرة التي يعاد شحنها (عاطوةععقطعع؟) لعدة مرات 
بعد أن تفرغ جزئياً أو كلياً من شحناتها. ويتم شحن البطاريات عادة بإمرار تيار مباشر 
خلالها وباتجاه معاكس لاتجاه تفريغ التيار ()مع سد عععقطءو1ط) . 


إن الخلايا الخازنة أو الاحتياط (6119© عزوو 2) هي مصادر طاقة أولية يتم تفعيلها 
من خلال كسر وعاء حاو منفصل مليء بالإلكتروليت ومعزول طبعاً عن بقية أجزاء 
الخلية أو البطارية. يحافظ هذا النوع من التركيبة البنيوية لخلية القدرة أو البطارية على 
عمر أدائهما ويمنعهما من النضوب. وهنالك شكل آخر من أشكال مصادر الطاقة 
الخازنة هي البطارية الحرارية (/إع 86 لمسمعط]) التي تبقي غير فاعلة (ء0نماعهم1) حتى 
يتم تسخينها وصهر الإلكتروليت الصلب المزوّدة به. 

إذا كان إلكتروليت الخلية محتوى في مادة فاصلة أو ماصّة صلبة تسمّى الخلية 
«الجافة» (1اء© برمط). وإذا كانت هذه المادة سائلة فهي خلية سائلة (لاء© 8/66). 
وهنالك خلايا تحتوي على الكشروليت جيلاتيني شبه سائل (لننانوذ!-تدرء5 
عالا 1 مماء ه51 -لع1اء 0) . 
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إن كلاً من الخلايا الكهروكيميائية والبطاريات عبارة عن مصادر طاقة للتيار 
المباشر الضروري لعمل الأجهزة الإلكترونية؛ وبدونها لم يكن ممكناً إنتاج العديد من 
الإلكترونيات اللاسلكية بما فيها المذياع المحمول» والمسجلات الصوتية الصغيرة»؛ 
والهواتف الخلويّة النقّالة» والهواتف المنزلية اللاسلكية» ومعدّات الفحوص الميدانية» 
والساعات اليدوية العاملة بخلايا قدرة بحجم زر القميص» وكذلك السماعات الطبية 
التي تساعد ضيعاف السمع على السمع؛ والكاميرات» وأجهزة تنظيم نبضات القلب 
وغيرها. كذلك فإن خلايا القدرة المسطحة والمستديرة التى تؤْمّن طاقة احتياطية 
لدارات الذاكرة في أجهزة الكمبيوتر تحافظ على الجعلومات المخرّنة في ذاكرة 
الخزن العميس أو المتطاير (/01مء])3 17015116) عند انقطاع التيار (مصدر الطاقة) غير 
المتوقع, أو بعد إطفاء الجهاز. 


إن دوائر الوصل العشوائي السكونية (58434) والدوائر الدينامية (224136) 


المدعومة (منا )2 بخلية قدرة يمكن أن تودي عمل ذاكرة خزن عميس هي 
الأخرى. 


تنحصر أنظمة خلايا القدرة والبطاريات التى نناقشها فى هذا الفصل بتلك الأنظمة 
ذات التطبيق المباشر فى الإلكترونيات الحالية» كما اق الحديك من طرائق المعالجة 
المكعلعة اكور كمياتيات المسية للمطافةاق البظاريات التجارية المفرثرة فى 
الأسواق مناسبة لتشغيل الإلكترونيات. ْ ْ 


يتم قياس أداء خلية القدرة من خلال كثافة طاقتها (بنزقمءط نرعمعمط) على أساس 
وحدات الوزن والحجم. وتؤسس المقارنة التي تجري بين الأنظمة على الواط - 
ساعة في الكيلوغرام (ع//7)»: أو الواط/ ساعة/ الإنش المكغب (27مذ/77). وفى 
معظم العظبي كان الالكترونية حيث يتطلب أن تكون الخلايا والبطاريات 558 
الحجم يصبح (:13/0/0)» كمؤشر مقارنة» أكثر جدوى وأهمية: إلا أن المقارنة 
المجدية فعلاً هي تلك المقارنة التي تجري بين الخلايا أو البطاريات ذات الأحجام 
المتشابهة أو في حاويات أو رزم متشابهة. وهنالك مواصفات أخرى مهمة يمكن 
اعتمادها في المقارنة هي السعة المقاسة (إؤزهدمة© 82:60) وفولتية الخلية المقيسة» 
ودرجة حرارة التشغيل النمطية» والعُمر السوقي (156] #اءط5)»؛ وغيرها. 
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الأنظمة الكهر و كيميائية الأولية 

خلايا الزنك - الكلوريد 

إن خلية الزنك - الكلو ريد (11ء© (01/م2) 0110:106-هم21) هي نسخة محشنة عن 
خلية الزنك-الكربون الأوّلية. وخليّة الزنك - الكلوريد هي فولتية اسمية ([2منصهلة 
18 من 15 فولت» وكثافة طاقة من 85 واط- ساعة في الكيلوغرام (ع1 /3/0)» أو 
5 واط- ساعة فى الليتر (770/1). إلا أن عمر أدائها يزيد على عمر أداء خلية 
الزنك-الكربون 0 5 المئة. إن خلايا الزنك - الكلوريد متدثّية الكلفة عادةً 
ولها عمر سوقي متوسط. وعليه تستخدم في تشغيل المصابيح اليدوية ولعب الأطفال» 
وهي تزوّد بشكل عبوّات أسطوانية ذات طرفين. 


خلايا ثانى أكسيد المنغنيز - القلويّة 

يُصنّع هذا النوع من الخلايا (15اء© (ي0مآلة/د2) علنءملط عوعسصدعمة]1-ءمتلملام) 
من نفس نظام الرنك - ثاني أكسيد المنغنير الكيمياتي» وتماماً كخلايا الرنك - 
الكلوريد سالفة الذكرء إلا أنها تحتوي على كمية كبيرة من الإلكتروليت شديد 
الموصلية» وهيدر وكسيد البوتاسيوم. تعمل هذه الخلايا » المبيّنة في المقطع العرضي 
في الشكل 1-10» بدرجات حرارة منخفضة بمعدّلات نضوب (22:65 منه©) أعلى 
من معدلات نضوب خلايا الزنك» ولها عمر سوقي يزيد عن عمر خلايا الزنك بثلاث 
سنين في الأقل. بإمكان هذه الخلايا توفير سعة عطاء تزيد بمعدّل 2 إلى 10 مرات عن 
سعة عطاء خلايا الزنك - الكلوريد» مقدّراً بالأمبير ساعة (1ن0آ1آ-عنء مسم) . وتتراوح 
فولتية الدارة المفتوحة فيها بين ©7752 1.5 و7780 1.6» كما أن فولتية تشغيلها تتراوح 
بين 7760 1.1 و 720 1.3. وطاقتها النوعية (تإعرعم8 عقزهءم5) حوالى يععا/طا 130 
وكثافة طاقتها .1/ط/ا 375. 


تعدير الضاخيا القلر يه بآنها مصادر طاقة بديلة للاستخدام في الدارات الالكترونية. 
وينصح باستخدامها في تشغيل منتجات إلكترونية مثل أجهزة استشعار الدخان 
(كدهاءماء2 عكامم5)» وكشف غاز أول أكسيد الكربون,» وفى الأدوات الإلكترونية 
اليدوية» وفي المذياع الجيبي. تُصنع بظاريات المسيعة ولاه الى كانت تحرف 
ببطاريات الترانزيستور» من ست خلايا قلوية مرزومة في علبة معدنية صغيرة. 
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خلايا الزنك - أكسيد الفضة 

تُصنع هذه الخلايا (ولاءه (0عه/م2) 0:06 :ه17ز5-هءمز2) عادةً بشكل أشبه بالزر 
وتبلغ قدرة خرجها الاسمية ٠‏ 21.55 ولها قدرة على توفير سعة عالية في وحدة ووزن» 
ولها عمر سوقي ومنحنى تفريغ شحني مسطّح جيدان. تستخدم خلايا الزنك - أكسيد 
الفضة في السمماعات الطبية المخصّصة لضيعاف السمع؛ وفي الساعات اليدوية 
والآلات الحاسبة» والكاميرات الالكترونية. 


الشكل 1-10: خلية قلوية. سداده الوداري 


خلايا الزنك - الهواء 


تُررّم خلية الزنك - الهواء (0115 (02/دص) منه-ههنج)» المبيّنة في المقطع العرضي 
فى الشكل 2-10» عادة بشكل أزرار. تأخذ هذه الخلية الأكسجين من الهواء على أنه 
الكائرة الفعال» الذي يحتل أقل من عُشر حجم الخلية الداخلي» الأمر الذي يترك 
المجال للقفطب السالب (الكاثوه) ليكون أكبر حجما من أمثاله فى بقية الخلايا 
الأوّلية. يوفر هذا النظام أقصى كثافة طاقة في وحدة حجم ووزن مقارنة بأي خلية 
أوّلية أخرى» إذ تبلغ فولتية الخلية الاسمية ٠7‏ 1.5» والطاقة النوعية (برعرعم8 عقنءءم5) 
حوالى ع/770 146 » وكثافة طاقة ,آ/ط/ا 146. 


إن أنود الزنك - الهواء هو مُلعَُم (تتقع 21 حخ) من مسحوق الزنك الممزوج بمادة 
جيلاتينية. يتكوّن الإلكتروليت من محلول مائي من هيدر وكسيد البوتاسيوم وأكسيد 
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الزنك. ويتكوّن مجمع الكاثود الهوائي من مزيج من كربون» وتفلون» وثاني أكسيد 
المنغنيز رسب بالضغط على لوحة مطلية بالنيكل. يفصل بين القطبين غشاء نصف 
ناضح من التفلون لمنع دخول الرطوبة داخل الخلية. يتم تشغيل الخلية عند إزالة 
الغسم) حيت يعمل الاكسعين عندقك ككائرد فعال,: لمعم هذه الخاويا تغطياً 
لتشغيل الوسائل السمعية عند ضيعاف السمعء والأدوات الطبية» بالإضافة إلى وسائط 


النداء (ورععهم) . 1 5 
1 ! انة الأنود 
مادة الأنود معلقة فى م 
الالكتروليت 
اح ع ق 
0 5 5 5 0 زل /طو 
: 11 5 منع 
فاصل 
الكاثود أسطوانة كاثود 


الشكل 2-10: مقطع في خلية زنك - الهواء الشبيهة بالزر. 


خلايا اللينيوم الآولية 

وهي خلايا معروفة بقدرتها على تشغيل المنتجات الإلكترونية وذلك لطاقتها 
العالية (المقدرة بالواط - ساعة لكل وحدة حجم) إذ توفر ضيعف خرج الفولتية التي 
توفرها الخلايا القلوية. وعلى الرغم من أنها مفضّلة في الاستعمالات العسكرية» فإن 
ستة أنواع من خلايا الليثيوم (06115 لإنقسنط «سفط)ة1) تستخدم اليوم في مجالاات 
مدنية مختلفة. يتراوح الخرج الاسمي (غنام04© لمستصن21) لخلايا الليثيوم بين 1.5 
فولت و3.6 فولت» وتصئّف على أساس إلكتروليتاتها التي يمكن أن تكون مواد صلبة 
أو سائلة عضوية أو غير عضوية. 

تشخص كيمياء اللبثيوم عادة من خلال رمز الليثيوم المعروف 0 فتبوق 2 برمز 
الإلكتروليت (الإلكتروليتات) المستعملة. ونورد في ما يلي بعض الأنظمة الكيميائية 
العملية لخلايا الليثيوم. 

* الليثيوم - ثاني أكسيد الكبريت (1/502آ علن«ملط عنقآن5 - سسنطانة). 
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* الليثيوم - كلو ريد الثايونيل (:1/50601.آ عل ملك الإدمنط] -سسخطاهآ). 

. اللبثيوم 0 ثاني أكسِيك المنغنيز (و1-1/50نآ ه1210 عدعصدع صة]/1-سسخطاخ]) . 

. اللبثيوم 2 أحادي فلوريد الكربون (1/©1آ 100110 1مهه]78 مط عة 0 سسخط 1 11) . 
9 اللبثيوم - أكشيك النحاس (00©/نآ 0:10 مع مم20 - لاطا ئة) . 

9 اللبثيوم - اليود كإلكتروليت صلب (جآ/نآ 916[وماء»816 50110 - مستناتطائ]) . 


لهذه الخلايا محاسن متعددة منها: الكثافة العالية للطاقة (التي تصل إلى 250 واط- 
ساعة في الكيلوغرام)» والكثافة العالية للقدرة» بالإضافة إلى مزايا التفريغ المسطّح, 
وعمر الأداء الممتاز في مدى واسع في درجات الحرارة؛ والعمر السوقي الطويل. 

ُبرّر الكلفة العالية لهذه الخلايا قدرتها المتميزة في إنتاج الطاقة» فإن بإمكان خلية 
ليثيوم واحدة أن تعوّض عن استعمال خليّئّي طاقة قلوية في بعض التطبيقات. ويمكن 
تصنيع خلايا الليئيوم الأوّلية أيضاً على أساس الإلكتروليتات المتوفرة فيهاء ومواد 
الكاثود (الكاثود السائل» والصلب».» والإلكتروليتات الصلبة.. إلخ. كما أن بعض 
الكيميائيات الكهربائية لليئيوم يمكن إعادة شحنهاء لذا يمكن تصنيفها على أنها أنظمة 
ثانية أيضاً. (انظر «خلايا الليثيوم - أيون» (11-10) في النصوص القادمة). 


خلايا الليغيوم - ثاني أكسيد الكبريت 

توفر خلايا الليثيوم 5 ثاني أكسيد الكبريت ((1/502آ) عل نهنا[ عسكلنك-سسنط هآ 
19) معدّلات أداء عالية في درجات حرارة منخفظة. وبإمكان خلايا (2ه00©) 
المضغوطة ومحكمة الإغلاق توفير عمر سوقي ملائم وميزات تفريغ مسطّح (5100 
وعنةءوز0) مهمة. لهذه الخلايا فولتية خلوية اسمية (ءع6غ1ه0؟ 0611 2[1مزمره21) تقترب 
من 3.07 وهي تستخدم في التطبيقات العسكرية والمدنية (الصناعية) على حد سواءع 
وذلك لسعتها العالية ومعدلات أدائها المرتفعة» بالإضافة إلى قدرتها على العمل فى 
درجات حرارة متطوّفة وقاسية. تتضمّن استخداماتها النمطية توفير القدرة لزاع 
والتجهيزات الإلكترونية» والمُقايسات (لناءمروا76)» وفي الكمبيوترات والساعات 
والذاكرة (020405) بالإضافة إلى أجهزة الإرسال الاستقبال الراديوية (18010 
كنع 11305 ) . وَأضواء الطوارئ» والمعدات الطبية» فضلاً عن أنظمة الحماية 
وأجهزة السونار. 
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خلايا الليغيوم - كلوريد الفيونيل 

تستخدم خلية ليثيوم - كلوريد الثيونيل (50012) علتتماك الإدمنط؟ - سسنطفل)ء 
المبّنة في الرسم المقطعي في الشكل » في التطبيقات العامة بالإضافة إلى تعضيد ذاكرة 
(0105. لهذه الخلايا خرج فولتية اسمي مقداره 77 3.6 وَمنحنى تفريع مسطّح. تُستخدم 
هذه الخلايا وهي مرزومة داخل علب محكمة الإغلاق بشكل مُرض في درجات حرارة 
قرب من 1008 وهعالاك بطاريات الخرى تست بهةه المواصفات الكور وكيميائة. 


الإيبوكسي سدادة محكمة 


خلايا الليغيوم - ثاني أكسيد المتعتيق 

تُقدّم هذه الخلايا (وااء© (02مل8/نآ) علندمتط عوعمدوسه]ح-مسنطان]) معدّل أداء 
جيّد في درجات حرارة منخفضة:» كما ولها عمر سوقي طويل ومنحنى تفريغ مستو. 
ولهذه الخلايا فولتية اسمية مقدارها 77 3.0 وهي مصنوعة نمطياً بشكل قطعة النقد 
المعدنية لتشغيل الكاميرات الكهربائية» والساعات» والحاسبات» وذاكرة (2105©) 
والأدوات الإلكترونية الأخرى. هذه الخلايا شائعة الاستخدام أيضأ في تعضيد ذاكرة 
(8105) كما أنها ليست مختومة بإحكام. 


خلايا الليغيوم - الكتروليت صلب («اليود) 
بإمكان هذه الخلايا (15]ء© («آ/نآ) (عمنله1) عالإآامءواظ 50110-مسانطان1) تزويد 
فولتية اسمية مقدارها 7 2.8 وهي المصدر المعتمد في جهاز ميقاع القلب (يععلةمرععوط): 


منظّم ضربات القلب. 
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أنظمة البطاريات الثانوية 
خلايا البيكل 3 الكادميوم 


هذا النوع من الخلايا (15اء© (0]100) صدائصهوه1-0اء16ء2/1) يمكن إعادة شحنه 
واستخدامه مرات عدة. تحتوي الخلية على إلكترود كادميوم سالب الشحنة» 
وإلكترود هيدر وكسيد النيكل موجب الشحنة؛ بالإضافة إلى إلكتروليت من محلول 
هيدر وكسيد البوتاسيوم. 


للخلية ناتج فولتية اسمي: مقداره؟ 21.5 وطاقة عءا/ط7 50» وكثافة طاقة 
/150370. يبلغ أدنى زمن لإعادة الشحن حوالى 15 دقيقة. كما أن معدّل درحة 
حرارة أداء الخلية يتراوح بين - 2000 و7000 وهي متوفرة بأحجام مقاربة لأحجام 
الخلايا القلوية, وتستخدم في تشغيل بطاريات كاميرات الفيديو اليدوية, 
والكمبيوترات الشخصية., وأجهزة الهاتف الخلوية» والتلفاز المحمول والمعدّات 
اللاسلكية الأخرى. 


خلايا النيكل - هيدر وكسيد معدني 

هي خلايا (115ء© («1آ811-8111) ع10:ه1ل290 121ء]1-3ع1ء11()يعاد شحنها ولها فولتية 
اسمية تساوي 7 21.2 وطاقة نوعية ع1 /13/8 60» وكثافة 775/1 250 يبلغ الحد الأدنى 
لإعادة شحن بطارية (211-81110) ساعة واحدة وتتراوح درجة حرارة أدائها بين 2050 
و50 . للبطاريات المصنوعة من هذه الخلايا نفس استخدامات بطاريات (21100)» 
إلا أنها توفر حدّاً أعلى من كثافة الطاقة. 


خلايا الليغيوم - أيون 

تُصنع هذه الخلايا (15اء© (مهآ-ننآ) ده1-سدنط)ن]1) بتكنو لوجيا الليثيوم القابلة لإعادة 
الشحنء ولها فولتية خرج اسمية مقدارها 7 23.6 وطاقة نوعية ع1/ط/11 2120 وكثافة 
طاقة .1 /18/5 300. إن الزمن الأدنى لإعادة شحنها يتراوح بين ساعة واحدة وساعتين. 
وتتراوح درجة حرارة التشغيل بين 2050 و6060. يُصنع كاثود الخلية من أكسيد 
الكوبلت أو ثاني أكسيد المنغنيز فيما يُصنع الأنود من الغرافيت. تستخدم البطاريات 


ااياة 


المصنوعة من هذه الخلايا فى تطبيقات مشابهة لتطبيقات بطاريات (01100) 
و(201-30815)» إلا أنها توفر فولتية خرج أعلى وكذلك كثافة طاقة. 


بطاريات الرصاص - الحمض المحكمة الاغلاق 

تومكس هذه البطاريات (و6 8266121 لزع خ-لوع.آ لعلو 5) على نفس مبادئ ١‏ لكمياء 
الكهربائية المستعملة في بطاريات المركبات القياسية» إلا أنها اعتمدت أسلوب ختم 
الخلايا (إحكام إغلاقها) لمنع تسب حمض الكبريتيك أو انسكابه الذي يؤدي إلى 
تاكل المكوّنات الإلكترونية. ولهذه البطاريات خلايا ذات إلكترودات رصاصية سالبة 
وإلكترودات موجبة من ثاني أكسيد الرصاصء بالإضافة إلى إلكتروليت من حمض 
الكبريتيك السائل أو الجيلاتيني. يبلغ الناتج الفولتي الاسمي لهذه البطاريات 77 22.0 
وطاقتها النوعية ع1/ط/177 35» و كثافة طاقتها ,1/0/1 70. 


هنالك تطويران أضيفا في بطارية الرصاص - الحمض محكمة الاغلاق التقليدية 
هما تزويدها بإلكتروليت جيلاتيني أو إلكتروليت مصامة (عننوامماءه81 لءنمة:5). إن 
النوع الأول مكوّن من جلاتين بلمري» وترزم الخلية في حاوية بشكل متوازي 
مستطيلات. أما النوع الثاني فمكوّن من كميات قليلة من إلكتروليت سائل» والجزء 
الأكبر من طبقة جيلاتينية (12011 إااء1) ملتفة بشكل حلزون داخل حاوية أسطوانية. 
يُصنّع كلا النوعين من البطاريات كمنتج استهلاكي ويستعملان في توفير الطاقة في 
كاميرات التصوير الصحفية وفي التلفاز المحمول. 
البطاريات الخازنة (أو الاحتياط) 

إن كثير من المتطلبات العسكرية يحتاج إلى بطاريات خازنة أوّلية ذات وثوقية 
عالية وقادرة على توليد خرج قدرة كامل خلال ثوانٍ أو دقائق فقط من عملية الشحن؛ 
وبعد سنئوات من الخزن. تعمل هذه الخلايا أو البطاريات كخلايا تقليدية بعد إعادة 
شحنها قصير الأمد هذا. وحتى زمن قريب كانت معظم البطاريات الخازنة (الاحتياط) 
(665):ة8 عت«رووه2) المهينئة للاستخدامات العسكرية مؤسسة على الكيمياء 
الكهربائية لخلايا أكسيد الفضة - الزنك (0عه/م2)» وقد استبدلت هذه الخلايا 
مؤخراً بخلايا الليثيوم - كلوريد الثايونيل» كما هو مبين في الرسم المقطعي في الشكل 
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4-0. ب يحتا الالكتروليت السائل حاوية (ع1تامصم) زحاجية تُفجر عند عفلية التفعيل 
إما ميكانيكياً أو بشحنة مفجرة فترتفع فولتية الخلية بسرعة كبيرة إلى 17 3.65. 
نُستخدم الخلايا الاحتياط وبطارياتها لتجهيز راديوات الطوارئ العسكرية, 
والبيكونات» وكذلك أجهزة الإنقاذ. أما بقية الاستخدامات العسكرية كتشغيل 
الدارات الإلكترونية في الصواريخ» والطوربيدات» وشرك الغوّاصات (عمتتقسطنة 


الشكل 4-10 خلية لينيوم - كلوريدالفيونيل الخازنة. 


طرف القدرة 


طرف الحارق 

سدادة زحاجية مقاوم للصدأ 
حارق 

ثقب الاشعال 


وصلة إلكترود رصاصية 


كدس خلايا 


ا 


| 2 الإلللا 
لكلل 
5 


/ 
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وزهءه2)» فتحتاج إلى بطاريات خزن أولية قادرة على إحداث تفجيرات (5ئوننا8) 
ذات خرج كهربائي عال في غضون جزء من الثانية من التفعيل بعد تخزين قد يتعدٌّى 
العشرين سنة. تبت هذه البطاريات لتتحمل قوى تعجيل (تسارع) خارقة سواء كانت 
نابذة مركزية ([وع تختطمعه) أو خطية (وععه1 ممننهنءاوءعع م توعمانآ) . 

لقد حققت البطارية الحرارية «سبيكة الليثيوم - ثنائي كبريت الحديد» المبيّنة في 
المقطع العرضي في الشكل 5-10» هذه المتطلبات جميعاً. في هذه الخلية يفصل 
إلكتروليت صلب بين أنود سبيكة الليثيوم وكاثود ثنائي كبريت الحديد لكل خلية من 
خلايا البطارية وهي في حالة الاستعداد أو التأهب (بو8 لصة)5) . 

وعندما يتم تفعيلها كهربائياً تبدأ مصادر نارية (ءنصاءع:م0:رم) ضمن البطارية 
سلسلة تفاعلات ترتفع بموجبها درجة الحرارة داخل الحاوية من 3000 وإلى450”0) 
وهي حرارة كافية لصهر الإلكتروليت في كل خلية وانتاج قدرة كهربائية. يتراوح 
خرج الفولتية في هذه البطارية بين 7 1.5 و7 4100 اعتمادا على حجم البطارية 
والترصياقك الزاشلية, 
رَزْم البطارية وخلية القدرة 

طوّرت أحجام الحاويات التجارية لخلايا وبطاريات الزنك - الكربون» والزنك - 
الكلوريد والخلايا القلوية وبطارياتها لتناسب طيفاً واسعاً من الإلكترونيات. تُضمّن أحجام 
حاويات الخلية النوع الأسطواني ههة» وهةء و©» و2 وترزم البطارية القلوية الشائعة 
الاستخدام 9-7 في حاوية بشكل متوازي مستطيلات» كما هو مبيّن في الشكل 6-10. 


6 خلايا قدرة تنتج كل 0 
واحدة منها لا 1.5 


الشكل 6-10: بطاريات قلوية قدرة 9.17. 
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يتبيّن من الشكل5-10 أن هنالك ست خلايا داخل الحاوية المعدنية. تزوّد البطارية 
بطرفين ذاتيي الإطباق (215منصمه1 م«0-مدم5) وذلك لوصل البطارية بالدارة الكهر بائية 
إيجابياً. من ناحية أخرى تطوّر طيف واسع من البطاريات الزرارية (الشبيهة بالأزرار) 
بحجوم صغيرة تستخدم كيميائيات الليثيوم» وأكسيد الفضة:؛ والزنك - الهواء 
بالإضافة إلى الخلايا القلوية» لكي تطبق في حقول صناعية وطبية مختلفة ولاسيّما في 
مجال سماعات الأذن لضيعاف سيد والكاميراات) والحاسبات» والساعات البدوية 
والمنضدية. وقد صّمُم بعض أنظمة الليثيوم ليناسب حجم المحفظة القياسية» إلا أن 
غالبيتها صُّمّمت لترزم في حافظات غير قياسية للاستخدامات العسكرية وفي معدّات 
الإسعافات الأوّلية. 


ترؤغ خلايا النيكل - الكادميوم في بطاريات أسطوانية قياسية نوع 4ه وهه و© 
و«» بالإضافة إلى بطارية الترانريستور قدرة 77 9 وذلك كبديل للخلايا الأوّلية. 


وبسبب فولتيتها الواطئة» يُحتاج إلى مزيد من خلايا النيكل - الكادميوم لتوفير 
طاقة مكافئة للخلايا الأولية. تنوافر أيضاً بطاريات (28100) ذات تصاميم خاصة 
للاستخدام في التليفونات اللاسلكية» وفي رزم بطاريات (8100) كبدائل لبطاريات 
التليفونات الخلوية المنقولة وفي الكمبيوترات الشخصية (ونم ان مصدهع-1ووط2106) . 


كذلك تتوافر بطاريات الرصاص الجيلاتيني - الحمض في رزم متعدّدة ومختلفة 
بشكل متوازي مستطيلات» إلا أن بعض خلايا الإلكتروليت الصوامة يتم رزمها في 
حاويات حجم - 58» ويمكن جمعها في حاوية واحدة لتكوين بطارية متعددة الخلايا. 

أما الخلية الزرٌ (1اء0 دهن8) فهي خلية قدرة واطئة» صغيرة الحجم ومصنوعة من 
قرص معدنى لا يزيد قطره عن «1 0.4 (تصدم 11) وارتفاعه عن مذ 0.2 (صمم 2) وفى هذا 
الدوع من البطاريات يمقل د الوجوه الأنود (الطرف السريضية يما يكل الوضنة 
المقابل الكاثود (الطرف السالب»). من الأمثلة على هذا النوع من البطاريات: 
بطاريات الليثيوم» وأكسيد الفضة» وخلايا الزنك - هواء الزرارية. 


مُجهَزات القدرة 
إن مُجهّز القدرة (/إ1ممن5 :ه20) هو عبارة عن دارة لتحويل التيار المتردّد (عه)» 
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أو التيار المباشر (20) غير المنتظمء؛ إلى تيار (©8) منتظم. يوحي هذا التعريف في 
عالم الإلكترونيات أن المجهّز هو محوّل (©8) إلى (20) منفصل الترزيم؛ أو بشكل 
مجمع إطار مفتوح (واطصوومة عصسمء1-موم0)» أو ربما دارة مركبة (3100101) محمية 
وضيمنية التركيب. 


تُصئّف مجهّزات القدرة المُحوّلة ل (©4) إلى (©2) مبدئياً إلى مُجهّرز منتظم خطي 
(25 260 انوع مهعم ز])» ومجهز منتظم بالتبديل (25 ع2 انوع ؟ عصنطء)511) . 


يقوم مجهز القدرة (20) بتحويل القدرة من خط (80) إلى (90) مع قيمة خرج 
منتظمة. يتم أولاً تعديل دخل فولتية (©42) لتجهيز تيار (©0) نبضي يتم ترشيحه لإنتاج 
فولتية متصلة (ء170128 طأهمدم5). يتم بعدئلٍ تنظيم هذه الفولتية لضمان ديمومة 
مستوى خرج ثابت مهما تغيرت فولتية قدرة خط 40 أو مقدار تحميل الدارة. 

لقد أصبحت مجهّزات القدرة المنتظمة بالتبديل (لإاممناك عه عسصتطء)51) 
الأكثر استعمالاً في تجهيز الكمبيوترات المنضدية؛ أو خادمات الشبكات 1رهبواء1 
29 ومحطات العمل الكمبيوترية (5هه)15]2:ه/18 :عادامدده©). ولقد مرت سنين 
قبل أن يتم التغلب على مقاومة مجهزات القدرة للتبديل أو نمط التبديل (عمنطء)5:1 
06 بسبب ما تولّده هذه المبدلات من ضجيج وضعف السيطرة على أدائها» وهي 
لا تزال غير مقبولة في تجهيزات الآلات الحساسة بالقدرة. ولعل الميزة المفيدة 
الوبديدة وها ضعر مهاه وخنة زتها و كفاءتها اللسبية لدى مفارتنيا مع مجهرات 
القدرة الخطّية. إن عملية تنظيم مجهّرات القدرة بالتبديل تستوفي نمطياً 5 في المئة من 
القدرة» وهذا يقل عما تستوفيه معظم مجهّزات القدرة الخطّية» ومع ذلك فإن هذه 
القيمة لا تزال مقبولة في تجهيز معظم الدارات الرقمية» وبضمنها الكمبيوترات طبعاً. 

زه العديد هم المكوتاتت الكت ويه اللجدورة #العرام يعور انف أياقية القطي عالة: 
التردد (0:5)واقصةء] مهاومذ8 لإعمعدوه1-طع211)» وترانزيستورات القدرة (31051151)» 
ومحؤلاات اللبْ الحديدية (11305101015' ع001-عانترع1)) ومقوّمات التخليص السريع 
(وتعتكناءع ]1 لاه 01ء16-]105) ومقوّمات شو لحي (وتعتكتاء8 عغامط»5)» ومتّسعات 
إلكتروليت الألمنيوم (5هأئعومة© عنانزاممءععا8 سساستسساخ)»؛ قد صُمّمت وصنّعت 
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تولد كجهرات القدرة بالعبديل تدائخل كهرومغتظيسي (8140) يؤثر سلباً على 
الدارات الإلكترونية الأخرى القريبة. ولقد وجد حل جزئي لهذه المشكلة باستخدام 
المرشحات (811:65) التي تركب من قبل الممُصنّع. ويحتاج كثير من التطبيقات إلى 
مرشّحات إضافية وحجب وتدريع مُصممم وفقاً لحساسية المنتج المضيف (110:0 
أعنالمط) أو النظام. 


مجهزات التيار المباشر المعدّل خطياً 


يحتوي هذا النوع من المجهّزات على دارة تنظيم تومّن ابسيداية بخطية التغتير انث 
الجمل فتبقى على حرج فولتية ثابت. هنالك ثلاثة أقسام وظيفية في مجهّز قدرة 
الفولتية الخطّية» كما هو مبيّن في الشكل 7-10. 

1) جهاز التقو يم (يعقناءع2) . 

2 شبكة المرشّحات (عتروساء1 :1116). 

3( المنظّم (12مغة لماوع ؟9) . 

إن المقوّم (عقناء2) عبارة عن جسر لتوصيل التيار المباشر (20) ع غير المنتظم 
إلئ المرشح (ع211) . .ويتم العزل عن خط الخجار (0م) من خلال المحوّل 


عم مصهع1) . 


إن خرج المقوّم يتمثل بفولتية (820) مستقرة مع فولتية متفاوتة مركبة 
(0ءوومستءمن5) عليه. 


تقوم شبكة المرشّحات بإزالة الفولتية المتناوبة (©1مم81) وإرسالها إلى ترانزيستور 
التمرير ,0 (,0 #م)قاقصة0355-1) الموصول بالتسلسل مع الحمل (020.]آ). 


إن لمجهّز الطاقة الخطية منظّم فولتية تسلسلي أو تحويلي (12601تاعع1 أمتتطك) يدم 
تحديده من خلال عن عنصر التمرير (وهو عادة ترانزيستور) نسبة إلى الحمل. ويُحدّد 


موضع الترانزيستور ,© (الشكل 10 -5) فيجنا ]ذ| اق محلم الخمري بلسي 
(1260ناعء1-وووط-و6 3ع 5) وهو التركيب الأكثر شيوعاً من بين لمات الحلقة المغلقة 


(12]015ناعع2 مهه.آ-10560©). وإذا تغيئرت فولتية خط الدخل أو الحمل فإن الفولتية عبر 
الترانزيستور ,0 تتغير أيضاً. يقوم المضخّم بمقارنة الفولتية عند نقطة وصل 
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المقاومات (15مأقزوع11) ,1 و1 و11 في مقشم الفولتية (217107 مع701:8؟) باستعمال 
الفولتية التي تعبر الصيمام الثنائي زئر ,1 (8 علهنطآ تتعمع2) كمر جع (ععسصومعقء ع) . فإذا 
حدّد المضكْم تغيراً في الفولتية يُنتج خَرجاً يُغيّر قيمة التحيّز (5ه[8) اعتماداً على قيمة 
1 المفترضة لتنظيم التيار» فيقوم ,0 بإعادة فولتية الخرج إلى القيمة المطلوبة 
والمحددة سلفاًء وهذا يبقى على قيمة خرج الفولتية المرسل إلى الحمل ثابتة. ويشكل 


المنظم دائرة تغذية مرتدة مغلقة (مهه.آ عاعوطلعع28 لعومك) . 


تتراوح قدرة مجهّزات القدزة الخطية التجارية بين 777 3 و7 100 ونافذة خرج 
منفردة أو متعددة. تؤْمّن هذه المجهزات تنظيما فولتيا جيدا وهي ذات درجة وثوقية 
عالية» كما أنها لا تتأثر بالإزاحات الصغيرة في التردد. وقد صُئّعت دارات موثوقة 
الأداء بكميات هائلة لكي تباع بأسعار منخفضة ولاسيّما تلك المصئّفة بذات القدرة 
الواطئة حيث تستخدم في المبدلات رخيصة الثمن. 


الشكل 7-10: مجهز قدرة خطي - منتظم. 


هنا تعمل مقاومة التمرير كمقاومة متغيرة (مماوزوه واطدنعة/؟). ولأنها تُشتّت 
الطاقة باستمرار» فإن ترانزيستور مقاومة التحرير يختزل كفاءة تجهيز القدرة إلى نسب 
تتراوح بين 15 و35 في المئة. من مساوئها الأخرى احتياجها إلى محوّلات كبيرة 
وثقيلة لتقويم وترشيح قدرة من 112 60/50. تُعدَ المبدلات من المكوّنات الأثقل والأكبر 
حجماً من بين مكوّنات مجهّز القدرة الخطي. 


مجهزات قدرة رنين الحديد 
يُعدّ هذا النوع من مجهّزات القدرة كمحوّل 5 1م101 ه11 معطت ) أسناشاًء 
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يمكن أن يعمل كمر شح للتيار. إن مجهّز قدرة رنين الحديد (2ه206 أمقدمدعمممء] 
وعنامم نا 5) كفوء وذو وثوقية عالية) إلا أنه حشاس تجاه تغيرات التردد» كهمنا ذه كبيز 
الحجم وثقيل الوزن» فضلا عن كونه باهظ الكلفة. 


يوازي ثقل هذا المجهز حوالى ثلاثة أمثال ثقل المحوّل العادي (تردد 60/50 112) 
كما أن حجمه يوازي ضيعمّي حجم محول القدرة الخطي. 

ومع أن قدرته على التنظيم ممتازة وتصل كفاءته إلى 80 في المئة من كفاءة المحوّل 
الاعتيادي» إلا أن هذه القيمة تعتمد على مدى ثبات تردد خط التيار المتناوب (©4). 
ومن النقاط السلبية لهذا المجهّز صوت الطنين (دمدة) المزعج الذي يصدره مما 
يجعله غير مناسب للاستخدام في الغرف التي يسكنها الناس. 


مجهزات القدرة المعذّلة بالتبديل 


إن هذا النوع من المجهّزات ذو حجم أصغر ووزن أخف. كما أنه أكثر كفاءة 
بالمقارنة مع مجهّزات قُدرة الرنين الحديدية» أو المُنظّمة بالتسلسل (الشكل 8-10). 


يتألف مجمّز القدرة (وعناممد5 206 3164 1دسوء - عوصنط51) بالتبديل من مَقَوٌّم) 
وشبكة ترشيح. وترانزيستور ذبذبة» ومضممن عرض النبضة (177100 هوانام 
10 6 بالإضافة إلى المقارن (:32601ة مصطه © ) . يقوم المقارن بمقارنة خرج 
الفولتية عند نقطة وصل المقاومات ,8 وي في مقسم الفولتية بالاعتماد على فولتية 
الصّمام الثنائي زنر ,2 كقيمة مرجعية» والفارق الناتج يُحدّد زمن التشغيل أو عرض 
النبضة الناتجة من مُضمّن عرض النبضة 578/381) فإن كانت فولتية خرج التيار 7260 ضمر: 


خانق 


الشكل 8-10: مجهز القدرة بالتبديل. 
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القيمة المرجعية» بسبب تزياد «الجمل»» يزداد عرض النبضة المرسلة إلى ترانريستور 
التبديل ,0» مما يؤدي إلى زيادة زمن تشغيل ,© وذلك لخفض الفولتية» والعكس 
صحيح. إذا وقع خرج الفولتية 


فوق القيمة المرجعية» بسبب تناقص الحملء» فإن عرض النبضة سيتقلص مما 
يقلص زمن تشغيل الترانزيستور ,© الذي يقلّص بدوره خرج الفولتية ويعيدها إلى حالة 
التوازن قبل الارتفاع. 

إن هذا النوع من المجهّزات يُعدٌ أكثر كفاءة من مجهّزات القدرة الخطّية وذلك لأن 
دارة التنظيم توصل التيار بشكل متقطع. وعليه فإن الطاقة تسحب فقط عندما يقوم 
الترانزيستور بالتبديل (عمنطه)91) في تردّدات تتراوح بين 20.000 و100.000 مرة في 
الثانية (أي 5812 20 إلى 5812 100) أو أكثر قليلا من خلال تغيير فترة التشغيل الزمنية. 
وحيث إن المبدّل أو المفتاح (9::1008) يكون شغالاً في كل دورة فإن التحكم بكمية 
الطاقة المرسلة إلى المرشّح يصبح ممكناً. 


تصل فاعلية منظم التبديل إلى نسبة 85 في المئة في مجهزات فولتية ©2 بين 
7 (أي أكثر من ضعفي قدرة المجهّز الخطي الأكثر كفاءة). 

وبماأن عملية التبديل تتم في التردّدات العالية فإن محوّل الدخل (إناممآ 
211510101 قد يكون أصغر يجيا وأقل و من المبدلات ذات التردد 112 60/50 
التي تحتاج إليها مجهّزات القدرة بالتسلسلء وذات الرنين الحديدية. وهذا يعني أن 
تشئّت الحرارة وتبديدها يكون أقل. 


إن تقليص حجم المحؤل ووزنه يسمح للمبدّل (المفتاح) بأن يكون هو أيضاً 
أصغر حجما وأخف وزنا. إن الخاصية المميزة لهذه المجهّزات والتي لا تتوفر في 
المجهزات الخطية» هي زمن الإيقاف (عج:ذ] م]آ-81014) الخاص بخرج الفولتية» 
وذلك أن الفترة الزمنية لخرج الفولتية في المجهّز عالية بما يكفي لإسناد الجمل بعد 
حصول نقص في دخل القدرة. لذلك فإن زمن الاإإيقاف يجب أن يكون طويلاً لتدمكن 
الدارة «من التبديل» السليم إلى مصدر طاقة احتياط. تعتمد فترة الإيقاف الزمنية على 
الطاقة المخزونة في متّسعة ذات فولتية عالية (:م)زعومة© عع 2غ1ه/1-طع111)» ويمكن 
زيادة هذه القيمة من خلال تقليص خرج الجملء أو بزيادة خط الفولتية. 
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تكوينات المنظم بالتبديل 

هنالك العديد من التكوينات المختلفة لمجهّزات المنظم بالتبديل(عمنطء)51 
01015 13]01ناع16)) تتضمن ما يلي : 
« مُغْيْرة الرجوع إلى موقع البداية أو مُقوّي القفز (:1160ء00257 46و00 8-اعن8 :و عاعوط:1717) 
»المغثر الأمامي (أو القفزي) (1101ء57م0© عاعنا8 :ده 1ه ككره8) 
. مينظم النصف قنطرة (12]02سعع2 ءع1131-8110) 
. منظّم أطوار متعاكسة (ه]1ناعء< 11ناط-طونط) 


مُغّّر الرجوع 

إن مغيّر الرجوع (تعااءنتمه© عاعوط:11)» كما هو مبيّن في المخطط في الشكل 
قمعو ميدلال ندرة بارا محتويع عل :تر اليتون حول وابحلل يادوت حيادة 
حرج (تاعع نا لصآ غنام ان 0) . تُخدّن الطاقة 0 هذا الممغئر داخل مُحوّلة (رعمتروؤومة1) 
تيار أولية وخلال النصف الأول من فترة التبديل (262100 عصنطء]511) (عندما يكون 
المحول في حالة توصيل)»؛ ولكنها تتحوّل إلى المحوّل الثانوي الذي يقوم بالتحميل 
خلال النصف الثاني (فترة القفز إلى الخلف (1:00ه2 51630)). عندما يكون 
الترانزيستور مقفلاً 050) يُنتج المغيّر خرجاً سالباً من المدخل الموجبء وهو لذلك 
يُستخدم في تحويل التجهيز بقدرة تقل عن 2017 


الشكل 9-10: مُغيّر الرجوع. 
المُغيّر الأمامي 


إن هذا المغير (1601ء:0021 نة2)5011 كما هو مُبئّْن في الشكل التخطيطي 210-10 
هو مجهّز قدرة بالتبديل ومشتق بالقفز (تزإآممناك 2086 عصنطء 5 لع خوط ان 8) 
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يحتوي على ترانزيستور تحويل منفرد. وهو يتحوّل إلى المحوّل الثانوي 
(/0201335ع566 “عتم 1وطة1) عندما يكون مفتاح الترائزيستور فوح أو مُشْغْلة وهو 
يُخْرّن في حاتثٌ الخرج (,ععءنا4م1 ؛دامن0)؛ وتُستخدم الدارة في تحويل تجهيز القدرة 
التي تساوي 5001787 أو أكثر. 


الشكل 10-10: المغيّر الأمامي (إلى الأمام). 


الْمُغْيّرة متعددة الترانريستور 

هي مُغيّرة ذات ترانزيستوري تحويل أو أكثر» مُصمّمة بأطوار متعاكسة 
(الططووط) أو نصفية القنطرة (ءع81188:10)» وهي تصاميم شائعة الاستخدام في 
مدى قدرة 188 100 - 18 500. وهنالك تراكيب بأربعة ترانزيستورات وقنطرة كاملة 
(1:11-8108) يُستخدم نمطياً في تحويل تجهيز القدرة في /77 500 أو أكثر. 


مُجهّزات القدرة المخصرية 

هي مُجهّزات قدرة مغلقة تماماً ومتعددة لمهام توضع على الرف أو سطح المكتب 
وتعمل على تأمين مدى من خَرج فولتية وتيار لأغراض فحص الدارة» والتطويرء 
والإدامة. تُعدّ هذه المجهّزات من صنف أدوات الفحص الإلكترونية. إن معظم 
مجيرات الطاقة المختبرية (5ع1اممنا5 1ء20 :1هم]22و1,36) خطية وتحتوي على مفاتيح 
تحكم خارجية لتعديل الفولتية والتيار بما يناسب عملية الفحصء ولها لوحة عدّادات 
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رزم وَتجميع مجهزات القدرة 

تقدم مجهّزات القدرة ذاتية التشغيل (5:400-41056) وهي في المصنع بتشكيلة 
واسعة من الأحجام, والأنواع؛ وخحرج الفولتية للاستخدام في تجهيز الأدوات 
والأجهزة الإلكترونية بالقدرة. وترزم هذه المجهزات بالطرائق التالية: 

٠‏ الترزيم العلبي (ء210401 4ع ئغه[ناومدعءم8): وتقدم داخل صناديق أو علب 
بلاستيكية صلبة وبشكل متوازي مستطيلات. تخصّص هذه المجهّزات ذات الخرج 
7 1 في الأجهزة الإلكترونية. 

* ترزيم الإطار المفتوح (286اءة2 سه دوم0): وهذا النوع شائع في مجهّزات 
القدرة الخطية والتبديلية المصمّمة لتجهيز 77 100 إلى 77 500. تركب مكوّنات 
التجهيز فيها على لوحة دارات لوضع صندوق بطاقة (عمناصنه21 وعده لموع) أو هيكل 
معدني بشكل الحرف 7 يُركب داخل الجهازء أو المنتج المضيف. 

٠.‏ الترزيم المُغلق (2100116 0ء5م1عم8) : يستخدم هذا النوع من الترزيم لكلا نوعي 
المجهّزات الخطيء وبالتبديل» وهو شائع في تجهيز قدرة بمقدار /18 500 أو أكثر. 
تركب مكوّنة التجهيز على هيكل معدني مغطّى بغلاف معدني للحماية ومزوّد 
بفتحات التهوية. تكون هذه الفتحات صغيرة جداً لتوفير حماية ضد .117 تشتمل هذه 
الوحدات على مرشّحات 2531/8151 ويزوّد بعضها بمراوح أو نافخات لتجهيز هواء 
مضغوط للتبريد. 
مُحؤّلات تيار مباشر إلى تيار مباشر 

وهي دارة الكترونية تستقبل دخل 80 بمستوى فولتية معين لتحوله إلى خرج ©2 
بفولتية أعلى أو أدنى. يتم تحقيق ذلك نمطيا من خلال تقطيع (عمنممه0) دخل التيار 
المباشر 260 لتحويله إلى ثيار متناوب غير منتظم (عى عننتوه0) ثم تقوم بعدثئل 
بتضخيمه وتقويمه. إن عملية التقطيع في النوع الترانزيستوري للمحؤلة» والمبئنة 
تخطيطاً في الشكل 11-0» تتم بواسطة مُضْمّن عرض النبضة (1810:0 وواناط 
1 - 31001306) الذي يقوم بتضمين قدرة الترانزيستور (,0 110511) حيث يتم 
تلقيم خَرجٍ موجاته المربّعة إلى الطرف الأوّلي في الترانزيستور ,7. يتم تعديل خَرج 
0 غير المنتظم الذي يظهر في الطرف الثاني للترانزيستور ,7» وتقويمه» وترشيحه 
وتنظيمه» بواسطة صيمام زنر الثنائي و2. 

تُستخدم محؤلات 20 إلى 20 من هذا النوع للحصول على فولتية عالية ضرورية 
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لتجهيز أحهزة مُرسِلات الراديو» والرادارات» والكمبيوترات ومستقبلات 797 بالقدرة 
من بطاريات ذاتية قدرة 12177 أو بطاريات محمولة على سطح السفن والطائرات (منط5 
ع 8 10ده80) . 


خلايا الوقود 

إن خلايا الوقود ©19اء0 61ن) هي مصادر قدرة تحوّل الطاقة الكيميائية إلى طاقة 
كهر بائية بشكل مباشر دون الحاجة إلى الاحتراق (05:وناطده0) الذي يحصل عندما 
تُجهّر بالوقود الغني بالهيدروجين» وبالأكسجين. إن خلايا الوقود هي وحدات قدرة 
بديلة للبطاريات إذ إنها لا تحتاج إلى إعادة شحن. تعمل هذه الخلايا على عكس 
سيرورة التحليل الكهربائي للماء لإنتاج الهيدروجين والأكسجين. تحتوي خلية 
الوقود على صفيحتين مساميتين (218]65 11007-11610) غنيتين بقنوات دقيقة ومفصولتين 
بواسطة غشاء رقيق (لاحظ الشكل 12-10). ويحتوي كل لوح على إلكتروليت 
(حمض الكبريتيك عادة) مُدغم بين إلكترودين (الأنود والكاثود). يحتوي كل من 
هاتين الصفيحتين على كمية قليلة من عامل ساعد حفاز (وتزلمكة ©) مثل البلاتين 
لتحسين التفاعل الكيميائى. 


يتم تلقيم الوقود الغني بالهيدروجين - كالهيدرازين (عمنته,ك:ز1ظ)؛ أو الكيروسين 
(عدءومه])؛ أو غاز الهيدروجين إلى الصفيحة من جهة الأنود حيث يأخذ بالدوران 
داخل الصفيحة. بعدئلٍ يُحقن الأكسجين (الهواء) في الصفيحة من جهة الكاثود. ويتم 
فصل جُزئيات الهيدروجين عبر تفاعل كيميائي إلى أيوئي هيدروجين موجبين 
(أوبروتوتين) وإلى إلكترونين ضمن صفيحة الأنود. 


تتدفق الإلكترونات عبر دارة إلكترونية خارجية تؤمّن قدرة للحمل. وُستدرج 
نوى الهيدروجين (بروتوناته) نحو الكاثود عبر الغشاء الرقيق الفاصل بين الصفيحتين 
لتندمج مع الأكسجين في الكاثود. 
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تشكل الالكترونات الراجعة من دارة الطاقة فى صفيحة الكاثود الماء كنتيجة ثانوية 
للتفاعل الحاصل بين الهيدروجين والأكسجين» ونتم الاستفادة من الماء الناتج في 
قضايا شتى. وينتج عن خلية الوقود أيضا شيء من الحرارة ولكنها أقل بكثير من تلك 
الناتجة عن تشغيل محرّك الاحتراق الداخلي. يمكن استخدام الماء الناتج في خلية 
الوقود كعامل تبريد إن اقتضت الحاحة. 


الهيدروجين (الوقود) 


الشكل 12-10: خلية وقود. ناج تاتري المي 

تُستخدم خليّة الوقود كمصدر قدرة لتشغيل الإلكترونيات فقط» فليس هنالك من 
حاجة إلا إلى عدد قليل من خلايا الوقود. تُكدّس هذه الخلايا عادة وتُربط بالتسلسل 
(56565 هآ) وبصورة متوازية لتزويد حرج القدرة المطلوبة بفولتية ملائمة. ومع أن 
كفاءة خلايا الوقود قليلة فقد أثبتت أنها بديل عملى للبطاريات فى سفن الفضاء 
المأهولة حيث تسجب البطاريات والمولّدات المحهولة حلي لير النفيةقارنا. 


وإذا كان الهدف من استعمال خلايا الوقود هو تأمين قدرة احتياط لمعامل القدرة 
الكهربائية فإن أعداداً هائلة منها ستجئّد لهذه المهمة. ولقد تبيّن بما لا يقبل الشك أن 
هذه الغاقيا قد تكون أكثر كفاءة من المولداثك. التوريوية المشغلة بالغان, ويمكن 
تكديس المئات منها واستخدامها كمصادر قدرة بديلة لشتى التطبيقات. ولقد أتتجت 
محطات القدرة العاملة بخلايا الوقود حالياً طاقة قدرها 178 200» فيما يجب تحويل 
قدرة خَرج ©2 إلى © إذا تقرر نقل القدرة الناتجة عبر شبكة قدرة. 
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* نظرة شاملة 


« حركات العداد (5)معصء71107 جماء13/1) 
»عدادات اللوحة المتماثلة 

(14طم - ورمغه81 امصوط 2 
»«العدادات الرقمية المتعددة 

(111315 - رع اعم 1/1 لمازع نم) 


ل الأوسيلوسكوبات (عممء5ه1110ءو0) 


© الأوسيلوسكوبات الرقمية 

(عم 056111050 10151621) 
© المولدات الاختصاصية 

(126015ع0626) 2م 1أعمت1) 
»مولدات إشارات التردد الراديوي 


(6261214015) 515231 لزع معبتاوعء1 - 153010) 


© مولد الإشارات الانزياحية (الاكتساحية) 
(1ملهة تعمع0 معع511) 
« عداد التردد (تعاصداه2 تإعمعناوعء1) 


« محللات الطيف (4231(/265 «تنتتاعءم5) 
« محللات المنطق (و1ء2ع1هدك عنعه.آ) 


»عدادقوة المجال المغنطيسى 
(15عاء11 طاو معناذ - 10ع11 ع1أعمع 83/1) 

« قنطرة قياس التيار المباشر 
(5ع81108 امعمدع ‏ داكوء11 )12آ) 
© قناطر قياس التيار المتناوب 
(5ع811085 امعممدع م دموء11 نعم ) 
© أمثلة على قنطرة قياس التيار المتناوب 


(5ع1مصتوءئاط 5عع8110 الاعماع] ناموء11 نعم ) 
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نظرة شاملة 

إن أدوات الفحص الإلكتروني مهمة في تصميم وتطوير» وتصنيع؛ ومعايرة 
وتصليح الدارات الإلكترونية ومعدّاتها. ولقد اخترعت الأدوات القديمة (أسلاف 
أخواتها الخالية) من قزل رايس رطيفة سن الكت نيابت الثقرة. ليل قبل ذا مير 
الإلكترونيات الحالي. وأثبتت هذه الأدوات أنها أساسية في تطوير التلغراف» 
والتلفون» والجوتوراسن وفولدات القدرة الكهربائية, تضهن أدوات الفشحضص 
الكلاسيكية قنطرة ويتستون» وعددآً من عدّادات الملفات المتحركة (06011-ع1/0:15 
2619 المشتقة من «الغلفانوميتر» أو مقياس غلفاني (61 ]اع 10مصة 17 6) - الفولتميتر 
(عداد الفولتية (يعاعمذاه17))) والأميتر (ء)عسصتصة) (مقياس التيار الكهربائي)؛ 
والأوميتر (:1م6اع ستصتط ©) والمقياس الأومي الأمبيري)» والواطميتر (عاع مه 07 
تباي الراط )ار 

كانت هذه الأدوات نفسها أسلاف للعدّاد التمائلي المتعدد (عأعن1ن]3 عمامسم) 
أو الفولت - أوم مليميتر (77014)» وهي العدادات متعدّدة الأغراض التي جعلت من 
الفحوص البيداتة والمستعيدية أمر ا هذ وسمكاء و اثناء شر ة الفح ل امكيدال العداد 
التماثئلي المتعدد بعداد رقمي متعدد (21/111) أصبح الآن وسيلة الفحص متعددة 
الأغراض الفضلى. 

بالإضافة إلى توفير المقدرة لقياس المتغيرات الكهربائية الخمسة الأساسية 
ساهمت هذه الأدوات في تطوير أعداد كثيرة من أدوات منفردة تلبي الأغراض 
المتعددة. ْ 

وبإمكان (22101) قياس السعة (عومهؤزعهمة0)» ودرحة الحرارة» والتردد, 
والاستمرارية الكهربائية (/إ]تلاسنامه© لدعتءء81)» كما نكمي لقييم صلاحية 
الدايودات والترانزيستورات. 

ومما جعل هذه القدرات متاحة اختراع «دارة ©1 للتحويل - التماثلي - الرقمي 
أحادي الليثية) (10 :561]0م0© 21ألع21 م0 عملهسصخ عنطغنامهه]32)» وشاشات 0ب 
وسوّاقة 100 فك الترميز (10 211761 /علهءهة2). إن السهولة في قراءة القياسات 
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مباشرة» من خلال عداد بدل تقدير قيمتها من خلال متابعة مؤشر» جعلت من الفحص 
الروتيني للأجهزة الإلكترونية أمراً ميسوراًء أو أكثر دقة. من ناحية أخرى فإن العرض 
بالمؤشر المتحرك التمائلي (:13م115 ع8 مم20 وملحمة) في العدادات قد جرت 
المحافظة عليه في أدوات الفحص الرقمية لأنه يشر نزعات وانتقالات في أزمان 


يرجع أصله إلى المختبرات الفيزيائية التي كانت تعمل منذ قرن مضى. وأنبوب أشعة 
المهبط (87©) الذي كان في البدء أعجوبة أصبح المكوّن المفتاحي في 
الأوسيلوسكوب ومستقبل التلفزيون» ولقد أدى تطوره إلى اختراع الأنبوب الفيديوي 
(»طن1 مءل97) الذي جعل من التلفزيون الماسح الإلكتروني (857177) حقيقة واقعة. 
بإمكان الأوسيلوسكوب التماثلي الحديث أن يجري قياسات متزامنة لمتغيرين على 
مدى واسع من الترددات» ويعرضها على شياشة حول © )6 واحدة. والاختراع الذي 
تمخّض عن الأوسيلوسكوب التماثلي هو الأوسيلوسكوب الرقمي الذي يوفر 
استخدامات لم تكن قبله ممكنة» ومنها القدرة على تثبيت الأشكال الموجبة على 
الشاشة لفترة دراسة ثم خزنها في ذاكرة واسترجاعها بعدئر للدراسة والتحليل 
الكمبيوتري. وعلى الرغم من اختراع الأوسيلوسكوب الرقمي بقي الأوسيلوسكوب 
التماثلي آلة فحص منضدية قيمة. 


تشمل بقية أدوات الفحص الالكترونية مولّدات إشارة» ومولّدات إشارة اكتساحية 
(0غ2عمعء0 وعء:51)»: وعدادات تردد» بالإضافة إلى أدوات أكثر تخصّصاً مثل مقياس 
الطيف الذي يضع قياسات 11 في نصابها ضمن نطاق التردد الميكروي (06ةم1 111 
همه تزعمعباوع2) . 


لقد حشنت هذه الأدوات من أداء وسائل الفحص وساعدت فى جعل العديد من 
الاختراعات في مجال الالكدروتيات أمرا مكنا إل أن 108 الاختراعات 
استُخدم كتغذية استرجاعية لتطوير الأدوات نفسها. ومن ذلك على سبيل المثال 
المسيطر الميكروي (0116اهوءهو311)» الذي هو حصيلة تطوّر المعالج الميكروي 
في الحاسبات والكمبيوترات» والذي وسع من إمكانية الاستخدامات المتعددة للعديد 
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من الأدوات وسهّل استخدامها. كما وسعت المسيطرات الميكروية في أدوات 
الفحص مثل الأوسيلوسكوبات » والعدادات المتعددة (615]ع3/11)» من قدراتهاء 
وأتاحت لها إمكانية التواصل المباشر مع الكمبيوترات» وموديولات البرمجيات 
مباشرة الوصل (21000165 عنة/504]5 «آ-عساط) الخاصة بالمسيطر الميكروي» مبيحة 
بذلك إمكانية إجراء ترتيبات أسر ع لمدى واسع من مهام القياسات. 


لقد اخثرعت أداة فحص افتراضية (120]6نحتادم] 6وع1' 91دئز/) من خلال إدخال 
بطاقة دارة» مع برمجية في كمبيوتر شخصي بحيث تتحول شاشة هذا الكمبيوتر إلى 
لوحة أدوات افتراضية ([عصو7 امعد نمادم1 71021؟) يمكن تعضيدها بوسيلة عرض 
رسوم (هاموذ© منناوه:) ووسائل تحكم أخرى. من ناحية أخرى قد يفتقد 
الأوسيلوسكوب الرقمي الافتراضي إلى التنوع والدقة التي يتمتع بها الأوسيلوسكوب 
الحقيقى إلا أن دقته فى القياس تضاهى دقة قياس العديد من الأوسيلوكوبات الحقيقية 
المستخدمة للأغر اض العامة. ْ 


حركات العدّاد 

حركة عدّاد الملف المتحرّك للمغنطيس الدائم 

يشتمل عدّاد الملف المتحرك على كف متحرّكة لمغنطيس دائم («عصقصصءط 
(اتاعمطء 1077ل أاعاع 1/1 1/1110 ط) 011ن)-ع 810715 أعمعة/1-» كما هو مبيّن في الشكل لالسوااة 
تقنياً يُعدف حركة العداد()معدسء 2/1017 ع1 التي هي امتداد لحركة عداد الغلفانوميتر 
بحركة عداد أرسنوفال (]معددةء2]00 وا1/1 01721دووح:2). ترتكز آلية حركة الملف 
هذه على نظام البدورة والمفصل (حع )595 أو حلط لصة -اء 9ع [) لتقليل الاحتكاك. هناك 


طريقة تعليق أخرى تسمى (سرعاونز5 لصة8-انة1)) أو نظام الشريط المتوثّر» أكثر 
حساسية من سابقتها ولكنها أكثر كلفة. 


وبغضٌ النظر عن وسيلة التعليق» تعمل «الحركة» على أساس موتور (©0)» 
ومغنطيس دائمي بشكل الحرف © يحتوي على أجزاء قطب حديدي داخل قطبيه 
الجنوبي والشمالي» مع بكرة أسطوانية من الألمنيوم» بالإضافة إلى ملف أسلاك 
ملفوف حول القِطع القطبية وبإمكانه الدوران ضمن محدوديات تصميم النابض. 


310 


يمرٌ التيار من الدارة المُراد قياسها خلال الملف البكرة (011© «زطمه80) فيصبح 
الملف مغنطيساً إلكترونياً يحتوي على قطبين شمالي وجنوبي. يتداخل هذان القطبان 
مع المغنطيس الدائم مما يجعل البكرة والمؤشر يدوران. ولما كانت هذه الحركة 
تسعحبب للعبار وخده يكب تعبين المؤشر وفقا لذلك بعية قباس معغهرات مغل 
الفولتية» والأمبيرية» وعدد الأومات (قصطه) على أساس الانحرافات (وومتناءع1/ء12) 
التي تعتريه بتأثير التيار. 


الشكل 1-11: حركة عدّاد الملف المتحرّك للمغنطيس الدائم. 


أميترات الملف المتحرّك 1760 

بإمكان هذه العدّادات (وواع صصص 11مع-عم315:1 ©2) قياس فيض التيار عندما 
تربط بالتسلسل مع موصلء كما هو مبيّن في الشكل 2-11. لهذه العدادات تحويلة 
(:هنط5) ذات مقاومة واطئة موضوعة بالتوازي مع دارة الملف. تُحوّل هذه 
«التحويلة» جميع التيار تقريباً» إلا جزءاً منه يبقى يطوف في الدارة نتيجة لحركة العدّاد 
الحشاسة. ومن خلال تعديل نسبة فيض التيار بين الملف المعحرك والتحويلة؛ مع 
اختيار مناسب لمقاوم كهر بائي (مؤوزوع؟])» يتم تغيير الميزان المتري بالميكرو أفبير» 
والملى أشيرة أو الاميس: 
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على سبيل المثال» إذا تم اختيار قيمة المقاومة للمحوّلة - حيث تكون 1/10 قيمة 
مقاومة الملفء فإن التحويلة ستحمِلُ 9/10 من التيار فيما سيتحمل الملف 1/10 القيمة 


ليس بإمكان «أميتر» الملف المتحرك للتيار (©2) قياس (©4) وذلك لأن تبادل 
التيار (6مءتدت 02 «متنوممه1ىم) سيجعل المؤشر بتذبذب فتصبح القراءة مستحيلة. 
ولكن عند تعديل (©8) يتحوّل التيار (80) إلى مستوى (©2) ويمكن بذلك تعديل 
التعيير ليقرأ أرقام (©8) مكافئة. 


الشكل 2-11: أميتر الملف المتحرك لقياس 120 


حركات عدّاد مرياش 46 المتحرك 

بإمكان هذا العدّاد (عاء21 عصه'١-ع‏ م2101 20ى) قياس تيار (20) والفولتية بشكل 
مباشر لأنه يعمل من خلال مبدأ مختلف عن المبدأ الذي يعمل بموجبه عداد الملف 
المتحرك. فى هذا العداد لوحتان منحنيتان من الحديد» تربط إحداهما (أو المرياش 1 
(©737)) إلى محور مركزي متحرك موضوع بشكل متمركز داخل لوحة مرياش 2 
المخفية والثابتة» ويوضع كلا المرياشين داخل ملف. وعندما يمر التيار خلال الملف 
ينفر المرياش المتحرك بعيداً عن المرياش الثابت محدكاً الموشّر باتجاه دوران عقرب 
الساعة. ويعمل نابض حلزوني على تعويق وضبط حركة المرياش المتحرك. 
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حركات العدّاد الإلكترودينامي لقياس التيار المتناوب 


يعمل هذا العدّاد على مبدأ عدّاد (©53131)» عدا أن له ملفين ثابتين كبيرين بدل 
المغنطيس الدائمي (إلحظ الشكل 3-11). يربط ملف أصغر ومتحرك إلى المحور 
المركزي بحيث يتحرك ضمن الملفين الثابتين» كما يُربط مؤشر في نهاية المحول 
المركزي. بالإمكان تنظيم العداد لقياس فولتية (©8) أو (0©)» أو يُستخدم كأميتر من 
خلال ربط الملفين المتحرك والثابت بالتسلسل. وبالنسبة لقياس الفولتية يُربط مقاوم 
خافض للفولتية (:1560و16 عمذممه2) بالتسلسل مط الملفين» ويوضع مُقاوم تحويل 
(0اكزوء غصساط5) في مكانه على امتداد الملفين. ولما كانت قُطبية المجال الذي تنتجه 
الملفات تُحكين كلما العكسن التيار كان العكاس الملق المعحرك والمؤشر فى الاتحاه 
فال يفص النظى عن اتجاه الغار المار اذل العلفالت. لقن السخدمت ده السرحة 
(أتعممة 2/1017 تعأعدره صهم ولمماءة81 عم) مبدثياً: لقياس قدرة (2))50 ومنتج الفولتية 
والتيار. وعندما يتم شحن (تفعيل) الملفات الثابتة بواسطة التيار» وشحن الملف 
المتحرك بالفولتية» يكون انعكاس المؤشر متناسباً مع القدرة الحقيقية المبذولة 
بالواطات (99265). 


الشكل 3-11: حركة العدّاد 
الإلكتر ودينامي. 


عدّادات اللوحة المتماثلة 
عدّادات اللوحة المتماثلة متحركة الملف 
إن عدّادات (115طه - 5تعاء3 اعصوط عملددخ) هي عدادات (501110) متعددة 
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الأغراض (إلحظ الشكل 2-11)» مرزومة داخل محفظة يمكن ربطها في لوحة أجهرة 
القياس (اعصةط )معصسدموم]) أو الكونسول (عاوودهح). ويمكن تنظيم عداد اللوحة 
وتعييره بحيث تتناسب حركة مؤْشّره مع الفولتية» والتيار» والقدرة؛ أو وفقاً لبعض 
المتغيّرات الفيزيائية كالسرعة الاتجاهية» والضغط» ودرجة الحرارة» أو عدد الدورات 


فى الدقيقة. 


يمكن تحوير هذه الآلات لقياس متغيرات مختلفة من خلال ربط سلسلة من 
المقاومات (165156015)» ووصلات التحويل (وكصتتط5)ء أو المقوّمات (وع تقناع 2) . 
بإمكان (200ه) قياس قيم 0ه إذا ما تضمّنت هذه القيم معطيات مقوّم. ولا حاجة إلى 
مصدر قدرة لأن هذه العدّادات تستمد قدرتها من إشارات الدخل (5150815 أنامم1) . 


لعدّادات لوحة الملف المتحرك القياسية دقة قياس تساوي 20.2 فى المئة إلى 5.0 
في المئة من لوحة القياس (10115016). ولكن مع التدريج التقليدي يعطي هذا العداد 
معدل دقة قراءة تقترب من 20.1 فى المئة. 


ترزم هذه العدادات فى حاويات قياسية صناعياً لكى تُربط أو تركب على لوحة 
وأوجه مستطيلة بقياس هذ 4 <« 4 (مه 10 << 10). 


تُصنّع بعض (8211) ككواشف تحتوي على قضيب متحرك كاشف (نه8-عم1/10171 
320011 ويتحرك الملف المتحرك خلف شاك يدل المواشر. وعند معاينته من 


عدّادات اللوحة الإلكترونية المتماثلة 

هي عدّادات لو حة (]1[طخفظ- ورعاء]/1 اعصوط عمالهصك عندمتاءعا8) تعتمد على محو ل 
إشارات متماثلة رقمية (1مء3م20 1هأعزط م عملهسمم) أو (©42ه) الذي يحدّل إشارات 
دخل إلى قِيم يمكن عرضها بشكل قضبان متحركة (طامهمع:ة8). بالامكان إضاءة 
هذه القضبان مباشرة أو بصورة غير مباشرة بواسطة إضاءة خارجية. وكمثال على 
إلكترونية إضاءة (8211) الإلكترونية التي يتم عرض قضبانها من كدس من 
دايودات باعثة للضوء (:182) مع نهايات بشكل قبّعة مستطيلة تظهر وكأنها شرائط 
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ملتحمة ومضاءة. ويتحدد طول الشريط المعروض بعدد (15155]) المفعّلة. 


على النقيض من ذلك يُعرض القضيب المتحرّك فى شاشة (1.©5) من خلال تفعيل 
صف من أقطاب إلكترونية (إلكترودات) مستطيلة ومتباعدة عن بعضها ومتشكلة 
داكل العاقة. يحية طول القضيب على غقدة هذه الساصير المفقلا وتعفمق درعة 
وضوح الشاشة على مستوى الإضاءة الخارجية أو ما يسممى «إضاءة الخلفية» 
0طعنءاءعة8). إن درجة تبيان عرض من لوحة القضبان ((مهمع:ة8) وعداد اللوحة 
تعتمد على عدد العناصر الفعّالة المتفعلة في الشاشة. 


العدّادات الرقمية المتعددة 


هي آلة فحص إلكترونية متعددة الأغراض قادرة على قياس متغيرات كهربائية 
وعَرضيها على شاشة عرض رقمية واحدة. إن قدرة العدادات الرقمية المتعددة ([ه)زع 1ط 
5 - 5نهاءم:9]1]1) متعددة الأغراض مبيّنة في الشكل 4-11 وتناسب كلاً من 
المستخدم الهاوي والمحترف في آن. بمقدور هذا العداد القيام بالقياسات الكهربائية 
التالية: قياس فولتية ©4 و80» وفحص مفاتيح © و50. ككذلك بإمكان عدّادات 
(22131) متعددة الأغراض فحص الدايودات والترانزيستورات وإجراء فحوصات 
الاستمرارية السمعية (نوإنناهناده© عاطناوسى)» وكذلك فحص الدارات والأجهزة, 
وتغيير الأجهزة» وفحوصات المصانع» والقياسات المخبرية. وبعضها يتمكن من 
قياس عرض المتّسعات» ودرجات الحرارة» أو التردد ولكن باستخدام أدوات اشتقاقية 
بالإضافة إلى العدّاد. 


لقد جُعل العدّاد (02134) واطئ الكلفة وفي المتناول عند تطوير دارة ©1 لمحوّل 
الإشارات من التماثلي إلى الرقمي» بالإضافة إلى شاشات (02©]) ذات القدرة الواطئة 
وتغفطية المكلفة 


نظراً إلى أن (1©28) تسحب قدرة كهربائية أقل من شاشات العرض الأخرى» فقد 
أصبحت الأكثر عملية في القيام بخّمس إلى تمان فعاليات من تلك التي تؤديها 
(21134) وبحروف (ورعءوروطن) طولها مز 0.5 (صدم 13) مستمدة طاقتها من بطارية 
قاعدية لا يعاد شحنهاء قدرة 9-9. وباستخدام إضاءة لحظية خاطفة للخلفية تتحسن 
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رؤية ما تعرضه الشاشة حتى بوجود إضاءة خفيفة. 


لأكثر عدادات (221134) شيوعاً مواصفات عرض إنعنك - 3/6 و؛ذوذك - 4!4» لشاشة 
مقسمة إلى سبعة أجزاء» وقوة تبيين تساوي جزءاً واحداً في 1999 أو 0.05+ في المئة. 
ويُستخدم للدلالة على دقة (1/31) فولتية ©2. (فالقيمة النمطية ل (/2/11) )لعن - 316 
هي (20.5 في المئة + 16عذ4 1) أو حوالى 10 في المئة من قيمة التبيين). 


يُرزْم عدّاد (22/134) اليدوي عادة في حافظة بلاستيكية أبعادها مز 5<7. 223 (حك 5<9<18)» 
ويبلغ وزنه 116 (4508) يُزوّد العداد عادة بمفتاح ذي فاعلية دوّارة. وقد يُستخدم مفتاح 
بشكل زد ضغط (600ا8 طونط) إضافي للقيام ببعض الفعاليات الروتينية. 


فيما يلي بعض أمداء (وععمة©) القياس النمطية للعدّاد (01131) 6ذعذل 3/6 اليدوي 


فولتية 2120 كام 200 و2» و20» و2»2200 و لا 1000. 

فولتية (112 45 - 112 500) عد لام 2200 و2)» و20» و200» ولا 750. 
مقاومة ضنط!طاه 200) و2)» و20) وعتقطما 200») و مطتحاه ا 2. 
تيار 100 » 2 20 و200» وشط 2000» وك 10. 


- تيار © (من 1812 45 إلى 1112 1)» 2 20 و200»؛ وشص 2000» وى 10. 


إن لعدّاد (0113) المنضدي دقة قياس أكبر وله سمات أخرى لا تتوفر في العداد 
اليدوي. تُرزم العدّادات المنضدية في حافظات مسطحة مستطيلة وواطئة» ذات شاشة 
عرض ومفاتيح سيطرة على واجهة اللوحة. تعطي أبعاد العداد ذات العمق الطولي 
للجهاز استقرارية وهو على المنضدة. تزوّد معظم العدّادات المغذاة بقدرة 460 بشاشة 
(1.80) رقمية لتسهيل القراءة فى مناطق الضوء الخافت» بالاضافة إلى بطاريات يعاد 
تحها وؤازة لوليا اكد يعني لدف استخدامها في الميدان. 
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مفتاح اختيار دوار 


الشكل 4-11: العدّاد الرقمي المتعدد الأغراض. 
تتضمن مواصفات الجهاز القياسية وجود قطبية أوتوماتيكية» وتصغير ذاتي 
(#هذهمء2 عننهسروسسخ)» ومعاوقة خَرج عالية لقياس الفولتية» وحماية فرط تحمل 
(دمناءءاه:ط 07:1050)» مع مؤشر نفاذ البطارية. تشمل ميّزات عدّادات (011101) 
المنضدية منها أو اليدوية ما يلي: 
* اختيار مدى الأداء (عدزومهءوساخ): وهي القدرة على اختيار مدى وموقع الفاصلة 
العشرية على مقياس الفولتية والمقاومة بصورة أوتوماتيكية. 
© قياس متوسط تربيع الجذر الحقيقي (2315) للتيار المتناوب ©لى. 
*دارة تثبيت الذروة (لإتاندهم 11010 علدءط) . 
*» مقياس لتحديد المستوى. 
ولقد عرّز المعالج الميكروي قدرات (021015) بتوفير خدمة «اختيار المدى 
الأوتوماتيكي» وذلك لتذكير المستخدم بهذا الاختيار. وتعمل شاشة المخطط 
القضيبي التمائلية (ترهام:ذط طمهمع:ة8 عهلومخ) المتضامنة مع العرض العددي على 
شاشة (1.02) على مساعدة المستخدم في ملاحظة ذروات الارتفاع والانخفاض في 
المنحني. تتوفر لبعض عدادات (223101) متوسطة الكلفة شاشات (1,02) كبيرة لرسم 
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إشكال الموجة. ولبعضها الآخر القدرة على إرسال بيانات قياسات رقمية (أو مرقمنة) 
إلى كمبيوترات شخصية لغرض إجراء عملتات معالجة (عصنتووعءءمءمط) أو تزمين 
(عصنوعم]) . 


الأوسيلوسكوبات 

إن الأوسيلوسكوب (0نم0561110560) آلة فحص مزوّدة بشاشة أنبوب كاثودي 
(87©) لعرض أشكال الموجة (وسعوة»ه:177) كرسم بياني يجمع بين الفولتية الفورية 
والزمن. ترسم الشاشة أشكالاً بيانية لموجات دخلء وتسمح بقياس متغيرات أخرى 
مثل التردد والطول» (انظر الشكل 5-11 الذي يمثل أوسيلوسكوب قناة واحدة). 
ويبين الشكل 5-11 أيضاً الجوانب الوظيفية الأربعة لجهاز الأوسيلوسكوب وهي: 
(1) جزء الانعكاس العموديء (2) مولّد الانجراف الأفقي» (3) جزء القدح أو الإطلاق 
(دمتاءء5 تععع 11)» (4) شاشة العرض أو (62). إن الأوسيلوسكوتب هو في الحقيقة 
أوسيلوسكوب تماثلي ما لم يُعرّف بعبارة أخرى تضمينية. 


إن مقياس العينية (عاناء 26 0) هو شبكة خطوط (6110) محفورة تمظياً داخل زجحاج 
لوحة شاشة (817©) أمامية» وذلك لإزالة عدم الدقة في القياس» والتي تسمّى عادة 
أخطاء التوازي (80:5 :11ه:وم). إن نمط المقياس التقليدي للشبكة هو 8< 10. وكل 
من الخطوط الثمانية العمودية والعشرة الأفقية تحجب قسماً (م01:01915) أو أقساماً 
على الشاشة. تساعد التأشيرات (8«ذاء0ة.1) الموجودة على مفاتيح التحكم الخاصة 
بأداء الجهاز على تقدير قيّم السعة (06دهذامم:ة) في أية نقطة على الموجة يتم عرضها. 


يوفر جزء الانعكاس العمودي (دوناءه3 «مناءع/ء2 لوعن 186) المعلومات 
العمودية (على محور الصادات أو (15«ة-)) الخاصة بسوق الشعاع الإلكتروني وهو 
يسحب شكل الموجة على شاشة (087). يستلم هذا «الجزء» إشارات الدّخل ويُتلور 
فولتية الانعكاس العمودية التي يحتاج إليها (085) للتحكم بالشعاع الإلكتروني. 
يسمح هذا «الجزء» أيضاً باختيار إشارة الدخل والمقادح الداخلية. تحتاج شاشة 
(87©) الخاصة بالأوسيلوسكوب إلى إشارات سوق أفقية لسحب الصورة (امة©) . 
ويوفر 07 الانزياح الأفقي (:مغةمعهء0 مءه:5 لهنده10,1]) البعد الثاني (5ن,رة-<) من 
خلال توليد فولتية الانعكاس التي تحوّك شعاع الإلكترون أفقياً. وهي تنتج الموجة 
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المشابهة لأسنان المنشار (صترمع:/17 طامه53)» والتي تتحكم بمعدلات انزياح 
الأوسيلوسكوبء كما هو مبيّن في | لشكل 5-11. 


8 1 30/39 8 
١‏ م 
م | | ل 
للللا 
له 80 هق 18 :8 8 )8 8 1 
لفل نايللا 
مقاديح 
ظ خارجية 
فولتية مصدر 


الأنعكاس مُقرن 


الشكل 5-11: شكل تخطيطي تبسيطي للأوسيلوسكوب. 


أما رامب (مدمة©) فهو الجزء المرتفع من موجة سن المنشار» وتسمّى الحافة 
الساقطة بالمُرجع (5806ه8). يُسيطر الرامب على الجزء ألمزاح من الشعاع على 
امتداد الشاشة ويعود الشعاع إلى الجزء الأيسر من الشاشة خلال المُرجع. من ناحية 
أخرى يوفر مولّد الانزياح الأفقي معدّل ارتفاع خطي في الرامب سامحاً بذلك لحركة 
الشعاع الأفقي لكي يتم تعييرها بوحدات زمن وبصورة مباشرة. بسبب هذه الخاصية 
بستاو عوك الانرياح أيضاً «الأساس الزمني» أو (6وهاءصن1). تُنتقى وحدات الزمن 
بحيث يمكن ملاحظة أشكال الموجة المعروضة لفترة قصيرة» وهي تقاس بالنانو ثانية 
(05) أو بالمايكروثانية (5,)» أو يمكن ملاحظتها لفترة أطول تتمثل بعدة ثوان. 

يحدّد محور - 2 (15::ة-2) في شاشة (87©) درجة سطوع الشعاع الإلكتروني وما 
إذا كان في حالة تفعيل (017) أو إطفاء (0/8). 


من ناحية أخرى» يوفر جزء القَدْح (دمناءعء5 تعوع 11) عرضاً مستقراً لشكل الموجة 
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لأن الانزياح يبتدئ كل مرة على نفس فولتية الانعكاس. 


للأوسيلوسكوب عادة إمكانية قدح داخلي وخارجي» وتسيطر وصلات القرن 
(85هنامنوت) على ارتباط القدح الخارجي بدارة القدح. يحدّد المتحكم بالنمط 
(1منادهك© ع3100) تشغيل دارة القدح. وتستخدم مفاتيح المصدر لاختيار إشارة القادح 
(لممعاكد تعوع 13) . 


بالنسبة إلى الإشارة الخارجية» ترتبط إشارة القدح بدارة القدح بواسطة 
متحكمات قَرْن الإشارة. وتحدّد المسيطرات على اتجاه الميل (6م510) والمستوى 
(اء06ع.1) نقاط الفدح على إشارة القدح. فالتحكم بالميل يميّز الحافة المرتفعة 
(الإيجابية)» أو الحافة الهابطة (السلبية)» من شكل الموجة. ويسمح المُسيطر على 
القدح. عندما تُعلّم دارة القدح بحصول اختيار لفولتية «مستوي» على إشارة القدح؛ 
فإن مولد الانزياح يتفغل في كل مرة يتكرر فيها هذا «المستوي». 


وعليه» فإن شكل الموحة على الشاشة هو حالة مركبة (6ازوومسرهع) لكل من 
حالات الانزياح التي تشكل مع بعضها منحنياً بيانياً (امه:©) واحداً. فعلى سبيل 
المفال» [ةاعااصيط العبار على وه وبر 03:اقاة الأ وسيلوسكوب سحي فكلا مويفيا 
واحدا كل وير 0.5 (كهه1ك تل معوىو 10 عر دمزول تل وير 0.05)» وهذا يعني سحب حوالي 
مليوني شكل بياني في كل دقيقة. 

تُصنع الأوسيلوسكوبات الحديثة حالياً بقناتي تقف أو ما يسممى (ععة]1-1منا[ 
وعممء1105ك09) » وهي تحتوي على دارتّي دل عموديتين منفصلتين» تسمحان 
بملاحظة شكلّي موجتين تزامناً على شاشة (87©) واحدة. بإمكان أوسيلوسكوب 
متعدد الأغراض قياس ترددات تصل إلى 21812 100. إن الخواصٌ المفتاحية 


للأوسيلوسكوب التماثلي النمطي سعة 11112 100 هي: 


» عرض نطاق موجى (0101000صة8) مقداره 11112 100 - قل 3. 


»زمن الارتفاع (عمنتا” وونط) - مم 3.5. 
» دخل معاوقة (ءءمه0همص] انامم1) > دمطه3 1 بالتوازي مع '1[م 22. 
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» دقة كبشت 60 (لإع2تاءععة طنه0 100) - 23, 
عامل الانعكاس (01ع13 ممناعه ال 2) > تحزل/ ارد إلى 7/1 5 
» زمن الانزياح (عمسة1 معه:5) > اتل/كم 2 إلى حذل/و 0.5. 


الأوسيلوسكوبات الرقمية 

تعرض هذه الأوسيلوسكوبات (وومه»ه09011105 81:أع1ط) أشكال موجات الفولتية 
من خلال تحويل الإشارات الأصلية إلى بيانات رقمية يمكن عرضهاء أو خزنها في 
الذاكرة. وديا قور ملع شوق احكاق موحة رلميا نه ليشن اهنا 
بأوسيلوسكوبات الخزن الرقمي (250 - وعممءوه1[ك05 عهدمه:5 1هالعذ). وهذه 
الأجهزة تُعد مثالية لمعاينة الأحداث الالكترونية البطيئة» والتقاط ومقارنة الأشكال 
الموجية» وكذلك التقاط ومقارنة الأحداث المنفردة ()مه817 عستا عد0). 

بالإمكان إجراء القياسات الأوتوماتيكية والحسابات الأخرى الخاصة بشكل 
الموجة التي يمكن أيضاً أن تطبع بالطابعة. 

تشابه دارة دخل (250) دارة الأوسيلوسكوب التماثلي. ويتم عادة اعتيان إشارة 
الدخل» بعد تكبيرها بواسطة دارة إعتان واحتفظ ()ندميك (5/11) 11010 سه عامصد5)» 
وتتم رقمنتها بواسطة محؤّلة تماثل إلى رقمنة (50ث - رعارعتمه00 [هانعاط ما عملهسة) . 
يُخرَّنْء بعدئذ» النموذج (أو العيّنة) في ذاكرة رقمية. ويقوم مُذْبذب بلوري (5141م0 
01 في دارة «الأساس الزمني») (60296م11) بقياس فرق الزمن بين لحظة قدح 
الإشارة وساعة (01001) العيّنة. بعدئذ يُحدّد مُعالِج ميكروي أين سيتموضع شكل 
الموجة على الشاشة. ويتحرك أساس الزمن على امتداد شاشة العرض من اليسار إلى 
اليمين كما في الأوسيلوسكوب التماثلي. يُعاد ضبط (868658) شكل الموجة في كل 
مرة يتم فيها القدح. وتُعدٌ استقامة (خطية) أساس الزمن ووقته في (250) حالة رفيعة 
قياساً على استقامة ودقة أساس الزمن في الأوسيلوسكوبات التماثلية. 


المولدات الاختصاصية 
فى مصدر الأشارة شععةةة الميام الأكثر انسار وامعخداما: وكنا يبدو فى 
المخطط التبسيطي في شكل 6-1)» بإمكان هذا المصدر (672]00م06 «وناءهن1) تجهيز 


2351 


الموجات الجيبية (وع78730 عمز5) وكذلك الموجات اللاجيبية (50102[1ناهزوه20) . 


الشكل 6-1: مخطط تبسيطي لمولد اختصاصي. 


توق بعض المولداتك الاختصاضية أيض أ عمليات تضمين وترددات إزاحة, تضمن 
هذه الأدوات دارات مشابهة لتلك الخاصة 50 الموحة الجيبية (71096 - عمزد 
0 والتي تُنتج شكلاً كيحي نمطياً مع مذبذب حد الأداء (28للستجادعم ]1 
030 ) حيث تساق منه بقية الأشكال الموجية. 


تتولّد الموحة المثلثة (91206] عاعمدةن1)» كما مبّّن في الشكل 6-1» بواسطة 
المذبذب ثم تتكوّن الموجة المربّعة (13/06-:هدو8) من الموجة المثلثة من خلال 
إدخالها في مقارن الموحة المربعة (12]01هممه© 73076 عنونن5). بالطريقة نفسها 
تُشتق الموجة الجيبية (77/207 ءمذ9) من الموجة المثلثة من خلال إدخالها خلال لمكن 
الموجة الجيبية (:1ءعم2ط5 6-19206م51). بعد اختيار شكل الموجة المطلوب يتم 
تضخيمه وتوفيره في الخرج (غنام ان ©) . 


يشتمل المولّد الاختصاصى عادة على مُومّن متغير (62112601)]ك عاطقاعة17) لتعديل 
وتضبيط الغرس بالاضاقة إلى عكر عر العنافة سعوف ل وامرجب أن جعالنية إلى 
الخرج. 

يعمل خََوْجٍ الموجة المربعة كساعة توقيت للدارة الرقمية» وتعمل الموجة المثلثة 
كبرد انزياح (1مأة فصع 6 ووعع :9) . بإمكان المولد الاختصاصي فنا أداء وظيفة 
فحص الموجة الجيبية السمعية (6-18/80م51 015داى). وبمقدور آالة الفحص المختبرية 
توليد أشكال موجية متعددة كالجيبية والمربعة» والمثلثة» والرامب» والنمطية وعلى 


امتداد تردد يتراوح بين 112 0.001 و2112 20 وتبلغ فولتية الخرج 7 30 من ذروة لذروة 
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(علهء5-ه]-كلةء5) فى دارة مفتوحة و/ا 50 من ذروة لذروة عبر تحميل مقداره صتطه 50. 


مولدات إشارات التردد الراديوي 

إن هذه المولّدات (6152015مع0 [21مع51 لإعمعنوءء5 م5نلة2)ء كما هو مبيّن في 
المخطط المبشط في الشكل 27-11 مصدر متعدد الأغراض من موجات 27 جيبية 
صالحة لاختبار المستقبلات الراديوية. ومعظم هذه المولدات هي أيضاً قادرة على 
توليد إشارات سمعية مُضمّنة من مُذْبرب سمعى مزوّد بدارة تردّد وسعة تضمين. 


يوفر بعضها أيضاً تضمين طور ونبضات. ومن المتطلبات النمطية لتوليد إشارة 
قادرة على أداء كافة فحوص المستقبلة الراديوية توفر تردّد راديوي بتسريب أقل (/08.آ1 
معهعاةه.1 88)» وتضمين دقيق وعلى مدى واسع. إن الدارة المفتاحية لمولّد إشارة :817 
هى مذبذب السيطرة على الفولتية (170) الذي تتجدد تردداته بواسطة الفولتية 
المحيظرةاعلى الدخل, 


تسبب الزيادة أو النقصان في الفولتية تحت السيطرة تغيرات ذات صلة بتردّد خرج 
(70). لذلك» فإن الإشارات المستخدمة في التحكم بالفولتية تنظم تردّد المُذبذب» 
وهى ختطلب لتطمين الترقق 


أما إشارات التضمين السمعية فتساق دَخُل السيطرة على (3800) لتوليد جمل 
التردّد المضمن (موتسة© 210001260 لإعمعدوعء2)؛ كما هو مبيّن في الشكل 7-1 
حيث يتبع مضمن ال (700). تعمل هذه الدارة على تغيير سعة خرج (700) دون أن 
تغيّر التردّد جاعلةً الخرج بشكل إشارة مضمّنة متّسعة (06-8100113]60دنامسم 


لهمعن5) . 


يتمكن مولّد إشارة 87 من النوع المختبري من تغطية المدى التردّدي من 1112 500 
إلى أكثر من 21112 500 في عشرة أنطقة (83005 10). وبالإمكان تغيير الخرج المعيّر 
والمقاس من حوالي "بر 0.02 حتى 20. يتوفر تضمين 436 و7534 داخلي بالإضافة إلى 
تضمين 431 و7321 خارجحيء, وكذلك التضمين النبضي (210001808 ووانام). وتكون 
الاشارات المقيسة والمعثرة متغايرة بين 112 20 و12 600. 
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سُوهّن متغير 
الشكل 7-11: مخطط تبسيطي لمولّد إشارة 117 
مولدات الإشارات الانزياحية (الاكتساحية) 
إن هذه المولّدات (وممنهتومء0 معه:50) المبيّنة في المخطط التبسيطي في الشكل 
8-1» هي مصادر موجات جيبية يتغير تردّدها بصورة مسيطر عليها. وهذه المولّدات 
مفيدة في فحص الدارات على مدى ترددي واسع. بإمكان هذه المولدات إنتاج تردد 
ثابت لموجات حيبية عندما يتم إغلاق السيمة الانزياحية (ءتبموءع1 مءه56). تزيح هذه 
الأدوات تردد الإشارة نمطياً بشكل خطّيء إلا أن بعضها الآخر يزيح يشكل 
المحاور الأفقية لآلات أخرى مثل الأوسيلوسكوبات. وتساق (00) بواسطة مولد 
رامب لتوفير الانزياح الترددي. 


توج انحياز فولتي 


الشكل 8-11: مخطّط تبسيطي لمولّد انزياحي (اكتساحي). 


عدّاد التردّد 
تقيس هذه العدّادات (001121615 لإءمعناو2)116 كما هي مبيّنة في المخطط التبسيطي 
في الشكل 11-و+ الترةد فهى تحتوي على.مذبذب يلوري ودارة حساب رقمية 
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بإمكانها قياس كل من الفترة الزمنية والترددات ابتداء من الواطئة وحتى الراديوية. 
ولبعض عدادات التردد المقدرة على زمن انبعاث شكل الموجة وكذلك عرض النطاق 
الموجي. يتم عادة تضخيم الإشارة المراد قياسها ثم تُحوَّل إلى نبضة رقمية تمر خلال 
بوابة ضم منطقية (6:6 42152 وذهوم.1) لتسوق سلسلة من الأوامر والبيانات الرقمية. 
وتبقى البوابة مفتوحة لزمن غير مسمى» لكي يتم قياس عدد دورات شكل الموجة 
الممثلة بتردد هذه الموجة الحاصل خلال فترة زمنية معينة. للحصول على القياس 
التالي يعاد تصفير العداد الرقمي ويعاد فتح البوابة. 


يتضمّن عدّاد التردد عادة مقشم تردد (2101061 لإعمعداوء8) الذي يختزل تردد 
الإشارة الرقمية. وبالامكان غلقه أو فتحه لزيادة مدى التردد. 


الشكل 9-11: مخطّط تبسيطي لعداد العردد. 


يزيد المقشم (ء21710©) مدى تردد الجهاز من خلال تقليص الإشارات الواردة. 
وفي هذا الموقع يعرض المقسّم بالموازن القبلي (02167وع:2). فإذا أضيف المقسم إلى 
دارة الأساس الزمني اندع وموطعصة1)» ازدادت فترة فتح (عصتة م0) البوابة » مما 
يسمح بقراءة الترددات الأوطأ في الوقت الذي يزيد فيه تبيين التردد (توعمعنوم1 


مم [موع؟]) . 


مُحلّلات الطيف 


إن بحلل الطيف (1377261هصم ستصاءءم5) هو المحلّل الفعلي الذي يعرض سعة كافة 
الإشارات التي تقع ضمن مدى ترددي معيّن وفي الوقت نفسه. بإمكان محلل الطيف 
تزويدنا بالمعلومات الخاصة بفولتية أو طاقة إشارة كدالّة للتردد. وهو لسمجع فعلاً 
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بمعاينة حقل الترددات تماماً كما يسمح الأوسيلوسكوب بمعاينة حقل الزمن. 


بقيس ملل الطيق سعة رهاط سكونات أشكال الموحة المعقدة من لل سدى 
ترددات شكل الموجة» وتُعرض أشكال الموجة كأنطقة سعة فولتية عمودية (لهعنره7؟ 
8 م110 1م سخ عع170132) تمثل حيزاً ضيقاً جا فق طيف الترددات» وتتموضع على 
امتداد محور -« الأفقى. 


لعرطن الترددات النقية كإشارة أثر عمودية منفردة (وعهم1 لوعنايه/؟ والعمنة) . 
بإمكان الجهاز أيضاً قياس سعة وتردد موجة جيبية واحدة؛ أو طاقة كل تردد في خََوْجٍ 
اد موجات ميكروية (2161رعمء0 عحهنام 1/11 01 أنامنا0). لقد صْمُم محلل الطيف 
وصْنّع على أساس مفاهيم مختلفة» منها ثلاثة هي: 

(1) مأشب المرشح (1:162 2ه علم8) . 

(2) انتقال فورير السريع (111 - تدم أمصمع1' "تعتكناه8 )ق20) . 

(3) طيف الانزياح (ستماءءمة5 مرعه8) . 


مُحلللات 557 المرشح 

يشتمل محلل مأشب المرشح (31(/26ى 11161 -04- 1م 8) على عدد من مرشّحات 
التمرير النطاقية (1116:5 355م0مة8) معدّلة لتمرير أنطقة ضيقة دا من الطية 
الكلسي. ويعمل كل مرشح على إزالة ترددات إشارات خاصة فقط من الطيف» 
وإهمال البقية. يُحدد المحلل بعدئذٍ حَوْجٍ كافة المرشحات ويتم عرضها على شاشة 


(87©) بشكل صفوف من أعمدة شاقولية تمثل سعات مختلفة» وتوفر معلومات حول 
مجال التردد (متقصسه] لإعمعسوعءظ) . 


مُحلّلات انتقال فورير السريع (711) 


يوشس محلل م على تقنية انتقال فورير(15ء21772صى نماقصةء1 معتنده] 6)م23) 
لحساب طيف شكل موجة من معلومات خاصة بمجال زمنها (منهدمو2 6م:ذ1). ويتم 
تخريل الدوينة العماللية إلى الخالة الرشيية الم إعقياتها بفعرانت وميا معظية. لحري 
بعدئز رقمنة كل عيّنة» ثم تتم معالجة البيانات بواسطة معالج إشارات رقمي (058) 
لاستخاللاص طيف ترددي يتم عرضه على شاشة (057). 
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مُحلّلات طيف الانزياح 

يمثل الشكل 10-11 مخططاً تبسيطياً لهذا النوع من المحّلات (سستصاءهمف-امء:ن5 
هراهم 4) الذي يحتوي على قناة مر شح مفرد صَعّم (اعصصقك ]1ن عاطهصد1) بدل 
مأشب المرشّح. تنزاح القناة المفردة أوتوماتيكياً في التردد» و يتم عرض النتيجة على 
شاشة (27©). لهذا المحلل القدرة على تزويد مجال التردد ذاته المعروض على أي 
محلل طيف آخر. ويتم تحويل خرج كاشف المحلل بواسطة محوّل إشارة تماثلية - 
إلى - رقمية. لبعض النماذج 420 في قسم التردد الوسطي بحيث يتمكن من ترشيح 
عرض نطاق التبيبن (0:1015هة8 «وناداهو) أوتوماتيكياً ورقمياً. يستلم المعالج 
الميكروي البيانات بشكل رقمي لكي يعالجها قبل عرضها على شاشة (87©). 


الشكل 10-11 مخطط تبسيطي لمحلل طيف. 


مُحلّلات المنطق 

تسمح هذه المحلّلات (ونه#ترلهدخ ننعه]) لحالة الإشارات المنطقية للدارات 
الرقمية بأن يتم قياسها بشكل متزامن. فهي تخرّن حالة الدخل المنطقية في الذاكرة 
ليتم عرضها على شاشة (01871). ويعمل المحلل المنطقي التقليدي كمحلل للوقت 
وللحالة. فعندما يعمل كمحلل توقيت يعتان بأشكال موجة فى وحدات زمن تحدّدها 
ساعة داخلية . ولكنه يحدّد فقط فيما إذا كانت الأهازة ممطق ةيةه أو منطقية 
منخفضة دون أن يوفر أي معلومات حول تبيين الفولتية. وعندما يعمل كمحلل حالة 
(26لإلهصةى 5]36) فإنه يستخدم شحنة من الدارة المُراد فحصها ويعتمدها كساعة 
لتحديد «متى» يتم خزن الإشارات المنطقية في الذاكرة. 
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عداد قوة المجال المغنطيسى 


يقيس عداد غاوس (مه]ءدرووداة6) الممُستخدم لمعرفة تأثير هول (11311-58:600) قوة 
المجال المغنطيسي. يتضمن العداد (5تعاء31 طاعدء:11610-5 عناعمعة/3) محوّل طاقة 
بموجب تأثير هول (111715) موضوع في نهاية زوج من الأسلاك المرنة يمكن إدغامهما 
بين أقطاب المغنطيس المراد قياس قوة مجاله. يُرَوّد التيار من بطارية أو مصدر (©2) 
خلال محوّل الطاقة, ويتم تعيير عداد فولتية (:عاعصسااه77) موضوع في حاوية الجهاز 
لإعطاء فولتية تتناسب وقوة المجال المغنطيسي. (انظر أيضاً مِجشات تأثير هول في 
الفصل 5 الموسوم ب«المجشات الإلكترونية ومحدّلات الطاقة»). 
قناطر قياس التيار المباشر 

قنطرة ويعستون 

تعد قنطرة ويتستون (هوكذدظ دهؤونهءط/17) أبسط الأشكال المُقارنة في قياس دارة 
القنطرة (إنناه:© 6ع8:10). ودارات القنطرة نُستخدم على نطاق واسع في قياس 
المقاومة» والمحاثة (ءءصهاءنلم1)» والسعة (ءءههئؤزعومج0).» والمعاوقة (ءعصهلءمصم1]) . 
تعمل القنطرة على أساس مبدأ التوازن أو الكشف الصفري (مه وامعملءط ععمهلة8 
دمناءعاء2 11)» أي أن الدلالة مستقلة عن التعيبر (أي تعيير جهاز الكشف أو 
الدلالة). 


ويبين المخطط التبسيطي لقنطرة ويتستون (شكل 11-11) احتوائها على فرعين 
متوازيين للمقاومة يحتوي كل منهما على سلسلتين من المقاومات ركل وغل دال» +8/. 
يُرتط مصدر فولتية ©2 على امتداد هذه الشبكة لتزويد التيار خلال الشبكة. وهنالك 
كاشف صفري (:ماءمئء2 2111 يمثله عدّاد (,14) المربوط بين الفرعين المتوازيين 
لكشف وتحديد حالة التوازن أو الحالة الصفرية. يؤشر العدّاد (,34) إلى الفرق بين 
فولتية الخرج الخاصة بمقسم الفولتية 21٠102(‏ معهئ1ه17). فإذا ساوى ,8» دم وساوى 
با 5# سيقرأ العداد صقرا مؤشراً بلك خحصول حالة التوازك أو الحالة الصفرية. 
ويمكن كتابة هذه العلاقة كالاتي: 


جع << جا ديل ع ل أو دكلا_ كل 


2 14 
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فإذا كان ,8 مساوياً ل 82 فى قيمة مقاومة غير معروفة» يشر العدّاد (صفراً» عندما 
يصبح ,2 مساوياً ل 84. 


فإن كان :2 يمثل مقاومة متغيرة فبالإمكان تعيير قيمته إلى أن يؤشر العداد 
«صفراً». وعند هذا التوضيب (عصنناء5) تصبح قيمة المقاوم المجهول +2 مساوية 
لقيمة 15. 


ويعتقد أن قنطرة ويتستون ابتدأت مهامها منذ فترة أطول من فترة أي مقياس (آالة 
قياس) إلكترونى آخرء وأن دقة قياس هذه القنطرة يصل إلى 0.1 فى المئة. 


لق 8 
مصدر 35 


عزى 


8 و8 


الشكل 11-11: قنطرة ويتستون. 


قنطرة كبلقين 

إن لقنطرة كيلفن (©81086 هذ0اء16)» كما تبدو في الشكل 12-11 سبع أذرع وهي 
نوع محوّر من قنطرة ويتستون. بإمكان هذه القنطرة إلغاء تأثير مقاومة الوصل 
والتلامس (ععصقاكزوء1 20ع.آ لمة إعهاده00) عند قياس قيَم واطئة لمقاومة مجهولة. 
استخدام هذه القنطرة في قياس مقاومات في مدى «ماه 1 إلى حوالي 1 ميكر وأوم (تناه 01( 
وبصورة دقيقة. تسمّى هذه القنطرة اننا بالقنطرة المزدوجة (مع8:0 عاطناهط) أو 
قنطرة تومبسون (عع8110 «محصتهط]) . 


قنطرة قياس التيار المتناوب 


في هذا النوع من القناطر(6ع81108 ]اعم ناددء11 عم) تم توسيع مفهوم قنطرة 
ويتستون وذلك لقياس قيم المتسعة (:م6عومة©) والحانّات (15ماعنكص1) . ويحتاج 
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مقياس المعاوقة (ءهمهلومم1) هذا إلى قنطرة يستبدل فيها مصدر فولتية 7260 بمصدر 
(©4). ولقد طور هذا المقياس لأجل عدد من قناطر (©8) إلا أن جميعها مشتق من 
قنطرة ويتستون» ولقد استبدل عدد من المقاومات في قنطرة ويتستون أو عوّضت 
بواسطة حاثات أو متّسعات. إن المعاوقة المجهولة هي دارة في أحد أذرع القنطرة» 
ويجب تعيير إحدى الأذرع الباقية» أو أذرع أخرى» حتى يتحقق التوازن والحالة 
الصفرية (ه10كمه2 2]11) . 
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الشكل 12-11: قنطرة كيلفن. 

من أفضل قناطر قياس (840) قنطرة ماكسويل (8:1086 3135:611) المصمّمة لقياس 
المحاثة بواسطة المتّسعة. ومن القناطر المعروفة الأخرى قنطرة هاي (1139) وقنطرة 
أوين (مه0) وكلتاهما محوّرتان عن قنطرة ماكسويل المصمّمة لقياس المحانّة 
(»سهاء:1ه1). ولكل من القناطر الثلاث سعة نقية في الذراع المقابلة للمحائّة النقية 
وتصبح بقية الأذرع مقاومات نقية. 

إن الفرق بين القناطر الثلاث يرتكز على الطرائق المستخدمة لموازنة مكوّنة 
المقاومة في الملف. 


تُعدّ قنطرة شيرنغ (©عهذء8ة ودنروط»8) أهم قنطرة (©ه) لقياس السعة 
(ععصة1أعومة )»2 وقد عوضت بشكل عام عن قنطرة فاين (8:1086 مزء77). تتضمّن بقية 
قناطر محانّات (©خم) قنطرة أندرسون (دوومضعلمم)ء وكامبل (لاعطمسة6)» وكاري- 


فوستر (1051662-(إع1ة0) . 


3060 


أمثلة على قنطرة قياس التيار المتناوب 

إن قنطرة أندرسونء المبيّنة في الشكل 13-11» هي قنطرة من ست أذرع محوّرة 
عن قنطرة ماكسويل - وحانّة فاين ومصمٌّمة لقياس مدى واسع من المحانّات مع قيّم 
معقولة لمتّسعة ثابتة. بإمكان هذه القنطرة أيضاً قياس بقايا المقاومات 027 315دا0زو©26 
9 بطريقة التعويض التي تزيل تأثيرات المتبقيات في عناصر القنطرة. ويكون 
توازق القنظرة مستفلة تماماً عن الترده: ْ 


الشكل 13-11: قنطرة أندرسون. الشكل 14-11: قنطرة كاري - فوستر. 


قنطرة كامبل (821086 1[ءطمسة0): وهي قنطرة (80) لقياس محانّات مشتركة» 
وبإمكانها مقارنة محانّات مجهولة» أو قياسية مشتركة ذات قيّم مختلفة. 


قنطرة كامبل - كولبيت (811086 5غ]زم11-001ءمدمة0): وهي قنطرة (40) مصمّمة 
لقياس السعة (ععمم)زءةم03) بطريقة التعويض. 


قنطرة كاري - فوستر (مع8210 :6:وه10-نوه0): هذه القنطرة» المبيّنة في الشكل 
14-1» هي في الحقيقة قنطرة (©8) مصمّمة لقياس المحانّات المشتركة (لناناا 
عع ةع ل م1) في شكل متسعات (ع006 ةنهم 0)» ومتّسعات في شكل محانّات 
مشتركة. وتستمى هذه القنطرة أيضاً بقنطرة هايدويلار (معله8 مهلانء«0ك181). 
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الشكل 16-11: قنطرة ماكسويل - فاين. الشكل 15-11: قنطرة هاي. 


قنطرة هاي ذات الأذرع الأربع: هذه القنطرة» المبيّنة في الشكل 215-11 هي 
قنطرة مشابهة لقنطرة ماكسويل - فاين فبإمكانها قياس محانّات (وهوءههاءد4م1) ذات 
قيّم 0 كبيرة وتحديد المحانّة التدريجية (ء50ةغ10000 021عمرعنهم1) لمفاعلات الوتر 
الحديدي (5:م6عد»1 1:00-00101). ويعتمد توازن هذه القنطرة على التردد. 


الشكل: 18-11: قنطرة شيرنغ. الشكل 17-11: قنطرة أوين. 
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قنطرة ماكسويل - فاين (شكل 16-11): هي قنطرة (80) ذات أربع أذرع صمّمت 
لإجراء قياسات محاثة دقيقة. تعتمد هذه القنطرة فى أدائها على متّسعات قياسية بدل 


المقاومة. ولا يعتمد توازن هذه القنطرة على التردّد. 

قنطرة - أوين (ع8205 مع 0) «الشكل 17-11): وهي قنطرة (©4) ذات أربع 
أذرع أيضاً ومصمّمة لقياس المحاثة الذاتية (ععممغء01م1 6[ء5) بصيغة السعة 
(ععصةؤزعومة©) والمقاومة (وعممئؤوزوء2). ولا يعتمد توازن القنطرة على العردة: 


61 


الشكل 20-11: قنطرة فاين. الشكل ‏ 19-11 القنطرة 


قنطرة شير نغ (81086 عمنرعط»5) (الشكل 18-11): وهي قنطرة (©80) ذات أربع 
أذرع مصممة لقياس السعة وعامل التبديل (7ماع13 ممولغهوم 1551 2). ولا يعتمد توازن 


القنطرة على التردد. 


القنطرة التقليدية (مع810 051“نم]) (الشكل 19-11): وهي قنطرة (©8) ذات 
أربع أذرع مصمّمة لقياس السعة) ولها صنفانك: 

[10© قنطرة المقاومة المعسليلة (ع812105 ععصةأوزوة ووه5) المصمّمة لقياس 
مقاومات مبّسعات متسلسلة مكافئة. 

(2) قنطرة المقاومة المتوازية (ءع8110 عدصهاوزوء2 20:21161) المصمّمة لقياس 


مقاومات متوازية مكافئة. 
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قنطرة فاين (ءع8:10-م1716) (الشكل 20-11): وهي قنطرة (©8) ذات أربع أذرع 
مصمّمة لقياس متّسعات مكافئة ومقاومة الفقد المتوازية لمتسعة غير صالحة كمثال 
على العزل أو طول الكبل. ويعتمد توازن القنطرة على التردد. يُستخدم في تحديد 
التردد في شبكة من مُذَّبنربات (©8). (انظر مُذْبذِب قنطرة فاين «في الفصل 4؛ 
الموسوم ب« دارات المُذبرب والمضخم الأساسية)). 
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الفصل الثاني عشر 
الاتصالات ومكوّنات الالكترونيئات البصريّة 


المحتويات 


« نظرة شاملة «ليزرات الحالة الصلئة (ورعدة.] عنه:5-لناه5) 
* الضوء المرئي وطاقة الأشقة تحتأه الليزرات الغازية (مرعدم] 65 
الحمراء (وعنتعم8 لعتدعتمآ ممه ع1طنة171) 
* الصّمامات الثنائية التاعثة للأشعّة تحته الليزرات الكيميائية (ورووة.] لهءتسعطع) 
الحمراء (وع1100 عسمنغنسظ-لعمدهم1) 
© الصمامات المُضّاعِفة للضوء «الليزرات السائلة (15عو2ة.آ 0نناوض1ن1) 
(وع طن عنام [نسدهغمطمط) 
« الخلايا الموصلة للضوء «ليزرات الأشْعّة السينية (ورووة.] برهان7) 


(و1اء© عانعن لممءمؤمطط) 
» كواشف الدايودات الضوئية © الصمامات الثنائية الليزرية شبه الموصلة 
(15م]ءم 21 ع0100ممطمط) (وع12100 تتعمهرآ 1001 ممع تمه 5) 


الخلايا الشمسية (115ه عوزه9) «أطوال موجات الصمام الثنائي الليزري 
(مطاع معاء 17731 6 :ع135) 
© الترانزيستورات الضوئية (5:م6وزوصمدنه:وم) * الاتصاللات عبر الألياف التصريّة 
( 1116261025 تتح © عنام معط 21) 
© الترانزيستورات الضوئية للتتحكم 2 #الألياف البصريّة (دعطذظ لدعنام©) 
بالتو صيل (ئاء1مأمطم) 
8 المقرنات البصريّة (5مء1مدمءم:م0) »© صمامات لكثيف الصور 


(روعطن"1” ع 1 أمصع م]-عع محم[ ) 


. 50 000 « صمامات تحويل الصور 


1120256-00 1 00 
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نظرة شاملة 

تتجلّى المنافع المتوخحاة من تزاوج البتصريات مع الإلكترونيّات في كاميرات 
التلفزة» وكاميرات الفيديو (06175:معصتة©)» والكاميرات الرقمية (ئ5هتعصة© 1ه)زع1)» 
ومناظير الرؤية الليلية» وعديد من الأمثلة الأخرى. ويمكن اعتبار أن للالكترونيات 
النصريّة (وء1«ومءواءم:م0) عالمين متفردين هما: العالم المرئي والعالم غير المرئي. 


يشمل العالم المرئي الأجهزة والدارات والأنظمة التي تنتج الإشارات» 
والنصوصء والصور التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة. وهذا يتضمن أيضاً شاشات 

أما العالم غير المرئي فيشمل الأجهزة والدارات والأنظمة التي تبعث الضوء غير 
المرئى» مثل طاقة الأشعّة تحت الحمراء وطاقة الأشعّة فوق التنفسجية, أو الأسْعة التى 
تعتمد على هذه الطاقة فى عملها. 

ويركز هذا القسم بشكل أساسي على العالم غير المرئي. 

إن تطوير الصمامات الثنائية التاعثة للأشعّْة الحمراءء وشبه الموصلة» ذات حودة 
الأداء والمنخفضة الكلفة» والليزرات ذات المجشات الضوئية المتطابقة» كل ذلك 
جعل من تطوير الأجهزة التبصريّة مثل المقرنات التصريّة (16:5منامءه]م0) ومنتجات 
إلكترونية أخرى مثل أجهزة التحكم عن بعد الرقمية» والطابعات الليزرية» 
والماسحات (وتتعصصوةء 5) )» أو قارئة التشفير (و2ع0دء: ع00©))» ومشْعْلاات الأسطوانات 
المضغوطة (02© - 1151 غأمعوممده©) » أغراً ممكناً. كما جعل من الاتصالات الإلكترونية 
النصرية للمسافات القضيرة والطويلة أمرا ميسورا. 

ونتنافس كبلاات الليف البصري (و016ة© عنام0 مهط1) مع الكبللات النحاسية 
والمتحدة المحور (وه1طة© 41ننرةه0) كموصلات للمكالمات الهاتفية» والترامج 
التلفزيونية» وبيانات الكمبيوترات» والصور الثابتة. إن هذه الألياف تستطيع نقل 


المعلومات على شكل ضوء مضمّن لمسافات طويلة من دون الحاجة إلى تضخيم 
(«هنوءقناوسة) إضافي. وقد تم تطوير عائلات من باعثات الضوء بالأشغة تحت 
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الحمراء (كعاانسعهام11-2) وكشافات الضوء (5:م]ء50:016]6)»؛ مما جعل تحويل 
طاقة الأشقة تحت الحمراء إلى إشارات كهربائية؛ وبالعكسء أمراً سهلاً. 


من ناحية أخرى تسمح مناظير الرؤية الليلية برؤية واضحة للمشاهد المضاءة ليلاً 
بمصادر ضوء خلفية طبيعية» كما تسمح برؤية ل لد المعتمة المضاءة 
بمصادر أشعّة تحت الحمراء الطبيعية. إن هذه الأداة 5 نَعِيِنْ الجنود» والثحارة» 
والبار رح فى زاقية اناقل المتادي ريدي الشرريات لواالي الرقك الذي يخفار ود 
وهم مخفيّون عن أنظار العدو. وتوفر هذه الأداة للعلماء أيضاً إمكانية دراسة 
الحيوانات الليلية من دون إخافتهاء أو مراقبة الأحوال الجوية باستخدام كاميرات 
الأشعغة تحت الحمراء التي تصوّر من الأقمار الإصطناعية. كما أن أدوات الرؤية الليلية 
تسمح للشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى بمراقبة تصرّفات المجرمين التي تحدث 
تحت جنح الظلام» من دون علمهم. 


ومع أن الأجهزة والمعدّات المبنية على استقبال وبث الأشغة غة تحت الحمراء هي 
أكثر شيوعاً من غيرهاء فقد تم تجنيد طاقة الأشعّة حة فوق البنفسجية لتقوم بمهام 
إلكترونية أخرى كمحو ذاكرة أشباه الموصلات وشرائط التسجيل في الموصلات 
الحشاسة للضوء أو لوحات الدارة. ١‏ 


ويركز الفصل 13» «تكنولوجيا العرض في الإلكترونيات التصريّة»؛ على الأجهزة 
والمنتجات» والأنظمة التي تبعث أو تستجيب للضوء المرئي» أو على الأقل يمكن 


رؤيتها عندما نُضاء بضوء مرئي. 
الضوء المرئى وطاقة الأشعْة تحت الحمراء 
إن مخطّط الطيف الكهر ومغنطيسيء المبيّن في الشكل 1-12. يُظهر الضوء المرئي 


(لإع«عم8 9711516) بشكل خزمة ضيقة عند الوسط تمتد من أقصر طول موجة لون 
سس ين وز "الور ادااسكروم 0 ص لاسا را 


الطرف الأسمر للخرمة المرية إلى موجة ا 1 ا (610 نانومتر)» وهو طول 
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الموحة الأقصر من موجة التردّد الراديوية. أما منطقة الأشعّة فوق التنفسجية (/1[]) 
فتمتد من الطرف التنفسجي لحزمة الموجات المرئية إلى طول موجة من 10 نانومتر 
(0.01 ميكرومتر)» وهو طول الموجة الأكثر طولاً في منطقة الأشعّة السينية 
(ومطنت) . 


380 
[كبر 0.38) 


منطقة الأشعة المرئية 


7701 
( كنم 0.77] 


المنطقة القريبة في +11 
المنطقة المتوسطة في 11 
المنطقة التعيدة في 172 


المنطقة القصوى في +1 


الموجات الميكروية 


الموجات الراديوية 


التردد (112) طول الموجة (مدء) 


الشكل 12 -1 الطيف الكهر و مغنطيسي. 

تقسم حزمة الأشعّة تحت الحمراء إلى أربع مناطق: 

1-المنطقة القريبة في حزمة الأشعة تحت الحمراءء؛ من 0.77 إلى 5.3 ميكرومتر (أي 
من 770 إلى 300 نانومتر) 

2-المنطقة الوسطية في حزمة الأشعّة تحت الحمراءء» من 3.0 إلى 6.0 ميكرومتر (أي 
0 إلى 6000 نانومتر) 

3-المنطقة التعيدة في حزمة الأشعّة تحت الحمراء» من 6.0 إلى 15 ميكرومتر (أي 


0 إلى 15000 نانومتر) 
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4-المنطقة القصوى في حزمة الأشعّة تحت الحمراء»؛ من 15 إلى 1000 ميكرمتر (أي 
من 15000 نانومتر إلى 1 ملمتر). 

تعتبر الأشعٌة تحت الحمراء أشغة حرارية» ولكن فعلياً هى ليست كذلك. فقد نشعر 
بأن الأشعّة تحت الحمراء دافئة وذلك لأن الجلد يحوّل هذه الطاقة الإشعاعية إلى حرارة 
عندما يقوم بامتصاصها. ونج الأشعّة تحت الحمراء من مصادر مثل الشموع المضاءة؛ 
والمصابيح المتوهجة ومعظم الحيوانات الحية. كما أن المعدّات والمحرّكات داخلية 
الحركة مثل المحدكات الكهربائية ومحدّكات الاحتراق الداخلى هى أيضاً مصدر 
للأشعغة تحت الحمراء. وعند إضاءة الأماكن المعتمة بمصدر بأشعة تحت جمراء غيو 
مرئية مثل الليزر يمكن رؤية هذه الأماكن المعتمة باستخدام مناظير تتضمّن صمامات 
تحويل الصور (5ءطا1 5161ه11356-00217) ومن ثم يتم نقل هذه الصور إلى شاشة بلورية 
أو شاشة صمام أشعّة المهبط (1:7©) من أجل تسهيل الرؤية. 


هناك نوع آخر من المنتجات المعتمدة على 18» هي أنظمة الرؤية الليلية المبنية 
على مضاعفات للضوء (:ه1ام81018-:ع]) أو صمامات تكثيف الصورة (6و3م:1 
وطن" ع1 أممعام1). ومع أن هذه الأنظمة مصمّمة لتعمل بشكل فال في الأماكن 
القليلة الإضاءة» فإنها لا تحتاج إلى إضاءه بالأشعّة تحت الحمراء لكي ثُرى» وذلك 
لأن صمامات هذه الأنظمة حشاسة جداً بحيث إنها قادرة على تحسس الأشياء التي 
تبث الأشعّة تحت الحمراء. 


ويمكن تعديل الأشعّة تحت الحمراء من أجل الاتصالات غير المرئية» فإن أجهزة 
التحكم عن بُعد التي تعمل بالاعتماد على التطارية هي نوع من أنواع التطبيقات التي 
تستخدم الأشعّة 18» وهي تستطيع تشغيل وإطفاء التلفاز عن بعد وتغيير المحطات» 
وتعديل الصوت والصورة» ويحصل ذلك عندما تتلقى مستقبلات الأشعّة تحت 
الحمراء في التلفاز نبضات مشفْرة معيّنة من جهاز التحكم عن بعد. كذلك يمكن لهذه 
الأجهزة التحكم بأنظمة الصوت المجشم (معنه:5). ومشغْلات الأسطوانات 
المضغوطة؛ وأدوات التسلية الأخرى. كما يمكن وصلٌ الفأرة (91056) ولوحات 
المفاتيح اللاسلكية والاتصال بالكمبيوتر المضيف (معانامده0 11056)» عبر روابط من 
الأشعّة تحت الحمراء. يمكن أيضاً ربط أجهزة الكمبيوتر مع بعضها لتشكل شبكات 
ضمن غرفة واحدة باستعمال إشارات الأشعّة تحت الحمراء. 
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من ناحية أخرى تم تصميم أنظمة أسلحة عسكرية لتعمل في نطاق طول موحة 
الأشعّة تحت الحمراءء» وتتضمن الليزرات الباعثة للأشعغة تحت الحمراء» وميجشات 
الأشغة تحت الحمراء التى تركب فى الطائرات والسيارات العسكرية لتسليط هذه 
الأشعة على الأهداف لاستمكانها قبل استهدفهاء بالإضافة إلى معدّات توجيه القذائف 
بالأشعّة تحت الحمراء مما يجعلها «ذكية» (وطمه8 :نهم 5)» وإلى المعدّات الطبية 
المبنية على تحشس الأشعّة تحت الحمراء لمراقبة حرارة المريض فى وحدات العناية 
الفائقة. كما يمكن للمعدّات الصناعية عرض تدرّجات الحرارة بألوان مختلفة على 
الشاشة لاستكشاف التشوّهات أو الأخطاء فى السبائك المعدنية أو تحديد الأجزاء 
غير العاملة جيداً في آلة متحركة. ْ 


وتتمكن المعدّات الحشاسة للأشعّة تحت الحمراء في الأقمار الاصطناعية التى 
تدور حول الأرض من تحشس ومراقبة درجات حرارة مياه المحيطات والغيوم أثناء 
الليل» مما يؤْمّن معلومات قيّمة عن تحرّكات العواصف وجدّتها. وتحوّل الأقمار 
الاصطناعية هذه المعلومات إلى موجات راديوية» يتم بثها نحو الأرض من جديد 
حيث تلتقطها مستقبلاث متخصصة حكومية أو تجارية. وعندما تُعرض على شاشات 
الكمبيوترات» تظهر على شكل صور للأرض من الفضاءء» تكمل تلك التي تلتقطها هذه 
الأقمار للأحوال الجوية خلال فترة النهار لتحديد صورة المناخ والتوقعات الجوية. 


ويقلّص المطر والضباب الموجود في الغلاف الجوي من نطاق بث الأشغة تحت 
الحمراء. ويظهر التوهين أكثر حِدَّةَ بين 4.5 و8.0 ميكرومتر من المنطقة الوسطية 
والمنطفة التعيدة فى حزمة الأشعّة تحت الحمراء. بالإضافة إلى التوهينات الناتجة عن 
ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجويء فهي التي بث الأشعّة تحت الحمراء ما بين 
4 و16 ميكرومتر في المنطقة التعيدة والمنطقة القصوى من حزمة الأشعّة تحت 
الحمراءع, 
الصمامات الثنائية الباعثة للأشغعة تحت الحمراء 

يقوم هذا النوع من الصمامات (1182 -121006 عصنااندم60-8ه6م]) بتحويل الطاقة 


الكهربائية إلى أشعغة تحت حمراءء غير مرئية . إن بنية الصمامات الثنائية التاعثة لهذه 
لاد نحة» شبيهة بتلك الصمامات الثنائية الثاعثة للضوء المرئي (15اأتصطظ-أداع 1آ 
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095]-210065) وصمامات الحقن الليزرري (15ء25آ ممتاءءزم] علمنط) . وهي تُصنّع 
كوصلات موجبة سالبّة (ودمناعمن1 28) من مادة زرنيخيد الغاليوم (سدناله© 
فكه0-علتموعسم) أو زرنيخيد الغاليوم الألمنيوم (- علتمءدعى صنئللة صستتاستسسام 
حكة 210 ) . 


يتم وضع طبقة ترسيبية تقيلية (121<ة16م8) سالبة على غشاء الوافر الرقيق (عئة77) 
من مادة زرنيخيد الغاليوم أو زرنيخيد الغاليوم الألمنيوم» حيث تتشكل الصفحة 
العلوية من طبقة الانتشار (م15و11©) الموجبة. 


تُصَّنع الصمامات الثنائية التاعثة للأشعّة تحت الحمراء بإضافة طبقات أخرى من 
زرنيخيد الغاليوم وزرنيخيد الغاليوم الألمنيوم. وعندما تكون هذه الصمامات في حالة 
الانحياز الأمامى (8135 0ه 80157)) أي عندما يكون الطرف الموجب 000 بالمادة 
المعويحبك و الططوقك الوائية موهير لا كالماةة الاعف اتيم 'صيلية إعافة انفاة 
(دمنةدتطددوهء) لنأقلات الشحنة. وتنطلق الإلكترونات من الجهة السالبة لمعادلة 
إلكترون حر مع الفراغات (110168) في حزمة الطاقة على الجهة الموجبة من الوصلة. 
وبسبب احتواء الإلكترونات على مستوى طاقة أعلى من تلك التي في الفراغات تتم 
عملية انبعاث الفوتونات (5ده:ه50) أي عناصر طاقة الأشعغة تحت الحمراء. يعتمد 
طول موجة الناتج من الصمام الثنائي على مدى الطاقات المكافئة لعموم طاقة 
الفراغات (م2ع8200) للمواد المستخدمة في بناء هذا الصمام. تظهر ذروة الطاقة من 
الصمام الثنائي التاعث للأشعّة تحت الحمراء» والمصنوع من زرنيخيد الغاليوم» عند 
طول موجة 900 نانومتر» ومن الصمام المصنوع من زرنيخيد غاليوم الألمنيوم عند 
طول موجة 830 نانومتر» وكلاهما خارج نطاق الحزمة المرئية. 


إن كلاً من زرنيخيد الغاليوم (45ة6) وزرنيخيد غاليوم الألمنيوم (ؤمه10ه) 
مركبان شفّافان للأشغة تحت الحمراءء ولذلك تبعث الطاقة من سطح الطبقة العلوية 
الموحجبة. إلا أن الصمامات الثنائية التاعثة للأشعّة تحت الحمراء والتي تبعث الأشعة 
من كلا السطحين تُصنّع باستعمال طرق مختلفة للترسيب البَلّوري التقيلي (1دنعهاذم8 
إن تعريض الصمام التاعث للأشعْة تحت حمراء لفولتية أمامية (لمةبمره5 
ع128) من 1.2 فولت ينتج عنه خََوْجٍ أشعّة تحت الحمراء بالمليواط وتعتمد قيمة هذا 
الناتج على التيار المحوّك. 
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تستعمل الصمامات الثنائية الثاعثة للأشعة تحت الحمراء المطابقة للكواشف الضوئية 
السيليكونية كاستعمال الصمامات الثنائية الضوئية (و600:001006) والترانزستورات 
الضوئية (156015ومهنم]هطمم) في الاتصالات الثيانية للمسافات القصيرة. 


تظهر ذُرَوة استجابة الكواشف الضوئية عند طول موجة مقدارها 850 انومتر 
تقريباً» وهي قيمة مقاربة للناتج الأعظمي للصمام الثنائي الباعث للأشّة تحت 
الحمراء. لقد تم تطوير معدّات خاصة لأقلمة الصمامات الثنائية التاعثة للأشعغة تحت 
الحمراء مع أنظمة الألياف التصريّة للمسافات ا . وقد تتضمّن هذه المعدّات 
ألسنة (5055) قصيرة من الألياف التصريّة تسممى أذناب الخنازير (0115)ع51) لتبسيط 
مهمة مطابقة الصمامات الثنائية هذه مع الألياف البّصريّة. كما تتوافر صبغات 
للصمامات ايان التاعثة للأشعغة تحت الحمراء في العديد من مكوّنات الإلكترونيات 
التصريّة مثل المقرنات التصريّة (9رءامدامءم:م0) والمقاطعات البّصريّة (1وءنام0© 
وتعامناتةام1)» والمفشفرات البصريّة (5علمءم8 لوءنم0)» بالإضافة إلى الوحدات 
البصرية العاكسة (7]1000165 1ما]ءء21ع لدعنام0) . 


الصمامات المضّاعفة للضوء 

إن الصمام المضاعف للضوء (وءطنا1 معام انادوم:وط2)؛ كما هو مبيّن في الشكل 
2 2» هو صمام ضوئي فارغ يحتوي على كاثود ضوئي (006طاه00000) وأنود, 
بالإضافة إلى العديد من الإلكترودات التي تسمى إلكترودات إصدار الإلكترونات 
الثانوية أو الداينودات (0065مو©) موضوعة بين الأنود والكاثود الضوئى. إن لهذا 
الصمام هيئة دائرية وداينودات ذات صفائح مقوسة مواجهة لبعضها ابتععض. وتقوم 
شبكة تقسيم الفولتية بتعريض الداينودات لفولتيات عالية ومتتالية الدرجات من حوالى 
7 بحيث يكون للداينود الأقرب للأنود الفولتية الأكبر. 


عندما يرتطم الضوء بالكاثود الضوئي تقوم الفوتونات بالابتعاد عن الإلكترونات 
الحرة في سطح مادة الكاثود. وتتسارع الإلكترونات المحرّرة نحو إلكترود الإصدار 
الأول بسبب فولتيته الموجبة مقارنة مع الكاثود الضوئي. إن أسطح إلكترودات 
الإصدار كافة مطليّة بمادة تساعد على الانبعاث الثانوي (مهنوقنسظ نإتهكدمءع58) . 
تتحوّر بعض الإلكترونات من سطح الداينود الأول (1) لدى ارتطام أي إلكترون ينطلق 
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من الكاثود» بسطحه. وتتحدك هذه الإلكترونات المحررة متسارعة نحو الداينود (2) 
الموجب. تسمّى الإلكترونات المنبعثة من سطح الداينود بالإلكترونات الثانوية وذلك 
للتمييز بينها وبين الاإلكترونات الأوّلية أو الالكترونات الساقطة. تستمر هذه العملية 
فيمايتم تضخيم تيار الانبعاث الضوئي بشكل متزايد. وبتعبير آخرء إن عدد 
الالكترونات الثانوية يتضاعف من قبل كل داينود حتى يتم تجميع الأعداد المتزايدة 
للالكترونات من قِبَل الأنود. 


إن مضاعفة عدد الإلكترونات تولّد تيارات انبعاث ضوئي تُقاس بالميكرو أمبير 
(4م) في بادئ الأمر وتصبح أقوى وتصل إلى مستوى الملّي أمبير (04). ويمكن 
تضخيم التيار 10 ملايين مرة وأكثر اعتمادا على عدد الداينودات في الصمام. إن 
تضخيم التيار الضوئي للكاثود »أي كسب التيار المباشر (مصنة0 غمعسست 2120 يتراوح 
عادة بين 105 و107 عندما يكون عدد داينودات مُضاعِف الضوء ما بين 9 و14. 


الأنود 


الداينود الأخير 


الداينودٌ الأول 


. لشكل 2-2 صمام مُضاعَف الضوء (عطن]' عنام [نتصصدمغمطط)‎ ١ 


من ناحية أخرى تتراوح فولتيات الأنود اللازمة لتشغيل مضاعف الضوء بين 500 
و5000 فولت. أما التيار المتبقّي دعست عنموط) فهو التيار الذي يتوقف عندما يكون 
الكاثود غير مضاء والذي ينتج عن الانبعاث الحراري (ه1وكتصرظ اممستعط1) وتأثيرات 


الفولتية العالية للإلكترودات. 
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في الإضاءة الساقطة عند طول موجي معيّن يكون عدد الإلكترونات المنبعثة 
متناسباً مع شدة الإضاءة. لذلك» وللحصول على شدة إضاءة معيّنة» فإن تيار الأنود في 
مُضاعِف الضوء يبقى ثابثاً فيما تزداد فولتية الأنود. 


إن مستويات اللإضاءة في مُضاعف الضوء تقاس بالميكر ولومينز (5مع تنام تمه . 
وهذه الصمامات حشاسة جداً بحيث إنها إذا تعدضت لمستويات ضوء نهاري عادي 


فقد تتدفق فيها تيارات ضوئية مدمّرة عندما ينم تعريض الإلكترودات لفولتية عالية. 


تُصنّع الداينودات عادة من مغنيسيوم - الفضة (تمداؤوعمع315-ه5117) والنحاس - 
الترليوم (ءممه©-مدن11وء8) كما أن لتعض مُضاعِفات الضوء 16 داينود. ويتراوح 
قطر الكاثود الضوئي التقليدي بين 0.25 و2 إنش (أو بين 6 و50 ملميتراً). إن بعض 
مُضَاعِمَات الضوء ترئّب خطياً مع ترتيب الداينودات بشكل يشابه نسق الستارة 
المعدنية «8110 «مهناءم»ء77» وتكون الأخيرة منبئّة على امتداد محور المضاعف. 


يستمى المضاعف الضوئي أحياناً «الصمام الضوئي المُضاعف) (عنام1118 
2010]10) ويسمى أَبِفْتاً «الصمام الضوئي لمضاعفة الاإلكترونات» (ووئاءه181 
عطنامأ0طط تلع نام 16 ن81-) . 


الخلايا الموصلة للضوء 


إن خلية التوصيل الضوئي (1اع© عتكناءنلدموءه)وطط)؛ كما هي مبيّنة في الرسم المقطعي 
ىِ الشكل 3-12» عبارة عن موصل للضوء (106:08دمءه:و0<) ذي مقاومة كهربائية 
متغيرة تتزايد مع طول موجة الضوء الساقط وشدته» وتتناقص مع شدة الضوء. ولأن 
الجهاز يعطلية مصدر فولتية خارجياً ثابعا فإن التيار النائج يغناسب مع شدة الضوء. 


يتم وضع شريط حشاس للضوء على وجه غِشاء الوافر الرقيق العازل بنمط أفعواني 
(»منندوم5) متمغج» وذلك لكي يغطي قطر الغطاء. تُربط أطراف الشريط بمسامير 
في القاعدة» ويُوضع غطاء زجاجي أو بلاستيكي لحماية المادة الحشاسة للضوء من 
التلوّث أو التاكل. 

تمتصٌ الإلكترونات طاقة الفوتونات الساقطة» ويتم حفزها فتصبح في حالة حرة. 
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ويحصل التوصيل الكهربائي إما من خلال الإلكترونات في حزمة التوصيل 
(لمد8 ممتاع سمه ©6) أو من خلال الفراغات الموجبة في حزمة التكافئ (ء173180 
98. ويوْمّن الضوء الطاقة الكافية لسحب الإلكترونات عن ذرّاتها في الغشاء شبه 
الموصل الرقيق. بذلك يزداد عدد نأقلات الشحنة المتكوّنة في الشريط مع شدة الضوء 
ويؤدّي هذا إلى تقليص المقاومة في الشريط. وعلى أي حالء عندما تخفت شدة 
الضوءء تنعكس العملية وتزداد المقاومة في الشريط. 


رك طك لي 


مادة موصلة للضوء من كبريتات 


الشكل 3-12 خليّة موصلة للضوء. 


تنحدر المقاومة على امتداد منحنى سلبّي (ءم510 3]76ع210) عندما تزداد شدة 
الضوء. وعندما تكون الخليّة غير مضاءة فإن مقاومة الخلية الضوئية في الظلام ابد 
ععطهاوزوه) قد تتعدى 100 كيلو أومٌ. ولكن عندما تتعوّض الخلية لضوء شديد فإن 
قيمة المقاومة تصبح عدة مئات من الأومات. ويمكن القول إن حساسية الخلية هي 
تيار خلية لفولتية أو مستوى إضاءة معيّنة. 


إن أكثر مادتين موصلتين مناسبتين للخلايا الموصلة للضوء هما كبريتات الكادميوم 
(05© - غ6ه11ناك مستسقدك) وسلينيد الكادميوم (ء05© - علتمعاء5 ستتصققك) . 
وكلتاهما تستجيب ببطء لشدة الضوء. ويبلغ زمن استجابة سلينيد الكادميوم (056©) 
حوالي 10 ميكرو ثانية» فيما يبلغ زمن استجابة كبريتات الكادميوم (05©) 100 ميكرو 
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ثانية. إن مقاومة سلينيد الكادميوم (0056) تتغير مع تغير حرارة المحيط إلا أن مقاومة 
كبرتيات الكادميوم (205) ثابتة نسبياً. 


إن الاستجابة الطيفية (56وومو26 1جناءهوم5) لخلية كبريتات الكادميوم شبيهة 
بإستجابة عين الإنسان» وتصل إلى حد أقصى مقداره 555 نانومتر. أما الاستجابة 
الطيفية لخلية سلينيد الكادميوم (0056) فتبدأ من الطرف التنفسجي (450 نانومتر) من 
الحزمة المرئية وتصل ذُروتها عند طول موجة 700 نانومتر في المنطقة الحمراء 
المرئية» ولكنها تمتد أيضاً إلى منطقة الأشعّة تحت الحمراء. يجري تقييم هذه 
العيرات عن الغيار خيلا موضلة الضوء لتطبيفات مد 


كواشف الدايودات الضوئية 

دايودات الوصلة 1611 

إن للنوع السليكوني من هذه الدايودات الضوئية (ممتاعصن1 72م ممع زد 
16 منطقة مُنشطة موجبة (2 1لعم20[ تإاعلنازوه2) و منطقة منشطة سالبثة 
(11 لعمه2 نراء«تنوعه21). وعندما يكون الصمام في حالة فولتية ضوئية (ع1ه50010701) 
ومن دون تأثير انحياز (8135) خارجي فإن المنطقة المحايدة للشحنة تسمى بمنطقة 
النضوب (دونعء1 موناءامء2). تتواجد هذه المنطقة بين المنطقتين الموحبة والسالبة. 
وعندما يقع الضوء على وصلة الصمام يتم تحفيز الإلكترونات في الصمام» وإذا 
تجاوزت طاقة الضوء الطاقة المكافئة لطاقة الفراغات (ممع8200) تتدفق الالكترونات 
إلى حزمة التوصيل (20ة8 1052اء011م00). وهذا يخلق فراغعات في حزمة الطاقة وفي 
حزمة التكافئ المفرغة من الإلكترونات. تتشكل هذه الأزواج من الفراغات 
الإلكترونية عبر الصمام. 

إن انسياق (114م) أزواج الفراغات الالكترونية ينتج عن تنامي الشحنة الموجبة في 
المطفة السالتة وثامى السشحية السالبة فى النطلقة الموجحة وتتناسب اقيمة هذه 
الشحنة بشكل مباشر مع شدة الضوء الواقع على الصمام الثنائي. ومن ثم سيتدفق التيار 
فى دارة خارجية تربط المنطقة الموجبة بالمنطقة السالبة. 

وفي حالة حصول التوصيل الضوئي يتعرّض الصمام الثنائي ذو الوصلة الموجبة 
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السالبة لانحياز عكسي (8185 76256 18) يزداد مع قوةالحقل المغنطيسي بين 
المنطقتين» ومن عمق منطقة النضوب. وعندما يكون الضوء ساقطاً على الصمام 
الثنائي. يكون زمن استجابة هذا الصمام أقصر وأكثر خطية من استجابة الصمام الثنائي 
ف حالة الفولتية الضوئية (عنة غ01 مغمطم) . إلا أنه في هذه الحالة يظهر ما يسمّى التيار 
المتبقي أو المتسدب (1606© معقعلده.1آ ه 1م 12)» الذي تعتمد قيمته على فولتية 
الانحياز العكسي. أما الصمامات الضوئية ذات الوصلة الثلاثية (وع4وزط مام 18م) 
والصمامات الضوئية التيهورية (22060010065 عاءصولة7م) فتعمل عادة في طور 
التوصيل الضوئي (ع لاع نلصوءم]وطط) فقط. 


الصمامات الضوئية ذات الوصلة الثلاثية 

إن هذا النوع من الصمامات (500:0010065 512) هو كاشف منطقة النضوب 
(#م]ععاء2 دمتاعصرة يعنرهآ-دمتاءامء2) ويعمل فى حالة «التوصيل الضوئى». يعتمد 
ددى حبسي هذا السمام وك رةه امعجاف على يشاك الطيقه اانه البدقيف: 
(:هنرهآ ءزومننم1) الموجودة بين الطبقة الموجبة والطبقة السالبة. لذلك يجب أن يعبر 
الضوء خلال المنطقة الموجبة قبل أن يصل إلى منطقة النضوب حيث يقوم بتحفيز 
الفراغات الإلكترونية التي تتبدد بسرعة بفعل الحقل الكهربائي الكبير. 


الصمامات الثنائية الضوئية لشبه الموصل المعدني 


لهذا النوع من الصمامات طبقة نضوب وحاجز شوتكي لتفريغ الشحنة 
(ع0100م6مطط تعتسة8- ول أمطاء 5 عو آ-ممتاعامء 7م) مصنوع بتشكل غشاء معدني رقيق 
على امتداد الطبقة السالبّة. يمر الضوء عبر هذا الغشاء وتقوم الفراغات الإلكترونية التي 


الصمامات الثنائية الضوئية المنجانسة نقطياً 
وهذا الصمام (0010065]مطط أعمندو0تمزوم) عبارة عن كاشف متجانس نقطي ذي منطقة 


نضوب وحاجز شو تكى لتفر يغ الشحنة (-اع مامه -امتوط معتسة 8- نأمط 5 نع :زه -ممناعامءط 
2 ويقع الضوء على حاحز شوتكي عبر فجوة محفورة في شبة الموصل. 
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الصمامات التعائية الشوعية متتعائفة الرضيل 
وهي (0:0010065ط2 دمناعمدزمئمئء181) عبارة عن صمامات ضوئية ذات طبقة 


نضوب كنيرة؛ وَتُصَكّعَ من خلال تشكيل وضلة بين ترغين مختلفين من أشياه 
الموصلات. 


الصمامات الثنائية الضوئية التيهورية 


هذا النوع من الصمامات (و0:001006ط2 عداعمة21حم)ء المبيّن في الشكل 4-2 هو 
صمام ثنائي ضوئي يعمل عند فولتيات انحياز عكسيء أعلى من تلك التي لدى 
الصحادات الضرقية الكغرى, إن كبية القولباس المعكوسة الكبيرة تزلق تحقلا كهرباتيا 
شديداً عند الوصلة الموجبة ‏ السالبّة (517). ويتم تسريع الإلكترونات التي تنحرك في 
الحقل الكهربائي العالي حيث تتصادم مع إلكترونات الأخرىء مما يخلّق أزواج 
فراغات إلكترونية (ورنوط 1101-دمماهه81) إضافية. عندما تُسرّع الأزواج أزواجاً أخرى 
من الفراغات الإلكترونية في عملية تدعى «التأيين بالتصادم» نم10 أعدمصس)ء 
وهي عملية لمضاعفة الالكترونات» تُنتج كسباً داخلياً (مصنه© لممعام]) عالياً. 


طلاء "كيت الفاعلية الضوء الساقط 


نوع موجب مُنشّط 
(عم19 - جم) 


الشكل 4-12 صمام ثنائي ضوئي تيهوري. موجبة 
إن الخلية الشمسية (501:06115)» وكما هي مبيّنة في الشبكل وردو دا هي وصلة 
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211 شبه موصلة (دوناعمن[1 21 101 1لموئءنصعء95) تمتصٌّ الطاقة من الشمس وتحوّلها 
مباشرة إلى طاقة كهربائية. إن الطبقة السطحية للسليكون الموجب (دمع5111 عم19-م) 
رقيقة بحيث يمكن للضوء اختراقها والوصول إلى الوصلة (مونء]من1) فيكون التماسه 
المعدني على السليكون الموجب هو طرف الخّوج الموجبء أما التماسّ المعدني في 
الجزء السفلي للسليكون السالب فهو طرف الخرج السالب. إن الخلايا الشمسية 
ذات التيار المنخفض المستعملة لتشغيل الحمل الخفيف (020.آ 6طع11آ)» مثل حمل 
الآلات الحاسبة ترزم عادةً فى علب بلاستيكية شقّافة. إلا أن الأجهزة العاملة 
كمحدٌلات الطافة العيسية تجباع إلى سطع أكبر اللروضيول إلن الحد الأقصى في سعة 
التيار (بإ)زعدمة© أموسنت)» وإلى مقاومة تسلسلية منخفضة لتأمين طاقة نقل جمل 
قصوى وتكوين منطقة نضوب كافية لتأمين خرج فولتية دارة مفتوحة بالحد الأقص. 

إن الألواح (واءمدم) المصنوعة من خلايا موصولة بشكل تسلسلي ومتواز تستطيع 
تأمين طاقة كافية للابقاء على شحنة كافية لبطاريات البحوث؛ء وللأضواء الليلية: 
وكذلك في تجميع مصفوفات أكبر حجماً في هذه الخلايا القابلة للطي لتزويد الأقمار 
الإصطناعية والمركبات الفضائية بالطاقة عندما يتم فردها عند وصول المركبات 
الفضائية إلى الارتفاع المرغوب. 


الشكل 12 -5 الخلية الشمسية: أ- 
رؤية مقطعية, ب - رمز الخلية. 


ب١‎ 
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إن الخلايا الشمسية فعّالة بنسبة تتراوح بين 10 في المئة و12 في المئة» كما أن 
خوج القدرة والتيار يتناسبا طردياً ومساحة السطح. تعمل بعض الخلايا الشمسية 
الصغيرة حالياً ككواشف (025ه66©) للضوء في الكاميرات. يُظهر الرمز التخطيطي 
للخلية الشمسية في الشكل 12- 5 ب: تُعرفة هذه الخليّة أيضاً بالدايود الفولتضوئي 
(ع12100 عتهغآه7م]مطط) أو محوّل الطاقة الشمسية (2ع1ء 0م00 لإع نعم 2ه[آه50) . 


الترانزيستورات الضوئية 

إن الترانئريستور الضوئي (515]01طة2060) هو كاشف ضوئي مصنوع بشكل 
ترائريستور ثنائي القطب (831 - #مأقاقصة1” مه ناعمس[ 2داومز8) وهو إما موجب - 
سالب - موجب (2585) أو سالب - موجب - سالب (/282)» ولكن ليس له طرف 
قاعدي (1281ددء7 8356). يعمل الترانزريستور الضوئي السالب - الموجب - السالبْ 
(1م<) كجهاز ذو طرفين (ولممنصسصع1 6ب) وتكون فيه منطقة الطرف القاعدي 
احتياطية» والجامع (مئغع»0116©) منحازاً إنجاها, يعمل التيار المتسدب عند منطقة 
الجامع-القاعدة (عقوط-1مئغء»ة11ه ©) عمل تيار قاعدي (أمعسسدكت 6وة8)؛ وهذا يتم 
تسريعه من خلال الضوء الساقط. وكما هو الحال في الصمامات الضوئية» فإن تيار 
الإشباع المعكوس (أطع111ا0) 12005لكة5 ع5 168) يعتمد على طاقة الضوء الساقط 
وخلن وصلة تر الرميتور الضوقي: 

إها العرالوسمون الضرق فص ارا أكترمن الباز الذي تمجه الصمانات الثعاتية 
الضوئية عند تعريضها لكمية الضوء نفسها. يرزم الترانزيستور الضوئي في علب 
بلاستيكية شمافة للسماح بدخول الضوء الساقط إلى القاعدة (8256) أو وصلة 


الجامع-القاعدة (:0]ء8256-00116) . وعلى الرغم من أن الترانزيستور الضوئي أكثر 
حساسية من الصمامات الثنائية الضوئية» إلا أن هذه الصمامات تستطيع التبديل بسرعة 


أكثر» كما أن رمز دارة الترانزيستور الضوئي هي نفسها في الترانزيستور ذي الوصلة 
ثنائية القطب (831)»: عدا أن الصمامات الثنائية ليس لديها وصلة قاعدية (ءوه8). 


الترانريستورات الضوئية للتحكم بالتوصيل 
إن الترائريستور الحساس للضوء للتحكم بالتوصيل (- م88 - لاعتط عحكتأءدمعومامطط 
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250 هو عبارة عن وصلة ترانزيستور للتحكم بالتوصيل (102اءتنال 
:1111م كذكطةن 1 ساء11610-816) ويعمل كصيمام ثنائي ضوئي حشاس للضوء» 
010 لهذا الترانزيستور ينتج تغجيرا في التيار الجاف 2-9 49000 
للترانزيستور. وعلى سبيل المثال» ففي ترانزيستور من هذا النوع ذي قناة سالبّة يكون 
تيار بوابة مصدر التسواب (معصد© وعتعلدء.آ نا03]6-50) معاكساً لتيار الإشباع 
20ع13نا© مهو تنغو س5 وورع رع 2) عند وصلة 2م ذات انحياز عكسي. وكما هو الحال 
في الترانزيستور الضوئي فإن التيار المعكوس في وصلة ترانزيستور التحكم بالتوصيل 
(3887) هو أيضاً حشاس جداً للضوء. فإن إضاءة الوصلة تُوْدْي إلى توليد عدد أكبر من 
نأقللات التتحدة :هما يزيد من التيار المعكوس ( مع سل ع الناتج. وعندما 
تتجاوز الإضاءة قيمة العتبة (عن[ة7٠‏ 10وطوع:ط1)» يتسبب ازدياد التيار المعكوس 
بازدياد فولتية التوابة» مما يُشْعْل ترانريستور التحكم بالتوصيل. ولذلك فإن الضوء 
الساقط على الوصلة يتحكم بتيار النضوب الضوئي (أمعسضدت ستفعل أء1مامطط) . 


المقرنات البصريّة 


يتضممن المُقرن التبصري (25ه1مناهءه:م0)» الظاهر في الشكل 6-2. باعقاً طيوريا 
(ع]أنصظ مأمطم)» وكاشفاً شوق (:0هء1ء2 مأوطط)؛ ومسار بث بصري قصير. ويمثل 
المقرن التصري فعلياً نظام بثّ بصري للإرسال. ويقوم باعث الضوء (عادةً ما يكون 
صيماماً ثنائياً باعثاً للأشعّة تحت الحمراء (1838) بتحويل دحل الإشارة الكهربائية إلى 
ضوء مضمّن ويبث الضوء عبر مسار بصري قصير إلى الكاشف الضوئي (وهو عادة 
الفرائر يسعور الضوتي الذي يقوم بإغادة تخويل الضوء إلى إشارة كهريائية). تقوم خرزة 
(8630) زجاجية أو بلاستيكية بعزل كهربائي للإشارة الداخلة عن الإشارة الناتجة 
وذلك لحماية دارة الإنتاج من أن تتضرّر أو تتدمر بفعل النقل الفولتي (701886 
5 11 أو فورة التيار (6مع تن عع ن5) في دارة الإدخال. 


(عستلومعوء) الفية الإشارة. وتسمح بإقران دارتين تعمالان بمستويات فولتية مختلفة من 
دون الحاحة إلن محوّل (عصنم]دههم1). إن معظم المقرنات الضوئية لديها باعئات 
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ضوئية من الصمامات الثنائية التاعثة للأشعة تحت الحمراءء إلا أن الكاشفات الضوئية 
يمكن أن تكون إما صمامات ثنائية ضوئية» أو ترانزيسترات ضوئية» أو دارات متكاملة 
حساسة للضوء. إن الكواشف الضوئية كافة تستجيب لخَوج الأشعّة تحت الحمراء 
للضمانات العافة ليذه الأشقة» ويمكن ليذه الكراشقل أن تذخ خريا كهريانياً. 


رزم بلاستيكي ترانزستور ضوئي 
معتم كاشة 


الشكل 6-12 مقرن بصري بين الصمام الثنائي التاعث للضوء والترانزيستور الضوئي. 


على أي حال» وعلى عكس الصمامات الثنائية الضوئية» فإن الدارات المتكاملة 
الضوئية والترانزستورات الضوئية تمن كسب الاشارة (هنة0 1ومع581). وعليه» يكون 
ناتج المقرن التٍصري إما إشارة تمائلية أو سلسلة من النبضات الرقمية. ويمكن أيضاً 
وضع الصمامات الثنائية التاعثة للأشعّة تحت الحمراء في حالة انحياز لتصل إلى 
مستوى الصفر (761ه.آ 76:0) لبّث إشارة تيار متناوب (©4). 

إن نسبة انتقال التيار (1210 معؤدهةء1 غموسدت) خلال الممُقرن البصري تدل على 
تغالية الاقراة فى .هذا المقرت» .وتعنم القيمة غلى الفعالية المشقة للضمام الثناتن 
التباعث للأشعّة تحت الحمراءء وعلى الفاصل الفراغي بين هذا الصمام والكاشف 
الضوئي» بالإضافة إلى كسب التضخيم للكاشف. 
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لمكي المترنات المسير ةمسن اذل الكواشن الضوكية قوياء كما أذهده 
الكواشف تحدد 25 المقرن. والميزات هي كما يلي: 

* مُقرنات الصمام الثنائي الضوئي وهي ذات أعلى سرعة: إلا أنها لا تقوم 

« مُقرنات الترانزيستورات الضوئية وتكون متعددة الاستعمال» كما أنها تمن 
5 الاشارة. 

«إن لمقرنات دارلينغتون الضوئية (5رء1مناه© «همئغعمناعدل م:مطط) معدل انتقال تيار» 
وتيار ناتج» أعلى من مُقرنات الترانزيستورات الضوئية؛ إلا أن سرعة التبديل 
(عصنطء1ى9) فيها أبطأ. 

«لمقرنات (501) البصريّة القدرة على تبديل التيار المتناوب (80) والتيار المباشر 
0606 من المسترق المنطقي (اءنع.آ-ءنعه.1) ولا تحتاج إلى بوابات منطقية منفصلة. 

٠‏ المقرنات الفوتوتروتية (1655منا0© عمتتاهامطط) هي موجة تيار متناوب كاملة ذات 
مستوى منطقي (اءاعآ-عاعه.]) الا أنها يكنا تحتاج إلى بوابات منطقية منفصلة. 

«مُقَرٍ ن (©1) المنطلق بواسطة ضوء شميت (162منا0© 10 تععع 11 ااتصتطء5-ه]مطط)» 
قادر على تأمين خوج موجة مربعة ذي مستوى منطقي (17207آ علتةنان5 أعناعآ-ءأع مآ) ) 
كما يمكح وصئله بالكسيوتراضه ومو لدات الظافة والمحيكات والمقاعلات 
الأخرى. 

ُجمع (ترزم) المقرنات الضوئية الع تدع أيضاً بالعاز لات الضنوثية 
(015013]015]م0) في حاوية معتمة (16ا0ة0) لمنع الضوء من الوصول إليها مما يستب 
تفعّلها. ومن الترزيمات الأكثر شيوعا لهذه المقرنات حاويات الترزيم الخطية 
المزدوجة سداسية أو رباعية المشبك 


(2353© عقهعاعة2 عصنآ-متلقناط منتط-ءز5 لومدسره2). كما يُوْمّن كل من العاكس 
البصري (:ماءع1/ع:ه:م0) والقاطع التبصري (02مناتتعاصذه]م0) عزلاً كهربائياً إلا أن 
الضوء المرئي من باعثات الضوء في هذين الجهازين يمد عبر الهواء نحو الكاشفات 
الضوئية فيهما. (لمعلومات أكثر حول توضيب (ترزيم) المقرن الضوئي أنظر «تجميع 
المقرن البصري» في الفصل 05 الموسوم 5 (تجميع الجهاز شبه الموصل»). 
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إن الليزر (25615.]) هو نظام قادر على بعث طاقة بشكل أشعّة مترابطة (معنعطمحع) 
في جزء من أجزاء الطيف الكهرومغنطيسي عندما يتم تحفزيه بمصدر طاقة خارجي. 
ونظام الليزر قادر على إنتاج ضوء مرئي» أو أشعّة تحت حمراءء» أو فوق بنفسجية أو 
أشعّة سينية. إن الغازات والسوائل في الليزرات السائلة والغازية محتجزة (6560مه©) 
في حاويات شفافة مناسبة تسمح بعبور الضوء من خلالها. تتميّز ليزرات الحالة الصلبّة 
(5هدهآ 52:6 4ناه8)؛ عن الليزرات شبه الموصلة ببنيتها الليزرية (عمزهه]) التلُورية 
المصنوعة من مواد مثل الياقوت (1015165) وفُضبان غارنيت ألمنيوم الأيتريوم المنشّطة 
بالنيو ديميوم لخلا مطنائحم ولمع الساع م021 تتناستسسلخ لسساتمغل؟ لع مره -صتتاتص نول مع01) . 


تُعرف ليزرات زرنيخيد الغاليوم (ىهه6) وزرنيخيد غاليوم الألمنيوم (عخاهه6) 
شبه الموصلة بالصمامات تنائية الليزرية (وع2100 م6وة.1]) أو ليزرات الحقن (دمناءوزه1 
55 ]) . وتُصنّع عادة من رقائق شبه موصلة بطريقة شبيهة بتلك التي تُصنّع بها 
الصمامات الثنائية الباعثة للضوء. 


إن الليزرات الغازية» والسائلة» وليزرات الحالة الصلبتة» لديها مرايا كاملة عند 
طرف واحد من بنية الملازرة ومرايا عاكسة جزئياً عند الطرف الآخر من هذه البنية 
لتسمح بعبور مستويات عالية من الطاقة المترابطة امع نعطهمع) إلى خارج الثنية 
الملازرة. وهي تُحفز بواسطة طاقة خارحية من مصدر أو أكثر من المصادر التالية: 
* المصابيح الضوئية (00ع1.1 ط1135) شديدة الاإضاءة العالية. 
© التيار الكهربائى أو النبضات الكهربائية. 
« التفاعلات الكيميائية. 
« الإشعاع النووي. 
«تدفق الالكترونات الحدّة. 

إن الليزر هو عبارة عن نسخة من المايزر (:84256)؛ ولكن بتردّد أعلى؛ والمايزر 
نظام ينتج طاقة مترابطة في منطقة الموجات الميكروية فائقة الصغر. يُستخدم المايزر 
ككاشف للإشارات الميكروية ذات الموجة فائقة الصغر أو الميكروية (عجهومن111 
لدمع51). (انظر «المايزرات» في الفصل 7»: «الموجات فائقة الصغر وتكنولوجيا 
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الترددات فائقة العلرّ » (نرع10مصطءه]” 11111 هسه كه م 311)) . 


إن أطوال موجة الإشعاع المترابطة المبعوثة من الليزرات السائلة أو الغازية» من 
ليزرات الحالة الصلبّة» يتم تحديدها من قبل تركيبة الوسيط» لذلك فإن التغييرات في 


مكونات تركيبة الوسيط تنتج عنها إزاحة في طول الموجة الناتجة. 


وعندما يتم تحفيز ذرات «الوسيط» من خلال طاقة خارجية» تنتقل إلكترونات هذه 
الذرّات إلى مدارات أعلى حول النواة. وعندما تعود الإلكترونات إلى مداراتها 
الأصلية تبعث طاقة على شكل فوتونات. وإذا كان الوسيط مؤلفاً من ججُريئات فإنها 
تتشوّه عند تعرّضها لطاقة خارجية» وعندما تعود هذه الجزيئات إلى شكلها الأصلي 
بعك القوتو ناث أيضاً. ْ 


وعندما يتفاعل الفوتون مع ذرة» يُحفّر تبادل الطاقة انبعاث فوتون آخر بطول موحة 
مشابهة للفوتون الأول وبالاتجاه نفسه. 


إن الاحتكاكات المتعددة بين الفوتونات والذرات يخلق ثيهوراً (6طمههله4) من 
الفوتونات فى الوسيط. وحركة مكروكية (أمعمء 2107 عاأسطك) ذهاباً وإياباً حتى 
تكتسب الفوتونات طاقة كافية (عند حالة الرنين (ءءههههوء©)) فتهرب من الوسيط 
عبر المرآة العاسكة جزئياً بشكل شّعاع رفيع من الضوء المترابط. 


إن الخرج الليزري حادٌ» واتجاهي(1هممناءءءزط) » ونقّي أو مترابط وذو سعة موجية 
(طغلذحلسة8) ضيّقة. تبعث الليزرات التاعثة للضوء المرئى» ضوءا مترابطا من لون 
والحداميتقيا' آنا اللبورات الفاضية الكديية قدت احيرا فبحق لافقا كر عبد طول 
موجة واحدة. إن كل مسالك انتقال الموجة المترابطة متوازية وفي الإتجاه نفسه. هذا 
السلوك التصري لأْشْعّة الليزر يختلف عن سلوك الضوء غير المترابط ()معمعلامعم1) 
المنبعث من الشمسء أو النار» أو من مصباح متوهّج لأنه مكوّن من خليط من أطوال 
موجية غير متناغمة (6160دناة) تنبعث في العديد من الاتجاهات المختلفة. 


إن الترابط التام للشعاع الليزرري المتوازي يسمح للشعاع بالانتقال إل مسافات 
أطول من دوك حصول لشكة رصنا وعم س1ط) . وقد استخدمت هذه الخاصبيّة في 
الاتصالات» وفي قياس المسافات» وفي الاتصالات عبر الألياف التصريّة» وحتى في 
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الليزرات الصغيرة المستخدمة فى «التأشير» أثناء المحاضرات وفى العروض السمعية 
2 البصر يّة (كم200أمعوعمط 010115021ناث) . 


إن الضوء المتيعث في الليرر قد يسكن المادة التى يُسلّط عليهاء وكذلك يمكن 
استخدام الليزر كأداة للتلحيم أو القطع في المصانع؛ وفي العلوم التطبيقية والطب. إلا 
أن هذه الخاصّية تجعل الشعاع الليزري خطراً على الإنسان والحيوانات إذ بإمكانه 
حرق الجلد وتدمير أجزاء من شبكية العين. لذلك ينبغي استخدام الليزرات بحذر 
شديد. 


تعمل الألياف الزجاجية الموصلة لطاقة الليزر كمجشات عند تعريضها للحرارة أو 
الضغط اللذين يؤثران على قدرة الألياف على بث الطاقة الضوئية. وهذا يعني أنه يمكن 
ربط التغيير في بث الضوء مع تأثيرات فيزيائية أخرى يمكن مراقبتها عبر الشاشة. إن 
أشعْة الليزر قد تكون ذات موجة مستمرة (06/آ دنامناستادهح) أو مضئنة نبضياً 
(2]001260 عواناط) . 


تسمح الصبغات المُفَلوَرة زوعلا[ امععوع 1م ن21) في بعض الليزرات بتضمين الضوء 
المرئي لعدد غير محدود من الأطوال الموجية. 

إن طاقة الليزر» مثل طاقة المصابيح المتوهّجة. يُعبر عنها بالواط 207/810 و يُحدّد 
إختيار ليرز لتطبيق معيّن من خلال تقييم محاسن ومساوئ كل نوع من الليزر العامل 
في المنطقة المرغوبة من التردد. ولأجل الحصول على خرج طاقة ذات ذروة عالية فإن 
ليزرات الحالة الصلبّة أو الزحاجية هي الأنسب بسبب سعتها على تخزين الطاقة. إن 
هذه الليزرات وليزرات القَلوّرة أيضاً مناسبة لتوليد نبضات فائقة القصر (0,مط5 2غؤانآ 
و2015 ) . 


ليزرات الحالة الصلبّة 
ليزرات الياقوت 


إن هذا الليزر (1.2562 إ20)» كما يظهر في الشكل 7-2, هو ليزر حالة صلبة 
(15ء35.آ ع]اة)5 90110) بسيط. يتم تركيب بنية مالازرة قضيب ياقوت (ع2515.آ 1:00 لإطناج1 
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نما ن؟) بشكل محوري داخل مصباح ضوئي حلزوني أو لوليني (مسقتلطمة11 لمعناع) . 
توضع مرايا منفصلة عند كل طرف من القضيب» وتكون واحدة من هذه المرايا مطلية 
بالفضة من أجل الانعكاس الكلّي والأخرى مطليّة بالفضة بشكل يسمح لنسبة تتراوح ما 
بين 4 في المئة و6 في المئة من الضوء بالعبور إلى الخارج (إن حوالى 94 في المئة إلى 96 
في المئة من الضوء الساقط ينعكس في القضيب»). وعندما تظهر حالة الرنين الفوتوني 
(عءمقدمووع12 «ممامطط) في قطييب الياقوت يتشكل شعاع ضوء مر ئيّ أحمر مترابط 
(006:601) بطول موجة تصل إلى حوالي 0.694 ميكرومتر (أي 694 نانومتر). 


إن هذا النوع من الليزر قادر على قطع وتنعيم المعادن (112]62215 عمنطعه]2) إلا أنه 
خطير جدا على العيون. صمام 


الشكل 12 - 7 ليزر الياقوت 


ليزرات غارنيت ألمنيوم الإيتريوم المدشّطة 

بالنبيوديميوم ( 01:40 

إن لي ل ا (15ع25آ (للرلا:ع81) أع0ة 0 -لتناستمطنلخ داتع الا :سستمتولمع21) من هذا 
النوع هو ليزر حالة صلبّة يُستعمل عادةً في التطبيقات العسكرية» لأنه قادر على إنتاج 
حَوْجٍ طاقة يتراوح ما بين المعتدل والعالي» ويعمل بموحة مستمرة أو بنمط نبضي. 
ينتج هذا الليزر طاقة تتراوح بين 0.69 و1.006 ميكرومتر (أي بين 690 و1060 نانومتر). 
وعند طول موجة 1060 نانومتر يكون طول موجة الإنبعاث متلائماً مع العديد من 
المكوّنات التصريّة العاملة في المنطقة القريبة في حُزمة الأشعّة تحت الحمراء» مثل 
مُضاعِفات التردّد (ونام 318 وعمعدوء2)؛ والمونّدات المتناغمة (عنموصعةة1 
13 والكاشفات والمُضمنات. إن هذه الليزرات مفيدة من أجل تحديد 
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المسافة؛ والاتجاه (دمنهموزوه0©)» والأهداف وتعقّبهاء والتحكم بأنظمة إطلاق 
الأسلحة. وتوجيه الصواريخ» والمراقبة والرصد (6ع2215500هع126)» والاتصالات 
الآمنة من اختراق العدو لها. إن الترددات الناتجة عن هذه الليزرات تشكل هي أيضاً 
خط را على عين الانسات. 


الليزرات الغازيّة 

ليزرات الهليوم ‏ النيون الغازية 

إن هذا النوع من الليزرات (5655]آ 635 - ه21 :116)» كما هو ظاهر في الشكل 
8-2) عبارة عن صمام زجاجي مُغلق الطرفين بنوافذ موضوعة عند زاوية بروستر 
(عاعصة كتعاووع:81) وتشكل مراتين مُقعُرتين (0020376) (واحدة بإرسال حزئي) من 
فجوة بصرية تحتوي على خليط من غاز الهليوم والنيون. ويتم تعريض الكاثود عند 
طرف واحد لفولتية خارجية - مصدر الإلكترونات. تقوم الإلكترونات بتحفيز ذّرات 
الهليوم التي تصطدم بدورها بذرّات النيون» مما يجعل إلكترونات ذرّات النيون تدور 
في مدارات طاقة أعلى. وعند سقوط الإلكترونات من هذه المدارات العالية تنتج عنها 
طاقة بشكل فوتونات. ترتطم هذه الفوتونات بذرات النيون الأخرى لتولّد ضوءاً مرئياً 
بطول موجة يقترب من 662 نانومتر. ويخرج الضوء المترابط ()طعنآ أمعتعطه0) من 
الصمام عبر المرايا المرسلة جزئياً. 


تستعمل هذه الليزرات فى مُدات القياس» والطابعات» والقارئات البِصريّة 
للأسطواناتء إلا أنها استُبدلت أخيراً بالصمامات الثنائية الليزرية شبه الموصلة للقيام 
بالعديد من هذه التطبيقات وذلك لصغر حجمها ووزنها الخفيف بالإضافة إلى حودة 
أدائها. 


إلكترودات مرآاة ذات 


خوج نافذة صيماة الليزر نافذة 
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ليزر الأرغون - أيون 
هذا الليزر (:256.آ هه1-دوع1ى) هو ليزر غازي أيضاً يبعث الضوء عند أطوال موجحية 


والأدوات الآلية» والمعدّات الطبيّة. 


ليزرات ثاني أكسيد الكربون 

إن هذه الليزرات هي نوع آخر من الليزرات الغازية تم تطويرةُ للتطبيقات الصناعية 
والعسكرية. والغاز الأساس فيه هو ثانى أكسيد الكربونء إلا أن إضافة غازات أخرى 
مثل الهليوم أو النيتروجين تزيد من ناتج الطاقة. 


يولد هذا الليون فرههمة ؤدوة) غضقزةاط دوداعوة) طافة أشعة تحت حمراء (18) عدل 
طول موجة من 10.6 ميكرومتر في المنطقة التعيدة في حزمة الأشعّة تحت الحمراء التي 
يمكنها اختراق الدخان والضباب. وبسبب قدرتها على العمل باستمرار عند مستوى 
طاقة يساوي جزءاً من الكيلو واط فإنها قادرة على التقطيع والحفرء والتسخين 
والتلحيم. 

إن هذه الليزرات قادرة على إنتاج طاقة تصل إلى 10 جيغا واط لتقطيع التلاستيك 
والأقمشة وتلحيم المعادن» والتثقيب الدقيق» والمعالجة الحرارية. 


تعمل هذه الليزرات أيضاً فى الاتصالات البعيدة المدى» ولتوجيه القنابل 
والعمواريف نما إدها فعالة ينذا في أنظية الكسف اللبرري :إن هذا العو من 
الليزرات يمكن حقنه في المواد الكيميائية» والكهرباءء» أو الطاقة التصريّة» كما أن 
معدّل خرج طاقته القصوى يمكن الحصول عليه من خلال التردد النبضي للشعاع. 


ليززات أول أكسيد الكربون 
إن ليزر أول أكيتييل الكربون (ع5ه.آ (0©) علنمده21-موطتيوك) هو ليزر غازي 
يعمل بشكل أساسي على غاز أول أكسيد الكربون. ويتحقق حََوْجٍ الطاقة الأعلى عند 
أطوال موجية تتراوح بين 49 و5.7 ميكرومترء في المنطقة الوسطية في حزمة الأشغة 
تحت الحمراء. 
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ليزرات الهيجان 

يسمى هذا النوع من الليزرات أكسايمر (2عىمآ معسك:8) اختصاراً من دمج 
الكلمتين «وتتعصست»م لعاععرع)» أو «جحُزيئات الغاز ثنائي الذدات المحفز» المولد 
لنبضات ضوئية من الأشعة فوق التنفسجية عندما يتم تحفيز هذه الجزيئيات. تستعمل 
هذه الليزرات في مع لان الليثوغرافية الضوئية (عتطموعع متام أمطم) انث الدارة 
المتكاملة وذلك بتعريض طبعة (©1) ضوئية (200:002516 ©1) على وافر نصف موصل 


يخترق الضوء الأخضر المزرق الصادر من لإيزرات الأكسايمر المحوّرة ماء التحر 
إلى أعماق تصل إلى آالاف الأقدام. وبذلك تصبح هذه الليزرات أكثر كفاءة في 
التواصل مع الغوّاصات مقارنة مع موجات الراديو ذات التردد المنخفض جداً (91.5). 


الليزرات الكيميائية 

يعتمد الليزر المضّح كيعباناً ه135 لأمصسط '1(9[هءندوطك) على التفاعالات 
الكيميائية» عوضاً عن الطاقة الكهربائية» في إنتاج نبضات ضوئية مطلوبة لضم الليزر 
(7ه5قآ عستمصستاط) فيبعث الضوء فى إحدى الطرق من خلال تفاعل كيميائى» وفى 
طريقة أخرى تقوم موجات صدمة ا 000 الظيوة ل سماء صبافن 
(ءطسخطوة1) الذي يطلق (,معع20) الليزر. وتقوم موجة الصدمة الناتجة عن الانفجار 
الثير و تكنيكي (مننان5 عتسصتطءة:مروط) بضغط غاز الأرغون بحيث يبعث إشعاعاً فوق 
بنفسجي عبر موجة عريضة. 


يُخصّص لايزر ألفا 135720 قطملم)) وهو ليوز كيميائي (ء5هآ لدع تسعطع) محمول 
في مركبة فضائية تدور في الفضاءء للأنظمة المضادة للصواريخ التي تعمل عند طول 
موجة «هبر 2.7 في المنطقة القريبة في حزمة الأشعّة تحت الحمراء. إن ديمومة فاعلية 
هذا الليزر ناتجة عن احتراق الهيدروجين والفلورين. يتم الحصول على الفلورين 
حسب الطلب من خلال تفاعل بين ثلاثي فلوريد النيتروجين (ع110ه0 كت" مععمن211) 


والديوتيريوم (صسنافعغدءنط)؛ والهليوم (مسناء81). لقد صّمم هذا الليزر لينتج 22 
ميغاواظ من الظاقةة وه طاقة كافية [ؤذابه المعدث من عبنافات بعيدة ف النضاء. إن 
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شدة الطاقة في قلب الليزر تتعدّى تلك الموجودة على سطح الشمس. لقد صّنعت 
حاوية ليزر ألفا من الألمنيوم» وتتضمن نظام مرايا يُعرف بنظام برنامج المرآة الكبير 
المتقدم (/لشة)ء» أو (صدع 595 (5آالشرآ) صتوعع م2 متنا لعصه كلخ ععتةآ) . 


يكتسب هذا النوع من الليزرات (:856,آ 4ذناوذنآ) ملازرته من مركب عضوي شديد 
التفلور(لإمتوو1ممى لإاعدوى5)» مذاب فى محلول مناسب يعمل كوسط فعال. يتم 
ضح الوسيط عادة بمصباح ضوئي صاعق (مدتمآ طوة81) أو ليزر آخرء وبنمط نبضي 
عادةً. ويبعث هذا الليزر أشعة بأطوال موجية تتراوح بين 0.32 و1.2 ميكرومتر» عبر 


خحُزمة الضوء المرئي وفي المنطقة القريبية في حزمة الأشعّة تحت الحمراء» ويُستعمل 
عادة فى مُعدَّات القياس. 


ليزوات الأشغة السينية 

تمّإثبات جدوى الليزر السيني (:1.2356 837-) في فحوصات جدوى 
(بخاتطتووء2) مختلفة. وراك هذا اللايزر كما هو معروف من خلال تركيز (عماوده80) 
طاقة الانفجار النووي. وقد تركزت التحوث في الولايات المتحدة على تطوير ليزر 
أشعّة سينية قادر على تدمير الصواريخ التالستية المعادية وهي في الجو. إن لإشعاع 
الليزرات السينية موجة شديدة القصر تقاس بالوحدات الذّرية» وهذا يسمح للأشعة 
بأن تُستطار من أشياء بحجم الذرّة أو أكبر. يستخدم لايزر الهيجان (ءومآ معسء»:8) 
العامل في منطقة ال 1077 كذلك لضحُ ليزر(:ره8-)) من خلال تعريضه لنبضات بقدرة 
تساوي ملايين الواطات. وفي أبحاث أخرى تم تطوير ليزر أشعّة سينية ذي قدرة 
منخفضة, من أجل التحوث الطبية والتيولوجية» قادر على تأمين صور لجزيئيات 
الحمض النوويء والأنزيمات والفيروسات» أو خلايا الإنسان. وبإمكان هولوغرام 
لايزر الأشعّة السينية (وسنهمع11010 نوحه.آ1 و22-) تصوير كيانات بهذا الصغر ثلانية 
الابعاد. 


إن كلاً من الصمام الثنائي التاعث للضوء (188) والصمام الليزري (12) هو عبارة 
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عن وصلة موجبة سالبة شبه موصلة (:م6]ءعن0همعتصمهءد 511). وعندما يتم تعريضهما إلى 
تيار كهربائي يبعئان الضوء بشكل فراغات إلكترونية موجبة الشحنة مع إلكترونات 
سالبّة الشحنة. ويقوم الصمام (1185) ببث الضوء تلقائياً وفي اتجاهات عدة عبر توزيع 
أطوال موجة عريضة بكمية كافية لتنتج انبعاثاً ضوئياً غير مترابط. وعلى العكس من 
ذلك فإن الصمام الثنائي الليزري (1,2) يبعث الضوء بشكل أساسي من خلال عملية 
الانبعاث المحفز عندما يرتفع التيار فوق مستوى العتبة ([عىع.آ 10مطوعغط1)» فينتج 
انتشار موجاته الضيقة و خوج طاقته الاتجاهية ضوءاً مترابطاً. 


يُصنّع الصمام الثنائي الليزري (12)» كما هو مُبِيّن في الشكل 12 - 9) من تركيب 
مكوّن من وصلة مزدوجة غير متجانسة وطبقة ناشطة باعثة للضوء تتوسط طبقتي 
تصفيح خارجيتين تؤمّنان فروقات كبيره في مستوى الطاقة. إن للطبقة الناشطة 
الداخلية معامل انكسار أكبر من ذلك الذي بين طبقتي التصفيح الخارجيتين» مما 
يحصر الضوء بشكل فعّال. ويتم شق (168906©) القالبْ (ءزم) بحيث يصبح لديها 
أسطح أو وجوه عاكسة شبيهة بالمرآة عند كلا الطرفين» وزاوية قائمة على النمط 
الطولي» أي على مسار طيف التذبذب. تعطي هذه السطوح أو الأوجه للضوء المنبعث 


قدرة اتجاهية عالية (0ن[هممناءعةط طعنك2) . 


الشكل 12 -9 الصمام الثنائي الليزري (1:5) 


لاجل ت: حي 5 ية تحفير الإنبعاث من الصمام (طآ) يجب في بادئ الأمر الإبقاء 
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على الإلكترونات في مستويات عالية من الطاقة» ولحفظ الطاقة» يتم تركيز التيارات 


ويتم تصنيع بنييتن مختلفتين من الصمامات الثنائية التاعثة لليزر (.1)» الموجهة 
بالكسب (61060 منه6)» وبالمعامل (601060 062م1])» للإستعمال التجاري. وكما 
هو مُبيّن في الشكل 10-12» فإن كلتا التنيتين لديها طبقات ناشطة تتوسط بشكل متوازٍ 
الطبقتين الخارجيتين وبفروقات كبيرة في مستويات الطاقة» تحصر الضوء في إتجاه 
مواز للطبقة الناشطة. ويؤمُّن الليزر الموجّة بالمعامل نمطا عرضياً أفقياً (1101202621 
ب وو وكصة]) أكثر إستقراراً من الليزر الموجّة بالكسب. 


عندما يزداد التيار عبر الصمام الثنائي ينبعث ضوء غير مترابط. ويزداد هذا الضوء 
تدريجياً مع زيادة التيار وصولاً إلى حالة الركبة (60م16). 


عند هذه العتبة (707680010) يدخل الليزر في حالة تذبذب ويبدأ ببعث ضوء 
مترابط. ومع ذلكء لا تتحقق القدرة البصريّة المخمّنة :20 1دء1)ام0 23:60 إلا عندما 
يتخطى التيار الأمامي المشغل تلان ع مهعم 0 :ه1801 مستوى الركبة. 


ما دام الصمام الثنائي الليرري المتذبذب» يبث فإنه يبعث العديد من الأطوال 
الموجية المختلفة عن بعضها التعض في أطار النمط الطولي (21006 لهمنهسةنعدم)» 
ويتسبب بإحداث العديد من الموجات الواقفة (وع11/07 عمنلمة:5) بين الأوجة 
العاكسة. ومن بين هذه الأطوال الموجية تلك الموحة ذات الحدة القصوى وهي 
موجة الذروة القائمة (طاعمعاء7ه117 عمنقمآ علدءم) 


ألكترود 


طبقة تماس قهه2-0 


طبقة صادة و4ه11-0 


ٍْ طبقة تصفيح 415 71-1006 
ماخدتم]/طدنم]آ1 
مآاخدتم]-لآا 


7/1/7 


الشكل 12- 10 بنية 
الصمامات الثنائية 
العرتي 000 ليزر موبئه بالمعامل ألكترود 


ركيزة وهه11-0 
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تعرف الصمامات الثنائية الليزرية (1,2) أيضاً بالليزرات متعددة الأنماط 
(35615آ ع3116200) إذا كانت تتذبذب في أنماط طولية متعددة» وتُعرف بالليزرات 
مفردة النمط إذا كانت تتذبذب في نمط طولي واحد. ويُعرف توزيع شدّة الضوء عند 
الأسطح أو الأوجه بنموذج الحقل القريب (ممه)نة2 11614 عهه21) ويكون عادة بيضوياً 
أو معطاولا (لدعتام18111)» وذا محور رئيسي موازي أو محاذي للمحور الجانبي 
للقالب. وعندما يتحرك الضوء في الفضاء ينتشر (:0 05ه8) بشكل بيضوي فيعرف 
بنموذج الحقل البعيد البيضوي لمعنه لاعتطسضة8 لمعنامن811). ويزاح محوره 
الأساسي ب 90 درجة بحيث يصبح عمودياً على محور القالب العرضي. وتتعدّى زاوية 
الانتشار العمودي للضوء الليزري زاوية الانتشار الأفقي. 


يمكن أن تكون الصمامات الثنائية الليزرية البتاعثة للضوء الأحمر المرئي» 
المصنوعة من فوسفيد ألمنيوم غاليوم الإنديوم (ماهه6م1)؛ إما موجهة بالكسب أو 
موجتهة بالمعامل. وهي تطلق الليزر عند أطوال موجية بين 630 و690 نانومتر» ويتراوح 
خرج قدرتها التصريّة بين 3 و5 ملليواط. 


عندما يتذبذب الصمام الليزري بتيار ثابت يتقأّص خرج قدرته التصريّة مع ارتفاع 
درجة الحرارة. وللإيقاء على ثبات خرج القدرة التصريّة يتم وضع الصمام في دارة 
تحكم بالقدرة تلقائياً وتكون مربوطة بتصريف حراري (1أواة»11). يمكن تجديد 
خرج القدرة التصريّة للشعاع الرئيسي من خلال قياس التيار الضوئي. 


أطوال موجات الصمام الثنائي الليزري 


يبلغ حجم الصمام الثنائي الليزري شبه الموصل حجم حبّة الملح» ويحتاج إلى 
مصدر قدرة تنتج بين 100 و200 ملليواط. تستعمل هذه الليزرات عادة كأجهزة بث في 
خطوط الليف التصري للاتصال البعيد والقصير المدى» ولقراءة الأقراص المضغوطة 
(2© - واوذط أعدمدهح)» والأقراص المضغوطة لذاكرة القراءة (02-2011) فقط. كما 
تستخدم لِخَوجٍ قدرة بصرية تتراوح بين 3 و5 ملليواط. إن هذه الليزرات قادرة على 
إنتاج شعاع واحد ثابت» كما أنها أرخصء وأصغر حجماً وأكثر دقة من الليزرات 
الغازية. إصافة إل ذلك يمكن تطيمين السصعانات البورلة من خلال عملية تفكيل 
وإطفاء التيار الداخل. تكون الصمامات الليزرية المفردة الدمط ذات خرج قدرة بصرية 
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يتراوح بين 20 و50 ملليواط» وتستعمل للتصوير البصري» وفي الطباعة السريعة» وبث 
الإشارة التماثلية» والاتصالات التصريّة التعيدة المدى عند معدّلات إرسال بيانات 
عالية. وكذلك تستخدم للاتصال بين الأقمار الاصطناعية في المدارات. 


الصمامات الثنائية الليزرية من فوسفيد زرنيخيد غاليوم الإنديوم 

يبعث الصمام الثنائي الليزري من فوسفيد زرنيخيد غاليوم الإنديوم (صسدتكمآ1 
5 :ه25 .آ (طمخةتم1آ) علتطمدمطط علتدعدهى مسستالةه) طاقة أشْعّة تحت الحمراء 
ذات طول موجى بين 1.30 و2.1 ميكرومتر ضمن المنطقة الوسطية من حزمة الأشعّة 
تنعت الحترات ويضلع هذا السام من طيقات من سيفيد زركيعيد البو الاتديزم 
(طمحهة0م1) المرستبة على سطح ترسيبي من فوسفيد الانديوم (<مآ). 


الصمامات الثنائية الليزرية من فوسفيد ألمنيوم غاليوم الانديوم 

تبعث هذه الصمامات الليزرية ((2[خة6م1) علتطامدمط2 سسستصسساى مسمسطلتةه0 مسساتلم1 
و0 نعمة.]) فوا فوئياً في منطقة تتراوح أطوال موجتها بين 630 و690 نانومتر. 
وتصنّع من ترسيب فوسفيد ألمنيوم غاليوم الإنديوم على طبقة فوسفيد الإنديوم. 

الصمامات الثنائية الليزرية من زرنيخيد غاليوم الألمنيوم 

تبعث هذه الصمامات الليزرية (7ء25.آ (مخاخة6) علتمعسعة سسستستلخ سسئلله© 
69 طاقة أشعّة تحت حمراء تترواح أطوال موجاتها بين 780 و870 نانومتر ضمن 
المنطقة القريبة من حزمة الأشعّة تحت الحمراء. 

الصمامات الثنائية الليزرية من زرنيخيد غاليوم الإنديوم 

تبعث هذه الصمامات (5ع12100 رعوةآ (مخدنم1) علتمعءدعة سستلله0 سستفم]) طاقة 
الأشعّْة تحت الحمراء في المنطقة القريبة من الأشعّة تحت الحمراءء وتتراوح أطوال 
موجاتها بين 900 و1020 نانومتر. 

الصمامات الثنائية الليزرية من نيتريد الغاليوم 

يبعث هذا النوع من االصّمامات (وعل210 نعقهآ (0301) علتاذلا مسسطلله©) ضو ٌٍّ 
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مترابطاً أزرق اللون ضمن الحزمة المرئية. إن هذه الصمامات أكثر فعالية في بعث 
الضوء الأزرق من الصمامات الثنائية الليزرية المصئّعة من كاربيد السيليكون (دمنناز5 
6 يُستعمل هذا الليزر في الطابعات الليزرية. ويمكن الحصول على درجة تبن 
(دهناساوده2) أعلى باستخدام ضوء الليزر الأزرق لِقصر طول موجته عن طول موحة 
الأشغة تحت الحمراء أو الضوء الأحمر المرئي. ومن المتوقع أن تكون صمامات 
نتريد الغاليوم الليزرية قادرة على تخزين كثافة بيانات أكثر من المحمولة على الأقراص 
المضغوطة؛ وذلك لأن طول الموجة الزرقاء القصيرة تسمح بتخزين كل بت من 
التيانات في بُقعة أصغر, وهذا تطوّر مهم يتفوّق على الصمامات الثنائية التاعثة للأشعة 
تحت الحمراء. 


الاتصالات عبر الألياف البصرية 

في الاتصالات عبر الليف البصري (008هء:متاصتصدهك2 5منام20ه810)» يُيث الضوء 
المضمّن عبر ليف بصري رفيع؛ شفافء يوصل بين الباعث الضوئي والكاشف 
الضوئي من نظام الَث» كما هو مُبيّن في الشكل 11-12. يُحاط لب الليف الشفاف 
بتصفيح شفاف ذا معامل إنكسار أقل من معامل إنكسار الليف مما يحصر معظم 
الضوء في داخل الليف (معامل الانكسار هو نسبة سرعة إنتقال الضوء في الفراغ على 
سرعة انتقال الضوء في وسيط). 


إن أكثر قلوب الألياف والتصفيحات فعالية هي تلك المصنوعة من زجاج السليكا 
(دءنازق) المطعمة بموادٌ تعطي خواصٌ انكسار مختلفة. ولأجل حماية الألياف 
المصفّحة من الأضرار» تستعمل مواد تغليف مشابهة لتلك التى تستعمل فى حماية 
الانيااك المسابية. وقد يوطي العاف نلك يوني أ ليان باحبيكة رايد ار 
شد إضافية. وتتوفر موصلات (5تمءوهدوح) خاصة للوصل بين أسلاك الألياف 
التصريّة بالتاعثات الضوئية الناشطة والكاشفات. 


من المعروف أن الكبل (0016) هو القطعة الأكثر تكلفة في معظم أنظمة الاتصال 
عبر الليف التصري للمسافات البّعيدة والمتوسطة. (لمزيد من المعلومات عن 
الكبلات التصريّة والموصلات» انظر الفصل 29» «المعدات الإلكترونية» والكبللات» 
والموصّلات». 
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تُكد أنظمة الألياف التصريّة للاتصال لمسافة تقل عن كليومتر واحد أنظمة قصيرة 
المدى؛ وتستعمل نمطياً في ربط الكمبيوترات والطرفيات (215مءامنرءم)» ضمن بناية 
أو مُجمَع من عدة مبان. ولقاما هذه الأنظمة عادة كملكية خاصة ويتم تجميعها من 
المعدّات التجارية المتوفرة فى الأسواق. وتُعتبر الشبكة المحلية (1.837) المجهّرة 
كلدت دو الالناك النضر وذ نطاما قصير الند 


موصّل بين الكبل 1 2 
والمصدر ا 
إشارة الخرج إشارة الدخل 
وحدة استقبال كبل بصري وحدة إرسال 


الشكل 11-12 خط ليف بصري للإرسال 


يمكن فى الأنظمة المتوسطة والبعيدة المدى» ربط الكمبيوترات والطرفيات 
بيعضها يحض ع إلا ايقن تبعدا كي ينض ركاك الكليوكر الع زم معط يده الانظية 
تمتلكه الحكومات أو شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للخدمات العامة. 
وتصتّع معدّات هذه الأنظمة حسب متطلبّات مشغليها. 


إن مضاعفة التقسيم المكثئف لطول الموحجة (115152آ1 طاعمعاء ةا عممعط 
71 1-عدنءءام318) يزيد من ازدحام الاتصالات (عه1 ممنهءنهتاسدرمك) من 
خلال تسليط أشعّة ضوئية متعددة ذات أطوال موجية مختلفة» أو ألوان مختلفة» في 
ليف زجاجي واحد. ويتم عادة تجميع الألوان المختلفة لتصبح شعاعاً أبيض واحداً في 
الليف» وعند الطرف. ويعمل نظام (237/214) عمل الموشور («دولء©) الزحاجي في 
تحليل الضوء الخارج في الليف وتجزثته إلى أشعّة ذات ألوان مختلفة» يحمل كل لون 
منها المعلومات الخاصة به مثل الصوتء والتيانات» والفيديو... إلخ. 


الألياف البصريّة 
تقوم الألياف البصريّة (5166 01ه:م0) بتوصيل الضوء المضمن في أنظمة الألياف 


التصريّة للإرسال (الشكل 11-12 الذي يبيّن عمل نظام الليف التصري للاتصالات). 
هناك نوعان من الألياف البصريّة هما ليف الدليل الخطوي (462م1 م8:6) وليف الدليل 
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المتدرج («جعلمآ1 لع6220) . ينقل الليف الأول المعلومات بسرعة ترددية فائقة قد تصل 
إلى 30 ميغاهرتز. أما ليف الدليل المتدرّج فإن أقصى حد لسرعة نقله للمعلومات لا 
يتجاوز 500 ميغاهرتز. هناك أيضاً الألياف التصريّة مفردة النمطء (38]006-واعمزو) 
والألياف متعددة النمط (182006ن28). إن قطر الليف التصري المفرد النمط صغير 
كفاية لحصر الإرسال فى نمط انتقال إشارة واحد» ذات ترتيب منخفض. 


أما ليف الدليل المتدرّج متعدّد النمط» فهو ليف بصري ذو لب متدرّج يسند أكثر 
من نمط إرسال بصري واحدء تماماً مثل ليف الدليل الخطوي متعدّد النمط. ولهذا 
الليف قلبّ خطوي (0026 لعومء:5) مُصئَّع من مادة الكوارتز (2:دن0) فائقة النقاوة, 
ومصفح ببوليمر ذي معامل إنكسار منخفضء أو بزجاج ذي معامل انكسار منخفض 
منشّط بمادة الهاليد (1131106). ويبلغ الحد الأقصى لسرعة نقل الزجاج ذو معامل 
الانكسار المنخفض (3 ميغاهرتز. تتضمّن التدائل الثلاثة المتوفرة في الليف التصري: 
1- جميع الألياف الزجاجية ذات الدليل الخطوي أو الدليل المتدرج. 
2- ليف دليل خطوي خليط من زجاج وبلاستك» وليف من بلاستك مصفح. 
3- ألياف دليل خطوي مصنوعة من التلاستيك فقط. 

إن المتغيرات الأربعة التي يجب أن توخذ بعين الاعتبار عند اختيار كبل الليف 
النصري هي : 
1- التوهين (2000 لاع )اه) . 
2- سعة الموجة (105حلصة8) . 
3- الفتحة العددية (عمجخمروءمك لدع تتعصسسد2) . 
4- قطر لب الليف (عاعصةتط عندمك) . 

إن التوهين (18]02ه4116ى) هو كميّة الفقد فى قدرة الإشارة البصريّة بسبب 
الامتخاص وتبط الطافه البرسلة ورغير عبديونهل الققد قن القثرة اليد 
بالديسيبيل فى الكيلومتر الواحد (/08). إن للألياف الزجاجية المصنوعة من 


ترسيب زجاج السيليكا المنشط بغازات عالية النقاوة» أقل توهين بصري ممكن. 


إن سعة الموحة (8304010]5) أو التشتّت هو قياس أعلى تضمين تردّدي جيبي 
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0 في المئة من طاقة الإشارة. ويعبر من سعة الموجة بالميغاهرتز في الكيلومتر الواحد 
(21112/1). ويمكن الحصول على سعات موجة تتراوح بين 200 و 1000 ميغاهرتز في 
الكيلومتر الواحد باستعمال ليف ذي لب زجاجي متدرج قطره 50 ميكرومترء إلا أن 
هذه السعة تتقلص إلى 20 ميغاهرتز في الكيلومتر الواحد في ليف الدليل الخطوي 
التصري ذي اللبّ الزجاجي البالغ قطره 300 ميكرومتر. 


يصف الشكل 12-12 بعض المصطلحات المستعملة في وصف الألياف التصريّة. 


إن الفتحة العددية (4آ1-ء موك ادع معسن21) مقياس لقدرة الليف قبول 
ضي معياس 
الضوء الساقط. وبالنتيجة فهي درحة انفتاح مع قبول (عمه© ععططقامءءعم) الإشارة 
الداخلة: ٠‏ ويتم 5 التعبير عن الفتحة العددية رياضياً بأنها جيب (5106) نصف زاوية قمع 
القبول ويرمز إليها كرقم مجرّد لا وحدة له يتمثل بزاوية تحتوي على معظم خرج 
الطاقة التصريّة. تتراوح قيم الفتحة العددية عادة بين 0.20 و0.27. 
الشعاع لمنعكس 


2 
كك كك 17/2/22 


الشعا اللت ا 
الخارح 1 - ايوم 


0 


الشكل 12-12 استجابة الليف التصري لأشْعة الضوء 


إن قطر اللبْ (,ع]ءدمة21 ع:ه©) هو قطر المنطقة المركزية لليف التصري الذي 
يصبح معامل إنكساره أعلى من معامل انكسار تصفيحه الخارجي. يتراوح قُطر لب 
الألياف التجارية بين 50 و300 ميكرومتر. ويبلغ قطر تصفيح لب زجاجي قطره 50 
ميكرومتر» 125 ميكرومتر. يبلغ قطر التصفيح الخارجي للب زجاجي بقطر 300 
ميكرومتر» حوالي 440 مايكرومتر وإلى ميلمتر واحد. هذا وتتوفر الياف 7505 تجارية 
تتراوح أقطارها بين 125 مايكروميتر ومليمتر واحد. 
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الواقع بين اللّبِ والتصفيح, إلى اللبْ من جديد. وتبقى الأشعّة الضوئية ترتد عن 
جوانب اللب: إلى أجل غير مسمى ما لم يتم لوي الليف بشكل قاس. ولا يتسرب من 
هذه الأشعّة إلا التي تدخل الليف بزاوية كبيرة : فإذا كان للب معامل إنكسار منتظم فإن 
الأضعة الى قامت بالعكاسات كثيرة سسلك مساراً أطول وتضل وراء الأشقة 
المحورية التي تقوم بانعكاسات أقل. وهذا ما يُسمى بالتشتت الشكلي (210081 


صم نوتيعءم15) . 


تتخطّى الألياف ذات المعامل الانكساري المتدرج مشكلة التشتت الشكلي» فإن 
الليف مصنوع بطريقة يتقلص فيها معامل الانكسار عندما يبتعد الشعاع عن المحور. 


يحدث التدريج خلال عملية تصنيع الليف وذلك من خلال تغيير كثافة التنشيط 
(عدنمه2) الداخلي للزجاج. ما يجعل المعامل المتدرج الأشعّة الضوئية التي انحرفت 
عن المحور إلى الانتقال بسرعة أكبر وبالتالي تتحرك بالسرعة نفسها التي تتحرك بها 
الأشعة التي تنتقل بشكل متواز مع المحور. 


إن الإشارة التٍصريّة الضعيفة المكوّنة من بضعة ميليواطات (09:) يمكن كشفها 
بعد انتقالها مسافة طويلة (عدة كيلومترات) في الليف التبصري المصنوع من السيليكاء 
إلا أن هذه الإشارة توهن أثناء انتقالها عبر الليف بسبب استطارة الضوء ()طاع1.آ 
ع تع و 5) الأمر الذي يدعو إلى استعمال الجهاز المكوّر للإشارة (رعندءم»8) من 
أجل تضخيم الإشارة وإعادة توليدها للتغلب على مشكلة الفقد بسبب المسافات 
الطويلة. 


في الأطوال الموجية الأقصر للأشعّة تحت الحمراء» والتي هي حوالي 0.85 
ميكرومتر (850 نانومتر)» يتراوح التوهين في ليف السيليكا بين /08 2.5 و3 
سعا/ظل» ويقل ليبلغ ما بين 018/1 0.3 ود 08/1 1 عند طول موجة 1.3 ميك رومتر (1300 
نانومتر). ولكنه يرتفع بحدّة عند طول موجة 1.390 ميكرومتر (1390 نانومتر) بسبب 
وجود شوائب الأكسجين ‏ الهيدروجين (1آ-0). 


تتحقق الشفافية الكبرى للسيليكا عند 1.55 ميكرومتر (1550 نانومتر) حيث يصبح 
التوهين أقل من 348/1 0.15 الواحد. لذلك يستطيع الضوء عند هذا الطول الموجي 
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الاتتقال عبر مسافة تساوي 3 إلى 10 أضعاف المسافة التى تقطعها الإشارة ذات الطول 
الموجي 0.85 ميكرومتر (850 نانومتر) وبالطاقة نفسها. 


يوثر التشعت اللوني (ممأواعم1(15 عتأهسومط) هو أيضاً على المسافة التي تفصل 
بين مكرر وآخرء كما أن معامل الانكسار يتغيّر من طول موجة إلى آخر. ولذلك؛ 
يُسبّب التشتت اللوني في الليف اختلافاً في سرعة إنتقال الأطوال الموجية المختلفة 
عبر الليف» مما يشكل عقبة في الإرسال الرقمي. وفي أسوأ الأحوال» تصبح كل نبضة 
أعر ض وتتداخل مع النبضات المجاورة لهاء مما يزيد من معدل أخطاء الت (6)م-)81 
80) . لذلك يعرض التشتت اللوني يعرض حالة من المبادلة +مع0ه1) في توزيع 
المسافات بين الأجهزة المكررة (67]ةءم»2)» ومعدّل بثّات فعّال. 


صمامات تكثيف الصور 
إن صمام تكثيف الصور (ووطنا] ع أكمعام]-ععهم1) أو مضاعف الضوء للرؤية 


الليلية يقوم بتكبير الضوء المرئي منخفض المستوى ليسمح للمستخدم برؤية الصور 
دون الحاجة إلى إضاءة مكملة» تكون إما ضوءاً مرئياً أو أشعّة تحت الحمراء. 


ولعلّ أكثر الأمثلة شيوعاً هو صمام الرؤية الليلية (وطنا] م15وذ/ا-6طعذ8) المكون 
الأساس لمناظير وتلسكوبات الرؤية الليلية. ويعتمد عمل هذا الصمام على وجود 
الضوء الليلي الطبيعي في المحيط من مصادر طبيعية مثل ضوء القمر» والنجوم؛ أو 
الانعكاسات من الغيوم أو الأضواء الأخرى» لأن صمام تكثيف الصور لا يعمل في 
الظلام الدامس. 


ويظهر صمام تكثيف أحادّي المرحلة من الجيل الثالث (عع2د[ عع2ا5-عاعمزد 
136ومعنم]) في الرسم المقطعي المبيّن في الشكل 13-12. يؤْمّن هذا الصمام صورة 
مرئية أكثر سطوعاً (معاطو8) من الصورة الداخلة إليه بسبب تضائُف الالكتروئات 
(دمتاوع نام لت/8 دمئععا8) التي تحصل في صفيحة تضخيم الضوء الداخلية (021ةغ)م1 
4500 والتي تدعى بصفيحة القنوات فائقة الصّغْر (ع:212 [عصصمق© مع ن]/3) » 
وهي المكوّن الاساسي في أنظمة الرؤية الليلية مثل (ءممء5 غطعناتةا5 ننهاناءممه31) أو 
مناظير الررئية الليلية. تحتاج هذه المضخمات إلى طاقة فولتية عالية» وعادة ما يتم 
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استعمال دارت مضخمة للفولتية تعمل بالتطارية. 
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صورة تفصيلية 

الشكل 13-12 صمام الرؤية الليلية المضاعف للضوء. للقناة الميكروية 
يحصل تكثيف الصور عندما تصطدم الإلكترونات المنبعثة من الكاثود الضوئي 
بالشاشة الفوسفورية بعد أن يتم تسريعها باستخدام فولتية عالية في الأنود» ويتم 
تركيزها داخلياً باستخدام عية إلكترونية (ومعءآ ممئءه81) . قد يصل الكسب التألقي 
(صنه© ععسمستصسسم) في صمام التكثيف احادّي المرحلة (ءطنا1 وعقصم] مع ةغ5-عاعمزد) 
قد يصل إلى 50.000 مرة. إن صمامات تكثيف الصور الحديثة هي أصغر حجماً 
وأخف رونا من الصمامات القديمة متعددة المراحل (5ءط1ا1 ءع31015]4))» وبامكانها 
تقليص تأثيرات فيض السطوع (عستصرهه81) والتشحيط (عستتةعدد5) التي تُسيبها 
ومضات الضوء الناتجة عن الاضطرام (وع:213) والإطلاقات التعقّبية (ئاع11نا8 جوعة) . 


إن الصفيحة ذات القنوات فائقة الصغر (212:6 اعصصهطءه3/1)؛ كما هي ظاهرة في 
الشكل 13-12» تعمل كمضاعف ضوئي متعدد القنوات. وهي مضحّم تيار ذو انبعاث 
ثانوي (تعتكتامسمخ أمعسضدكت صمتومتصسظ تتتمكممعءع5) يعمل ندا مضاعفة الضوى 
ويتواحد بين الكاثود الضوئي عند طرف الإدخال (0مه :نامم1) والشاشة الفوسفورية 
قرب عدسة الررية. إن هذه الصفيحة هي عبارة عن مصفوفة (31212) من صمامات 
زجاجية صغيرة متوزاية مربوطة مع بعضها لتشكل أسطوانة سمكها 1 ملمتر. تطلي 
الأسطح الداخلية لكل صمام تطلى بالفوسفور لمضاعفة وتسريع الإلكترونات التي تم 
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تحويلها من فوتونات الصورة من قبل الكاثود الضوئي للصمام» والتي تم تركيزها 
بشكل الكتر وستاتيكي (5]20102119همء816) على الصفيحة ذات القنوات فائقة الصغر. 
تصطدم الإلكترونات التي تخرج من الصمامات الزجاجية في المصفوفة» بالشاشة 
الفوسفورية لتشكل الصورة على عدسة الرؤية. 


تُصئّف صمامات تكثيف الصور من خلال قطر الكاثود الضوئي الكامن فيهاء 
وعادة ما تكون 18» أو 25» أو 40 ملمتراً. إن الاستجابة الطيفية لصمام الصور يتم 
انتقائها حسب نوع التطبيق» ويتم عادة استخدام الفوسفور الأصفر المائل للخضرة في 
الرؤية المباشرة لأن ذروة الناتج الطيفي تطابق الحساسية القصوى للعين البشرية. 
ويمكن مطابقة الصمامات الأخرى للتطبيقات في التلفاز أو التطبيقات الصورية. 


ولمعلومات إضافية عن استعماللات صمامات تحويل الصور (11886-002161165 
و 221) وصمامات تكثيف الصور (5ء6ط1 61 أقمعم]-ووةص1) انظر الفصل 223 
«الأنظمة العسكرية والأنظمة الجوية الفضائية الإلكترونية»). 


صمامات تحويل الصور 

يقوم صمام تحويل الصور (5ء16 ,116ه7م39:6-00م1) بتحويل الصور ذات حزمة 
تردد معين إلى حزمة تردد أخرى في الطيف الكهرومغنطيسي. ويمكن لمحول صور 
الأشعّة تحت الحمراء العمل في الظلام الدامس وتأمين خرج ضوء مرئي من أجل العرض 
على شاشة صمام أشعّة المهبط 087 أو شاشة التلور السائل (:60ن:ه310 1.0)» إلا أن هناك 
حاجة إلى مصدر أشعّة تحت حمراء ناشط لإضاءة الأماكن المعتمة. على سبيل المثال» 
يمكن إستعمال هذا الصمام في أنظمة الرؤية الليلية العسكرية لتوجيه الأسلحة والصواريخ 
عندما يتم إضاءة الأهداف باستخدام ليزر باعث للأشعّة تحت الحمراء إن بنية صمامات 
تحويل الصور شبيهة ببنية صمامات تكثيف الصور. (للحصول على معلومات إضافية عن 
استعمالات الصمامات الممكثفة للصور وتلك المحوّلة للصورء أنظر الفصل 223 
«الأنظمة العسكرية والمنظومات والجوية الفضائية الالكترونية»). 
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© نظرة شاملة © شاشات البلور - السائل للعرض الفيديوي 
الملوك (5نودامكنط مع50 :2016 لهاست كندون]) 
أنابيب أشعّة المهبط © الشاشات الإلكتروتألقية (التألق الإلكتروني) 
(2051(5) -وعطناا” تتهجا-علمطتة ©) (13375م015آ (ما8) أمععوع ص ادمسا1مماءع21) 

« الصمامات الثنائية (الدايودات) الباعثةأه شاشات الرحلان الإلكتروني 
للضو ء (و(1.51 - وعل1(10 عمتختسظ غطع انآ (5/هة1م15(آ عتامطممماءع81) 


« مصابيح 1.82 (ومصه] ا8.آ) «لوحات العرض البلازمية 
(و([م - 5اعموط 1337م015آ1 موق 1م) 
» شاشات 1.55 لعروض الحروف والأرقام أ» شاشات الفلورة - التفريغية 
(133/5م1015 عتتع تن تامقطماخى (طاظ.1) (175105 - توهامذو1حآ[ أمععوع م811 - ستاباعة17) 
» شاشات البلور - السائل « الهولوغرافية (العرض المجسم) 


(1335م15 2581 لننو11) ( لإطمومع 11010]) 


نظرة شاملة 
خطى العرض الإلكتروبصري باهتمام متزايد لكونه الواجهة البينية بين المتفرج 
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(الناس) والكمبيوتر» وبينه وبين التليفون الخلوي» وبينه وبين المنادي الآلي (روودم)» 
وغيرها من أجهزة الاتصاللات. وتشتمل أجهزة العرض هذه على مراح واسع من 
أنابيب أشعة المهبط» والبلور السائل» والدايودات الباعثة للضوءء ولوحات التألق 
الإلكترونيء التي لم تنفك تنطور وتتحشن بمرور الأيام. وقد أصبحت اليوم تقدم 
صوراً أكثر وضوحاً عتما سبق» وأكثر وثوقية» فضلاً عن تقليص استهلاكها للقدرة 


وأصبحت هذه الوسائل أجزاء مكملة لطيف واسع من المنتجات الإلكتر ونية ابتداء 
من شاشات الكمبيوتر المنضدى والكمبيوتر الشخصى (01و28/0:60) إلى الآلات 
ومعدات الفحص الإكترونية المختلفة» وأجهزة الللقريرة وآلات القياس وعدّادات 
السيارات والطائرات» والألعاب الإكترونية. وتتواجد وسائل العرض هذه في البيوت 
والمكاتب والمصانع؛ والمخازنء وفي وكالات السفرء والمؤْسّسات المالية؛ 
والخطوط الجوية الطرفية» وحتى في أقسام المسافرين في قاعات الانتظار» وفي 
المطارات...إلخ. وقد وصلت حجوم بعض وسائل العرض الإلكترونية هذه إلى 
حجوم لوحات الإعلان الكبيرة والنصب التذكارية الفخمة في بعض المدن» حيث يتم 
من خلالها عرض نشرات الأخبار والاعلانات التجارية. وتحتوي السيارات الحديثة 
اليوم على ثلاثة أو أربعة أنواع من المؤشرات والشاشات وربما سيزيد هذا العدد في 


لقد أظهرت شاشات البلّور السائل» من بين كافة وسائل العرض الإلكتروبصرية 
تطوّراً جليَاً خلال السنوات العشر المنصرمة. فقد ظهرت هذه الشاشات في البداية في 
الساعات والحاسبات كمرتبة حاسبية سوداء (0زع21 :مومعء5 81201) على أرضية 
بيضاء» ولكنها تطورت الآن وتشكلت ألوانها على لوحات مسطحة. 


ومع تزايد مستوى الْتبِينُ مم نا[اموع1) والأنماط اللونية أصبحت (1.©2]) لتقنية 
الأكثر تحذّياً ل (815©) كوسيلة عرض قائدة حيث تحتل الآن الصدارة في شاشات 
التلفيزيون» والكاميرات الفيديوية والرقمية. 

وأخذ المصنّعون فى استبدال أنابيب كاميرات الفيديو التقليدية المستخدمة داخل 
وخارج الاستديو بكاميرات الجهاز «المقترن بالشحنة» (06) أو ( - موتهط 
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لعامناه©) وتعصقك وعتروط). واستبدال الكاميرات الفيديوية والثانية الصناعية أيضاً 
بكاميرات (0©©). 


يساعد منحنى مجال الأبصار القياسي في الشكل 1-13 على فهم العلاقة بين الطول 
الموجي وانتشار اللون في نطاق الضوء المرئي وتأثيره على قدرة الأبصار البشرية. 


الأشعة تحت الحمراء 5 المنطقة المرئية 0 ل هه الأشعة فوق البنفسجية 
. 
للك 1.2 


الشكل 1-13 منحنى مجال الأبصار القياسي. 


تظهر المتحنى أذاغين الانسان أكثر سسا للون الأخظر القضقه د وما 
هء:6) في الطور الموجي صرم 555 » ولكنْ حدّة الأبصار تبدأ بالانحسار في منطقتي 
الأحمر الغامق والبنفسجي» ويبين هذا المنحنى أن المصادر المعتمة (وععتناه5 سنط) 
للضوءين الأصفر والأخضر أكثر لفثاً للنظر من المصادر الضوئية البراقة 
اللونين. 

يُركز هذا الفصل على الأجهزة» والدارات» والأنظمة العاملة في حقل الضوئي 
المرئي» فيما يركز الفصل 12 الموسوم ب «المكوّنات الإلكتروبصرية والاتصالات» 
على الإلكترونيات البصرية في الحقول غير المرئية (حقلي الأشعّة فوق البنفسجية 
وصبب السي ا 
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أنابيب أشغة المهبط 


إن أنابيب أشعة المهبط (0818 - وءطنا1 28 03]0006) هي أنابيب زجاجية مفرغة 
من الهواء تحتوي على مدفع إلكترونات (هن© دوتاهه81) واحد أو أكثر» وعلى شاشة 
فوسفورية لتحويل طاقة الشّعاع الإلكتروني إلى ضوء مرئي: وتبقى أنابيب (0856) 
اليوم الأكثر انتشاراً والأقل كلفة للاستخدام في الكمبيوترات المنضدية» وأجهزة 
التلفزيون, وآلات ومُعدات الفحص الإلكتروني على الرغم من أنها كانت قد اخترعت 


هنالك نوعان من أنابيب (27©): أنابيب (271©) كهرومغنطيسية وأخرى 
الكتروساتيكية: ويجري تضنيش هذه الأنابيب وفقا للون إلى أثابيب (6851) سوذاء 
وأخرى بيضاءء أو أحادية اللون (عمرهتطءمهه31) وأنابيب ذات ألوان متعدلدة 
(8/]:16036)؛ وكذلك وفقاً لعدد مدافع الاكترونات فيها. وتتضمنٌ شاشات 
الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون والعديد من الأجهزة العلمية والطبية أنابيب (876©) 
كهر و مغنطيسية متعددة الألوان» فيما لا تزال أنابيب (8715©) الكهر و مغنطيسية أحادية 
اللون شائعة الاستخدام في أنظمة الرادار والسونار. وبسبب قوة تبيينها العالية 
وجلتسياق تصيل الأشكال الفرسية بسيرطة يقي العديد تن الات وتعدانت الفيحضى 
الالالكترنية كالأوسيلوسكوبات» ومحللات الطيف يحتوي على أنابيب (276©) 
أحادية اللون إلكتروستانيكية. 


أنابيب (01215©) الكهر ومغنطيسية العاكسة 


تصمّم أنابيب (87ع) الكهر و مغنطيسية العاسكة ممناءع 171 - عتأعمع هما مجاعع81) 
(0815 (شكل 2-13) بحيث توضع الملفات الكهرومغنطيسية الخارجية حول عُنقها 
الطويل وذلك للسيطرة على الشعاع الإلكتروني. تساق الاكترونات من الكاثود (القُطب 
السالب) الذي يُسخن بواسطة فتيل ()معسة111)»؛ بعد أن يتم تشكيلها في هيئة شعاع من 
خلال التحكم بمدفع الاكترونات وشبكات الحجب (2105© موءن9) . يتم بعدئلٍ تركيز 
الشعاع على ظهر لوح أمامي مطلي بالفوسفور حيث يتم سحب الشعاع عليه بواسطة 
جهد كهربائي عال» بقدرة 77 25000 » مركز على الأنود (القطب الموجب). 
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وزو ملف الاتحراف ملف التركيز 
الشكل 2-13 أنبوب أشعة المهبط الكهر ومغنطيسي. 


وفيما هو ينتقل على امتداد الغللاف» يمر الشعاع عبر المجاللات المغنطيسية للبؤئرة 
التي تشكا مع ملفات الانعكاس (0115© دهناءه2»11) عدسة مغنطيسية قادرة على 
عكس الشعاع في البعدين « ولا. 


يقوم الشعاع بعدئلٍ بعملية مسح تمشيطي (عستصصةء5 تع أوة ؟]) في استقبال صور 
التلفزيون» أو يقوم بمسح شعاعي (عصتصصةء5 20121) كما في حالة شاشة الرادار 
كاشف الموقع (0163]0ه1 دمتازوهط - مقاط)؛ ويسبب الفوسفور على لوحة الواجهة 
إبقاء أثر الشعاع لفترة طويلة محدثاً الصورة المرئية. 


يحتوي أنبوب (087) الملونء العامل على نفس المبدأء على ثلاثة مدافع الإلكترنية» 
كما هو مبيّن في الشكل 3-13 -أ» حيث يخصّص كل مدفع لواحد من الألوان (الأحمر 
والأخضرء والأزرق) في أنبوب (087) متعدد الألوان. ويتجمع الفوسفور بشكل 
نقاط (ئؤو7م) أو قضبان قصيرة (82:5) بطريقة لتشكيل البكسل (امجتط) . 


يخلق الشعاع الأحادي الساقط على نقطة فوسفورية أحادية مثلاً» بقعةٌ لونية 
مفردة. وعند تنشيط نقطتين فى الوقت نفسه تحصل على لون مخلط (1نه1ه© 31160)» 
وينتج التدشيط المتزامن لغلاث نقاط اللون الأبيض فيما تظهر البقعة سوداء إذا لم ينشط 
أي من النقاط الثلاث في المحاولة. وتنسق الشعاعات الإلكترنية الثلاثة لتتحرك تزامناً 
ولك الشعاعات» بسبب تباعدها الفضائي («متكدعومء5 [دنندم5)» تمد خلال الحاجز 
المثقب (51ة/3 «50300) بزاوية مختلفة قليلاً لاضاءة نقاط الفوسفور المختارة. 
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نقاط فوسفورية على 
لوح الواجهة الزجاجية 


حاجب ظلال المعدن 


رب الأزرق 


الشكل 3-13 أنبوب الصورة الملوّنة: أ- صورة بتراء. ب- تفاصيل الحاجز المثقب 


يتكون الحاجز (11056) من صفيحة معدنية رقيقة مركبة خلف اللوحة الأمامية 
المطلية بالفوسفور. وتتطابق ثقوب الصفيحة المعدنية مع كل نقطة فوسفور 
(:20 #مطموهطم) على اللوحة الأمامية لتمنح الفرصة للشعاع الإلكتروني المعيّن 
(أحمر كان أم أخضر أم أزرق) لصدم لون الفوسفور الصحيح. يُظهر الشكل 3-13 -ب 
كيف يترسب الفوسفور على اللوحة الأمامية بمجاميع مثلثية من ثلاث نقاط أو 
«ترايادات») (1:0105)» وقد يترتب الفوسفور في بعض أنابيب (01715©) بشكل خطوط 
عمودية. (لمزيد من المعلومات عن كيفية عمل أنابيب (0871) الإلكتر ودينامية 
المتعددة الألوان في مستقبلة التلفزيون» انظر الفصل 19 الموسوم ب «تكنولوجيا 
إرسال واستقبال البث التلفزيوني»). 
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إن الاختلاف الرئيسي بين أنبوب (27©) الملون في الكمبيوتر وبين (0857) 
مستقبلة التلفزيون يكمن فى حمر فوسفور ال861. وفى شاشات الكمبيوترات 
الشخصية القياسية الحالية تعد الحفرة ((ئؤزم) ذات القُطر 0 8 قياسية إلا أن 
قُطرها في شاشات المحطات الطرفية (5م10:15]880) الكمبيوترية يتراوح بين 
م0.20 و صم 0.26 (لمزيد من المعلومات حول شاشات الكمبيوتر» انظر الفصل 
6 الموسوم ب «الأجهزة والمعدات الطرفية المعاونة الخارجية للكمبيوتر»). 


أنابيب (0115©) الالكتر وستاتيكية - العاكسة 


تشتمل هذه الأنابيب (011- 855 - 1975© دمناء» 26/1 - 006ةاوه0ء816) على أربعة 
ألواح إلكتروستاتيكية موضوعة بشكل متعامد على بعضها للتحكم في موضع الشعاع 
الإكتروني. وكما هو موضح في الشكل 4-13 أحسَن الأنابيب اختيار هذه لعرض 
التشكيلات الموجية سريعة التغير. وبالامكان إجراء قياسات الالكترنية دقيقة 
باستخدام ((087) - 858) جيد التعيير. ولبعضها مدفعان إلكترونيان كفيلان بتجهيز 
أثر مزدوج على مقياس عينية مقسوم (16ناء1]ه© 01101060) . 


الشكل 4-13 أنبوب أشعة المهبط الإلكتر و ستاتيكي (11© 195) 


الصٌّمامات الثنائية (الدايودات) الباعثة للضوء 

إن الصمام الثنائي الباعث للضوء (1,51(5 - وع1100 عمن] نم8 اطع 11 )» كما يظهر في 
الشكل 25-13 هو مصدر ضوء مرئي يُنتج أضواء مختلفة الألوان مستهلكاً تيار ع2 
قليااً وفولتية قليلة. وله مر خدمي يفوق كثير ا عمر المصابيح الوشّاجة (غمءءوعلمهةءم1 
ومصة.]) التقليدية. 
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بالاضافة إلى ذلك» لهذه الصمامات القدرة على تحمل صدمات واهتزازات قوية» 
وهي تُستخدم كمصابيح (ومسه])» أو كشافات (01205م1) أو كعنصر من عناصر 
شاشات العرض الألفانيومرية (هتتعمسههطمام). ولقد صُئّعت (11829]) لبعث ضوء 
على امتداد الجزء المرئي من الطيف ابتداء من الأحمر القاتم إلى الأزرق» ولكن بأمداء 
من الكفاءة مختلفة. وهنالك طرائق مختلفة لتصنيع (:2»)82 ويتمايز الصانعون في 
كفاءتهم لونتاج هذه المادة. 


وتصنع معظم (1825) التجارية من عناصر تنتمي إلى المجموعتين 111 و /ا من 
الجدول الدوري للعناصرء مثل الألمنيوم (41)» والغاليوم (6)» والأنديوم (5)؛ 
والزرنيخ (8ه) » والقصدير (50) الموجودة في المجموعة » علماً أن عناصر 
ومركبات أخرى قد استخدمت ومنها السليكون (81)» والكربون (©) اللذان ينتميان 


إلى المجموعة 217 والرنك (م7) من المجموعة 11 


الشكل 5-13 الصّمام الثنائي الباعث للضوء 1.100 


إن معظم الدايودات الباعثة للضوء (1525) مصنوع إما من عنصرين من عناصر 
المجموعتين 111 و7 مثل 6845 و«680. أو من ثلاثة عناصر مثل (68482)» أو أربعة 
عناصر مثل 5816818. إن أبسط دايود 158 من حيث التركيب هوء كما يظهر في 
الشكل 13 - 5 المشكل من تنمية طبقة تقيلية ترسيبية سالبة (رونوه] ءم19-]2 لوتحهاذم8) 
على وافر سالب لركيزة لتكوين وصلة سالبة موجبة (00همن52-1) من خلال ترسب 
منشط نوع 7 (00وم20 ءمن5-1) على طبقة سالبة (:عنره.] ءم:1-/2). تسمى هذه الوصلة 
دايود الوصلة الذاتية (81.آ ممناعصدازمه3) لأن وجهي الوصلة يتكونان من المادة 
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نفسها. تُرسب بعدئذٍ طبقة معدنية على الوافر نوع 71 (2167 6م:8-1) لتكوين إلكترود 
واحدء ويكون سلك منحن على القناة نوع 2 (اءممدك مم:1م) الإلكترود الفوقاتي. 


عندما يكون 1.88 متخيزاً أماماً (عندما يكون الطرف الوجب في الإلكترود م 
والطرف السالب فى الإلكترود /2)» تتحرك الإلكترونات والفراغات (810165) إلى 
الطبقة الفعالة حول وضطلة واط وميعها قدخل الالكتروثات:في مسظلقة وز لتحضل إعادة 
اتحاد (ه0ةهنطدرههه2) في الوصلة 227 وتظهر الفوتونات التي تكونت بسبب إعادة 
الاتحاد بشكل ضوء مرئي. يتصرف لون الانبعاث الضوئي لفراغ حزمة (م02 00ة8) 
بحسب المواد التي صنعت منها الوصولة» ويتناسب خرج ضوء 1,882 أو كثافة التألق 
(لإأقطع م1 كلامستسناة) تناسياً طردياً مع التيار. وهكذا فأن تحويل (عستطع511) 
الفولتية المتحيزة (701]286 8125) يمكن أن يُضمن (1100111216) خرج الضوء. 

إن الفوتونات المولدة يتم بعثها (أرسالها) في كافة الاتجاهات. فإذا كانت ركيزة 
الدايود مادة معتمة مثل (0845) فإن الفوتونات المنبعثة إلى الأعلى ضمن الزاوية 
الحرجة للانبعاث فقط سوف تبعث كضوء مؤثر. 

في الوقت نفسه يتم امتصاص جميع الفوتونات الأخرى المنبعثة داخل بلورات 
ك0 أو المنعكسة منها. وعند مقارنتها مع وكة0» تكون 02 شفافة تقريباً» لذلك 
تصبح (1:825) المتكونة عن طريق تنمية طبقة تقيلية على ركيزة 8ه أكثر كفاءة لأن 
معظم الفوتونات تكون قد انبعثت. 

تبيّن أن أداء وصلة دايودات 151 الذاتية (و85.آ همناءهازمد:ه11) يمكن تحسينه من 
خلال استخدام مواد مختلفة على كل جانب من جوانب وصلة 21. ويتم تصنيع البنية غير 
المتجانسة الأحادية (عتساءدم5-ممعاء11 واعدزة) ل 1525 من خلال تنمية طبقة من 
وخ 6ه سالبة عم:8-1 على طبقة فعالة و04 عم:21590 وتكون الطبقة الأولى شفافة 
للفوتونات المولدة في الطبقة الفعالة. سميت التطويرات النهائية الأخيرة «البنية غير 
المتجانسة المزدوجة (ع ربعن ك-ممعئع1]1 عاطناه)» وهي التي حسنتث كفاءة (81.آ, تم إن 
الطبقة الفعالة تكون مدغمة بين طبقتين مصنوعتين من مادة مختلفة عن مادة هذه الطبقة 
تسمى الطبقة العليا طبقة النافذة (,عنزه.] /87720008) والطبقة السفلية بالطبقة الحاجزة 
(2:(هآ عسمتمقومن) . يُسمح هذه البنية باستعمال منطقة فعالة رقيقة تحجز الالكترونات 
المحقونة ضمن الطبقة الفعالة وتقلل بذلك امتصاص الفوتون إلى الحد الأدنى. 
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يقاس الأداء التألقي (ععمقصرو رهط كناممنستر) ل (825]) بوحدة لومن في الواط 
(/8/صم1) والتي ارتفعت قيمتها مئة مرة قياساً على قيمتها قبل ثلاثين سنة. وعلى سبيل 
المثال يبعث دايود وصلة 151 الذاتية (510.آ دمناعصه1-مسرملم) أقل من لومن واحد 
للواط (/8ا/جم[ 1)» ويبعث «1151 البنية غير المتجانسة المفرد لومنين للواط (/لآ/سا 2)» 
ولكن التركيب غير المتجانس المزدوج 1161610-51 100106164 يبعث أكثر من 
عشرة لومينات للواط (/لآ/سا 10). 

كاة أول ورور تحار مف عا من «روره 6 قوق ركؤزة هدوم وكام بعك وما 
أحمر على طول موجي مه 660» وكفاءة تألق هي /لا/ما 0.15 وتنتج الدايودات 
الحمراء والصفراء المصنوعة من 21 : 624872 والدايودات الخضراء المصنوعة من 6282© 
آلا : حوالي 7م 1 يرفع التركيت غير المتجانس الأحادي (ع تع نت 5-ممعاء1] عاعمز5) 
645. على ركيزة 5هه6 القيمة إلى /لا/ما 2. 


حقق التركيب غير المتجانس المزدوج (816845) على ركيزة وهه0 كفاءة أداء 
تساوي 97/م[ 6 من حيث كمية الضوء قياساً على المصابيح المرشّحة الوهاجة 
التقليدية. كذلك فإن 1.81 عن و4ة10ى على ركيزة دمهة10م ينتج لاا 8) وهو تقريباً 
مستوى أداء المصابيح الوهاجة الصفراء التقليدية. وإن 185 الأحمر وخة10م» 
والأخضر 632:8» والبرتقالي» والأصفر 68452 على الركيزة 088 أو :604885 هي 
المفضلة دائماً لشاشات العرض الداخلية والخارجية. إن 1155 الباعث للضوء الأحمر 
على طول موجي مم 646 قد صْنّع من وكه6م. بطريقة الوصلة غير المتجانسة 
المزدوجة. وبإمكان هذا الدايود بعث الضوء على تيار أوطأ من سابقة المصّنع من 
المواد الحمراء عالية الكفاءة. 

وتنمى الطبقة الحاجزة 5وههة16ى عم:2-192 والطبقة الفعالة وهمه1-06ى 6م510 عادة 
على ركيزة من وىهه0- +آا. 

إن كلا من 1.82 الكفاءة العالية و1.810 410048 يمكن مضاعفتهما (لعءءام3110) 
فئن شاشات العرض الرقمى الحرفى (ععصتتاسقطملاخ)) والماتريكس النقطي 1001 
1:1 لأنهما يوفران سطوعاً أفضل ل 60 مع الضوء الخطي مقارنة مع الدايود الأكثر 
محدودية بالنسبة لمواصفات التيار ويقصد به 024572 «11.آ. 

تنتج دايودات 858 التجارية الحمراء والصفراء المصنوعة من 1020102م غير 
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المتجانسة المزدوجة كثافات تألق مقدارها 2000 مليكاندل (060). ويتوقع من أجهزة 


مصنوعة بهذه التكنولوجيا أن يكون لها أداء تألقي يزيد عن أداء المصابيح التوهجية 
التقليدية غير المرشحة. 


وقد اضيفت تحويرات متعددة إلى دايودات 1.82 الباعثة للون الأزرق خلال 
السنوات العشر الماضية إلا أن كفاءتها التألقية لم تكن عالية. فعلى سبيل المثال» يوفر 
55 الأرزق التجاري المصنوع من كربيد السليكون (5:0) كفاءة تألق بحدود /لا/سا 
14 وهي دايودات الوصلة الذاتية التي تبعث الضوء على طول موجي .480 جره أما 
الأكثر حداثة فهو 158 الأزرق التجاري المصنوع من الزنك المنشط بنيتريد الغاليوم 
الأنديوم الموجب (للدومة) أو (ء ناا سسطللة0 مستلمة لعموط عمج عمرك-م)ء 
و(1011ه) السالب أو (اللدو1هى) أي (06ن] سستللة0 ساصتصسساخ عم -21) قد أنجرا 
كثافة تألّق تقترب من 1000 00م. 


مصابيح (1:111 


أكثرها شيوعاً مصابيح 1.55 (ومدتة.1 1.55) المرزومة في عدسات من الإيبوكسي 
بشكل الطلقة ومركبة حول هيكل ولها وصلتان شعاعيتان (060هع.آ - 10131 


الشكل 6-13 مقطع طولي في مصباح «1:1501 
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لإاطسروووة). وكما هو مبيّن في الشكل 6-3 فإن قالب 1.85 منحن في فجوة 
مخروطية الشكل تقع في النهاية العليا من الطرف الكاثودي, ويتحتى سلك رقيق ممقد 
من الإلكترون عن القالب وإلى الطرف الأنودي لإكمال الدارة. تُركز العدسة لتقوم 
بتوزيع الضوءء وهي إما تكون شفافة» مملوءة بمسحوق مشتت للضوءء أو مطلية 
باللون الأحمرء أو الأخضرء أو الأصفر. 


أما أنماط حاويات 1.858 الأكثر شيوعاً فهي الحاويات 1 -7 و 7-134 البلاستيكية 
ذات الطرفين الشعاعيين. تتضمن الأنماط الأخرى حاويات الرأس المسطح (م0:ة11) 
والملصوقة السطح (:مده]2 - ءههقرن5))» بالإضافة إلى الحاويات المتوازنة الأضلاع 
الملصوقة (وءو© 2101060 ةا نعصماءه2) التي تبعث الضوء بشكل هندسي مستطيل 
عندما ينظر إليها من نهايتها. 


ترزم (:1:82) في الاستخدامات العسكرية وبقيّة التطبيقات عالية الموثوقية في 
علب معدنية محكمة الختم ومزوّدة بعدسات زجاجية. 


تتراوح قيمة فولتية الانحياز الأمامي لمعظم مصابيح 157 من 17 إلى 57) ويُعئر 
عن الكثافة التألقية (/12]62511 5نا0طننسنار]1) عادة بوحدة الملي كاندال (و[علمةء111نم) . 
وتتراوح زاوية النظر (هاعصه عدة»71)»: وهي الزاوية التي تكون فيها الكثافة التألقية 
أقل من نصف قيمتها المحورية» بين 18 و150 درجة. وتعدٌ هذه الزاوية مهمة في 
تطبيقات 1.82 لأن هذه المصابيح يمكن أن تُرى بزاوية روئية عريضة فيما تبدو مصابيح 
ال هقز ذات زاوية النظر الضيقة أكثر لمعاناء وذلك لهِدة تركر الضوء: 


استمرت مصابيح 1.88 تحتل مكان المصابيح التقليدية المتومّجة لاسيما وأن 
استقراريتها الميكانيكية» وفولتية تشغيلها الواطئة» وموافقتها (مطابقتها) لسواقات 
الدارات نصف الموصلة» ودرجة حرارة تشغيلها المنخفضة:» مع عمرها التشغيلي 
الطويلء» وغيرها من الفضائل تغطي على أدائها التألقي القليل (5اممتسسسدآ مآ 
عءعسقدصروة2). وتشتمل الأمثلة على تطبيقات مصابيح داظرآ واستخدامها في مجال 
قراءة العدّادات (5:نا00هء2)؛ والمصابيح والكواشف في عالم الطيران» وأضواء 
الفرامل في المركبات» بالإضافة إلى العروض الخارجية (ونزةاموذط +وه040). 
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شاشات (1,151 لعروض الحرواف والأرقام 
مكونات شاشة الحروف والأرقام 
كما هو مبيّن في الشكل 7-13» هنالك سبعة أجزاء رقمية ضرورية لتشكيل كافة 
الحروف والأرقام. فإن إضاءة منتخبة لهذه الأجزاء السبعة كفيلة بتشكيل كافة الأرقام 
والحروف ابتداء من ىم لغاية 2. 
وتّرَوّد هذه الشاشات الرقمية (82.آ1 
الوازها لاع تانق امام ) عادة 
وهي مزروعة داخل علب بلاستيكية 
حيث تتم إضاءة الجزء المعينٌ من 
الأجزاء السبعة بأنبوب ضوئي 
لتكوين الحرف أو الرقم المطلوب. 
يتم تلصيق أنابيب (152) على واجهة 
معدنية بواسطة أيب وكسي موصل. محولات الأجزاء 


الشكل 7-13 شاشة العرض الرقمي المكونة من سبعة أجزاء. 


«أثابيت ضوء») 


صمامات ثنائية 1.5870 
(8 صمامات لكل عرض) 


الشكل 8-13 صورة بتراء تكوينية لشاشة عرض 1.101 
41 


يُلوى بعدئذٍ سلك رفيع منبثق من الأنابيب المفردة إلى وصلات سلكية على الواجهة. 
وبعد وصل كافة الأسلاك الملويّة» يوضع تركيب مسبوك فوقها وثُملاً الفجوات المثلثية 
الشكل ببلاستك شفاف لتشكيل الأنبوب الضوئي. ويعمل مرشح لوني على نشر خرج 
الضوء من كل قسم من الأقسام السبعة لإبطال الاختلافات الخاصة بالسطوع. 


وهذ0.8 (صسص 20)» مع توفر خيارات متعددة للألوان. وتستخدم شاشات العرض هذه 
فى أجهزة الفحص الإلكترنية» وفى الساعات الكبيرة» ولوحة عدّادات المركبات. 


شاشات :1,15 لعرض الحروف والأرقام المتعدّدة الرقميّة 

تتألف هذه الشاشات (وترهام215 عتتعدسسسقطمل4 85.آ )نع نط-31111) من موديولات 
مكدّسة بالنهايات (و2100016 لعاعة)5 - ل0م8) يشكل كل منها حرفاً واد (مع وجود 
أو عدم وجود نقطة الفارزة (0مزوط [8زهه). وتتوفر الموديولات مع واحد أو أكثر من 
الحروف المشكلة من الأجحزاء السبعة أو بطريقة مصفوفة النقاط («تماة]/1 20:6 
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تحتوي دارات 08405 المتكاملة (105 01408) المكونة من ذاكرة (2413/1) وفاك 
شفرة نوع (85011)» ودارة تضعيف متعددة (عمتلءدءام1ت/3) » مع سواقات (15ء210[)» 
على شاشة 1,855 من 16 جزءً أحادية الليئية ومتعددة الرقمية «ذكية»» (11180181 
لإقام15 «اظرآ أمعدمعء5 16 عتطنتامده81 جتتقمكد») . السععما هذه الشاشات في 
الأجهزة الطبية وأجهزة التحكم بالسيرورات» وأدوات الفحص والاختبار. 
شاشات البلور السائل 

إن شاشات البلون السائل (1:015 - 18(:5م5و1ط 2/5681 4نناون1) لعرض الحروف 
والأرقام (ع11ع 7 تاسقطم 1م ) هي شاشات تحويل الإلكترنية ترق في محيط عاكس للضوء 
ما لم تكن ذات خلفية مضادة بواسطة لوحة متألقة إلكترونياً (أطععوع 7 متنا[ ماع16 18 
اوهة). تتشكل الحروف والأرقام بواسطة استجابة بلورات سائلة بوجود حقل 
كهربائي. وهذه البلورات هي مواد لزحة تحتوي على جزيئات معاد تموضعها 
(«هننهامءتروء) على امتداد خطوط المجال فإما تنقل الضوء الذي يكوّن الصورة أو تحجبه. 
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تطبيقياً يتم وضع غشاء من البلورات السائلة بين لوحين زجاجيين طبع عليهما 
بواسطة إلكترودات معدنية شفافة تُكوّن دايودات» كما هو مبين في الشكل 9-13. 
فعندما تُمرر الفولتية اختيارياً عبر الإلكترودات تتموضع البلورات السائلة بين اللوحين 
بحيك إنا يسكس الضوء عليها أو يعض. ترفر (و3م)) تحابو بيبا عاليا أكثى من 
عروض (27©) أو (52.آ). 


وبالإمكان تشكيل كافة الأرقام وبعض الحروف من خلال حجب (ومتموهنن5) 
الأحزاء المعدنية الشفافة أو النقاط (20:5) من داخل اللوح الزجاجي الشفاف 
ونموذج الوصل الداخلي الممعدن الموجود داخل اللوح الزحاجي السفلي الذي 
يسمح بتشكيل عرض مصفوف ومتعدد الأجزاء لأشكال حروف وأرقام (17 ©85). 
تساعد سيرورة الترسيب على الغشاء المعدني في تشكيل الحروف والأرقام بعمق 
(50) مختلف» كما يمكن عرض أي رمز أو رسم يمكن رسمه على اللوح الزجاج 
العلوي بشكل صورة موجبة أو سالبة. 


يُفصل لوحا الزجاج بواسطة عازل (رهعهم5) لإبقاء سماكة السائل والفرحة (م62) 
بين اللوحين منتظماً. يحكم ختم اللوحين بعدئنٍ حول حافاتهما. والمعروف أن معظم 
شاشات (1.025) لها مرشح (:51166) وغطاء بلاستيكي شفاف لحمايتهما وترزم عادة 
في حافظة مزدوجة (015). 


ولأن ( و1.2) تستهلك فولتية قليلة واحتياجات للقدرة متدنية فإنها مفضلة 
الاستخدام في الحاسبات المشغلة بالبطارية» وفي الساعات اليدوية» والمنضدية 
وغيرها من الآلات الدقيقة» كما أن معظم شاشات (28©]) أحادية اللون صالحة 
لعرض الأشكال البيانية» والخرائط»؛ والمخططات والأشكال الموجية لأغراض 
الفحص والادامة» ولأغراض الدراسة والحساب وحتى فى المعدات البحرية مثل 
كاشف العمق (7علصلط طامء2)» ومقتنئص الأسماك (يعقمتط طمتط)» ومستقبل الرادار» 
وال (ودق). 


يوفر تأثير المجال الخيطي الملتوي للبلور السائل (- 11611 عنتقصعاة فعاولو1 
826) أو (1255) حروفاً وأرقاماً أكثر قتامة عندما يكون الحقّل مضاءً باللون الأبيض 
الرمادي أو العكس «الرمادي - الأبيض). وفي غياب المجال الكهربائي تصطف 
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جزيئات (12158) على محور لولبي لتلوي الضوء المستقطب بزاوية 290 الأمر الذي 
يوادي إل تحويل الضوء لعن محور جديد خلال مستقطب الخروج (تع 2تماوط أمترع) 
قيرع المشاعه كنلا مضاة, 


أجزاء شفافة 


(داخل الزجاج) 


الشكل 13 - 9 شاشة البلور السائل الرقمية (1©,]) 


وعند تفعيل الحقل الكهربائي تصطف البلورات بموازاة الحقل فتحجب دخول 
الضوء المسئّقطب عند مُستّقطب الخروج فيرى المشاهد عندئذٍ بكسلاً مظلماً. ولكن 
بالإمكان ترتيب المُستقطبات بحيث تقع البكسلات المظلمة عندما لا يفعل المجال 
أو الحقل الكهربائي وعلى العكس تتكون البكسلات المضاءة عندما يفعل المجال. 


تسمى فترة الاستعادة (عهذ1 نره:وءه2) لشاشة (102) بعد التغير في إشارة 
الدخل» بزمن الإستجابة (وصدة1 وودهموه©) وتساق شاشات (025)]) عادة بواسطة 
©8) أو نبضاتء لأن التحلل الكهربائي الذي يسببه (©0) يدمر البلورات. وتدي 
دارات (1©05 38105) عملية فك الترميز (0108ه»26) وتوفير نبضات السوق (106رط 
وعو1ناط) لك (وطع.]) . 


إن فولتية العتبة ل 77058 هي 7 1.6 إلا أنه يتطلب 7 3 إلى ٠7‏ 15 لتجهيز ما يكفي من 
تغاير 001151 للقراءة السهلة. 


01/0 


وهناك مواد رع اسمها دار الضيافة أو (0و0آ] أوعن0) تستخدم بعد (2)121121 
بإمكانها إضافة ألوان إلى شاشة العرض. 


شاشات البلور السائل للعرض الفيديوي الملّون 

تستطيع شاشة فيديو (127]) متعددة الألوان (م7106؟ مهام مونو لنسونآ 
ونزةامةنط) مسطحة اللوح» أن تعرض صوراً متحركة وتامة الألوان. ويتم تجهيز 
الكمبيوترات الشخصية العاملة بالبطارية بها فى الوقت الحاضر. كما أنها خيار 
للاستخدام في الكمبيوترات المنضدية العاملة بتيار 40): عدلى كونها مستخدمة في 
كاميرات الفيديو (006:5صون) وفي الكاميرات الثابتة. إن التقنيتين الرئيسيتين لشاشة 
(©:1) الفيديوية متعددة الألوان هما: 


تقنية عرض المسح المزدوج الخيطي الشديد الالتواء (صوء5-لمسط 
2517 - 1م15[ عننهصمع]-لع)915ارعمن5)» وتقنية الماتريكس الفعال (نة]/ة ءاناعم 
آله - مع . 


تشتمل شاشة (1.©2) الفيديوية تامة الألوان على اللون الأحمرء والأخضر. ويوئدي 
فقد المُرَشّح ومناطق البكسل إلى اختزال الضوء المار عبر البلورات ما يستدعي 
استخدام اضاءة خلفية قوية» وهذا يضاعف الكلفة مقارنة بشاشة (057) في الحجم 
نفسه . فضلاً عن ذلكء لا تحتاج شاشات (08]) إلى مجهّز قدرة بفولتية عالية, 
وتحرر قليلا من الحرارة. 

من ناتفية أخرى» لقناشات (28) بكسلات سيعة تنطياء وننها ماهو محشور إما 
في موقع التشغيل (08) أو الاطفاء 080)» وتيسئب حالة من التشوه يسمى التشوه 
المشي (165اد:1). ومما تنتقد عليه هذه الشاشات أيضاً زاوية الرؤية الضيقة» إذ 
يعوجب العلوسس قباله الشافة ثنايا الحتصضول على رؤية حيدة وات إمالة الرأس إلى 
الجانبين أو إلى الأعلى أو الأسفل بضع إنشات قد يغيّر لون الصورة التي نشاهدها. 

تستخدم شاشات (08©,]) حالياً في بعض الكمبيوترات المنضدية حيث يتم وضعها 
في حاويات رقيقة السمك مع قاعدة لاستخدامات الكمبيوتر المنضدي أو في إطار 
لتعلق على الحائط. 
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شاشات ((1,©01) الماتريكس السلبى 

طورت شاشات الماتريكس السلبي (5811:©028) ( 1.029 هلله تدقدم) 
كمرقاب لكمبيوتر (01همء:210) العامل بالبطارية لعدم صلاحية (021) من الناحية 
العملية. 


وفي هذه الشاشة» تطبق معلومات تعريف البكسل (0م ته متمكم] دوع:001ى اععرزم) 
بواسطة معالج البيانات في الكمبيوتر صفاً فصفاً» وقد احتوى النموذج الأول على 
(©:1 187) إلا أن هذه الشاشة بطيئة لأن البلورة تأخذ مالا يقل عن 5م 100 إلى 5ده 200 
لحي تستجيب لإشارة التعريف (لهدوذد ووع800) ومع أن هذه البطء يُقلل النمش إلى 
أقصى حد فإنه يُحدث ضلالاً (عستاومط©) وعدم وضوح (عسمتسن81) عند تغير الصورة 


المعروضة بشكل مفاجئ. 


صنعت (025 ,1201) بحجم شاشة «ز 10 - هذ 12 (صه 25 - ده 31) مقاساً قطرياً 
ولكنها تفتقد إلى التجانس (00880) في الصورة» حيث كانت متاحة أكثر مع زاوية 
رؤية محدودة قياساً على ما أغعقبها من الشاشات. ولقد وفر استبدال مادة (8137) زاوية 
رؤية اوسع» مع تجانس وقوة تبيين أفضل بالمقارنة مع 1800 . (تشير كلمة متطرف 
الالتواء أو الحلزنة (لم1]15)6 عءمن5) إلئن الالتواء المضاف إل حزيئة البلور السائل) . 
ومع ذلك تم استبدال شاشات (8177) عموما وأضيفت إليها تقئية المسح المزدوج أو 
الطبقة المزدوحة فسميت (1.025آ25121) أو ( -ل11566 عومن5 معنومآ-واطتامط 
9 مناةدسناءو2) طبقتين من البلور السائل حَسَنت من تجانس الشاشة وزاوية رؤيتها 
ولكنها رفعت التكلفة» ودرجة التعقيد بالإضافة إلى الوزن. ويستخدم هذا الصنف من 
الشاشات حالياً استخداماً واسعاً فى الكمبيوترات الشخصية (1ووم2]0:6) ذات الكلفة 
الأوطأ. 


شاشات «1,)1 الماتريكس الفعال ذات ترانزيستور الغشاء الرقيق 
هذا نوع مُحسّن من الشاشات متعددة الألوان ملائم لمستقبلات التلفزيون» 
وللكمبيوتر» ولا سيما النوع الشخصي (210:600012). ويظهر الشكل 10-13 أجزاء 
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هذه الشاشة التي طورت من شاشات (5111,08)» وهي ذات سطوع وتجانس كما أنها 
قادرة على عرض الصورة المتحركة تلقائياً بألوانها الطبيعية. ويزال النمش من الشاشة 
من خلال إبقاء البكسلات بحالة تفعيل دائم. تحتوي هذه الشاشة على صفيحة انتشار 
)212 ومأوسقغنم) تقوم بنشر الإضاءة الفلورية الخلفية (عمتاطع نلاعة8 أمععوعمنه1) 
بصورة غير متجانسة على ظهر الشاشة برمتها. ويمر الضوء من خلال مستقطب 
(:5013:126) ومن ثم خلال مصفوفة من غشاء رقيق لترانزيستورات سليكون غير متبلور 
(5نامطمءوسسة). ويُعوّف كل ترانزيستور برقم صفه (:208) الذي يمثل العنوان وبرقم 
عموده (صدنزه©) الذي يمثل البيانات. وتحتوي الصفيحة على ملايين من مفاتيح هذه 
الترانزيستورات مراكمة على الصفيحة الزجاجية. ويدعم البلور السائل بين الكتروين 
يُكوّنان متسعة (00)زههم0) لخزن الفولتية حتى يتم إبدالها أو تفريغها في الإطار 
التالي. 

حينما لا تكون الفولتية مُّمّررة تقوم البلورات السائلة بلوه الضوء المستقطب لجعله 
إنا متوازياً أو ستعاهدا مع الممُستقطب (مودنية001) التالي. وبالتالي تكوين بكسل مضاءً 


أو معتم. ويسبب إمرار الفولتية بالإلكترودات تعطيل (إيقاع الفوضى) ترتيب البلور 
السائل» دون تأثير على الضوء المستقطب. 


لقعم البكسلات إلى أريعة أجراف لكل حووها يخصه من لرالرسهورات 
النبليكون شير اللقبلور (الأحمرء والأخشيره والأروق) بالإاضافة إلى المرشي 
الأبيض. وتُّصنّع هذه الشاشات بطريقة الليثوغرافية الضوئية المشابهة لطريقة تصنيع 
الدارات المتكاملة (9و10]). 


تستخدم شاشات الماتريكس الفعال وصلة (268) تماثلية بينيّة (8078 عماهدى 


) لعرض نظام 215 في التلفزيون القياسي أو رسوم الكمبيوتر ذات 21024 
708 بكسل. يبلغ قياس الموديولات التجارية الحالية مز 14 9 (صه 23 36) وقد 
صنعت لتطابق مواصفات 2/1210-1. 
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ترانريستور غشاء رقيق 


خط العنوان مصدر تصريف من سليكون غير متبلور 


1 1 1 ل 0 


0 


ضوءخلفي |||] | 


كلا 


5 


الشكل 10-13 ترانزيستور الغشاء الرقيق 71717, وشاشة البلور السائل ذات الماتريكس الفعال 
11د . 

تحتوي الوصلة البينية التماثلية على ثلاث دارات متكاملة هي: 

1- دارة الوصلة التماثلية (ععه عام[ عملهمة). 

2- دارة عاكس البيانات (21015ع9مآ 2264) . 

3- دارة سواق التماثل (221062 ع10هصه) . 

للحصول على استهلاك للطاقة أقل مع سرعة عالية وتُصنع الأجهزة بتكنولوجيات 
(2105©) و(8102105). (لمزيد من المعلومات حول شاشات (1,.02)» انظر شاشات 
(1:©0) الكمبيوترية في الفصل 16 الموسوم ب «أجهزة الكمبيوتر الطرفية المعاونة 


الخار حية معدّاته»). 
رحيه و 


الشاشات الالكترو تألقية (التألق الالكترونى) 

تراد الشاشة الالكترو نألفية (/إقام15ط (آ8) أمءءوعصتصسناممءء81)» المبئنة في 
الشكل 1-15 ضرعا عبد تسليطظ مال كهرباتي على فرسفور متالق الكترونياً 
(#مطمومطط أمعءدعصتصسسامسعع81) . ويحتاج معظم المواد المتألقة إلكتروثياً إلى 
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منشطات (178]0:5اعهم)ء» وإلى شوائب في مادتها تحدد خواص الأشعة المنبعثة. إن 
الفوسفور المتألق النمطي هو كبريتيد الزنك المنشط بالمنغنيز (0عم1«0-هء5ءمدعمة1/1 
6 أمن2). تُكمل شاشات (131) بترسيب غشاء رقيق من إلكترود معدني» هو عادة 
أكسيد القصدير ‏ الانديوم (0146 15 ددذ4م1) على سطح لوح زجاجي خلال 
حواجز لتكوين أعمدة (كشتسنا[ه©). بعدئلٍ يتم ترسيب طبقة من التبلور 
(:مطمدمطط بآ عصتالةؤونو :وزهم) الذي قد يكون بشكل مسحوق أو غشاء رقيق لا تزيد 
سمكته عن 4000 6خ أو(مه 400). تُرسب بعدئل طبقة عازلة ثانية» يرسب فوقها 
إلكترودات من الألمنيوم المعتم. وترسب أخيراً طبقة محافظة فوق طبقة العازل 
الأخيرة للمحافظة عليه. بناءً على ذلك الإلكترود الشفاف هو إلكترود العمود 
(مدساوت)» والإلكترود المعتم هو إلكترود الصف (835©)» النقطة (:20) أو البكسل 
هي أصغر منطقة مستقلة يمكن تعريضها في شاشة العرض. 


يتألق الفوسفور باللون الأصفرء ويمكن الحصول على ألوان من الأحمر إلى 
الأخضر باستخدام المرشحات. إن معظم شاشات (.81) مشغلة بتيار (©8) للحصول 
على قمة تالقها وعمر أدائها الطويل. فإذا استخدم ©7786 290 بين القطبين» ينبعث 
الضوء خلال الإلكترودات الشفافة ومادة الركيزة الزحاجية. وبالإمكان تصنيف شاشة (.181) 
إلى شاشة ماتريكس نقطي (جتطهة1ة 0ط أو عارضة رقمية حرفيه (12611621لاتقطمام) 
قادرة على إظهار كافة حروف وأرقام 45011 وهو الاستخدام الرئيس لشاشات الوقت 
الراهن. 


- 
2 


777 ري له م9 


ا إلكترودات شفافة 
الشكل 11-13 الشاشات الإلكترو- تألقية (التألق الإلكتروني). 
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تُصنّع الواح (51) للاستخدام في مراقيب الكمبيوتر. وبعضها مجهّز ب 256 «512 
خطاً أو 130,000 بكسل» وقياسها م( 10 * 5 (2ه 13 25). يحتوي نظام (810) على 
لوح عرض (81) ولوحة دارة تحتوي على الإلكترونيات والسواقات والوصلات 
البينية الملائمة حيث تقوم الدارات الالإلكترنية بتحويل الإشارات المتسلسلة إلى 
صور فيديوية على الشاشة. 


تعمل عناصر شاشة (.81) كيرباتا كمتسعة (901605م02) بسبب وجود المادة 
العازلة المستخدمة بين إلكترودات عمود الواجهة الشفافة» والفوسفور. ونتيجة 
لذلكء» فإن معدل المسح (:12 عمنممو»5) للوحة (81) وحجمه سيكواتان محدودين 
بفعل تأثير ثابت زمن (2©0) الذي تحدده مقاومة الإلكترودات ومعاوقة اللوحة (1عموط 


ععمة ا نعومو) . 


شاشات الرحلان الإلكتروني 

هي شاشات بلور سائل (شكل 12-13) مزودة بصبغة خاصة للضوء مضافة إلى 
الجتور لتحسين الألوان والتجانس اللوني. ف هذه الشاشات (غ1)1مطممنءهء181 
وارةام:01) تتحرك دقائق الصبغة المشحونة كهربائياً عند تفعيل المجال كهربائياً» فإذا 
عُلقّت دقيقة صبغة بيضاء في سائل أسود بين الإلكترودات الشفافة» تقوم فولتية (50) 
بترسيب الدقائق على إلكترود واحد» ويظهر العرض على الشاشة أبيض عندما يتم 
النظر إلى الشاشة من الجانب. ولكن عندما يعم عكس قطبية الفولتية تنحرك الدقائق 
إلى الإلكترود الأخر فيظهر العرض على الشاشة أسود. 


لوحات العرض البلازميّة 

إن لوحة العرض البلازمي (222 -اعموط :129م215 مموح1[ط)» المبينة في ا لشكا 3 - 
3 هي أتيورتب تفريغ كاثودي بارد (ءطناعع”تططء115 علوطنه© 010©) قادر على عرض 
أرقام وحروف (75عاع12هط© عتاع سنامقطماىم) » أو صور. 


عند إمرار فولتية (20) على امتداد إلكترودي الكاثود والأنود يتحطم غاز هو مزيج 

من النيون» وغازات أخرىء لتكوين بلازما يتم أفراغها بين الإلكترودين بالقرب من 

الكاثود. ويستمر الإفراغ الكهربائي أثناء امرار الفولتية للحصول على إفراغ مستقر. 
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تصنع الشاشة (561ه0) بتلحيم لوحين زجاجيين مع بعضها فوق فاصل (21205م56) 
موضوع على أطرافهما. تُطبع الجدران الفاصلة والإلكترودات بغشاء سميك على 
اللوحين ثم يتم طبخه بالطريقة المبينة في الشكل 13 - 13. 

د إلكترو شفاف من 
ان أكسيد الأندي 
جزء الإلكترود لم 5 


2ض ظ![2 


ركيزة 


دقائق صيغة مشحونة عين المشاهد 
بالشحنة السالبة 
وسط مُعلّق مطلي أجل 
جزء الإلكترود جلما لوح زجاجي 
و ل 


الشكل 13 - 12 شاشة الرحلان الإلكتروني. /ا- 


العالية. وعليه يتم اختيار اللوحين بحيث يكونا اسمك من الألواح الزجاجية 
المستخدمة في صناعة (1.025). 


وبإمكان شاشة (و522) عرض أكثر من 16 مستوى من التظليل (ومنةة5)» ويمكن 
التحكم بتألق (05025) من خلال تغيبر عرض نبضة بيانات الأنود. يُستخدم شاشات 
(5055) في المحطات الطرفية للبنوك» ونقاط البيع في المخازن المركزية وغيرها من 


الشكل 13- 13 شاشة (لوحة) العرض البلازمي. 
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مكائن الأعمال التجارية والمصرفية» بالإضافة إلى أجهزة الفحص الطبية 


والإلكترونية. 


تتحمّل هذه الشاشات الاهتزاز والصدمات ودرجات الحرارة العالية أكثر من أية 
شاشة أخرى. ولعل أهم سيئاتها احتياجها إلى تجهيز قدرة فولتية عالية» إذ لا بد من 
توافر أكثر من 7 50 لأحداث عملية تكسير أو تفكيك ألغاز. ومع ذلك فإن الحاجة 
الحقيقية إلى القدرة الكهربائية تعتمد على خليط الغاز. 


لتشغيل شاشة (525)» نحتاج إلى سواق 10 عالي الفولتية بالإضافة إلى مسجل 
انحراف (مهأوزوء» #نط5) ودارات تحكم بالتناغم (10 0001© 6م10). وتتوفر هذه 
الفعاليات في رزم مسطحة (15ءةم:518) تحتوي على 60 إلى 80 مشبكاً (مزط). ولقد 
طورت وصلات بينية وهء,ه:م1 لربط (:0808) إلى انبوب (027©) تقليدي أو إلى 
كمبيوتر. 


يتم بناء شاشة (582) ملونة بالطريقة عينها التي تبنى فيها شاشة (522) وحيدة اللون 
عدا أن الأنودات تكون بشكل أغشية رقيقة وشفافة. ويتم ترسيب إلكترودات الكاثود 
والجدران الفاصلة بواسطة طبع اغشية سميكة (عمنامنءط دملة1-عونط1) تزود شاشة 
مهم بألوانهاء علماً بأن نسبة مئوية كبيرة من غاز الزينون (05معءا) تخرج عادة مع 
النيون ف تحضير الغاز المستخدم ف هذه الشاشات. 


تنبعث أشعة فوق بنفسجية بواسطة التفريغ الكهربائي من خلال استحثاث الزينون 
لذرات الفوسفورء الذي يطلى به السطح الداخلى للشافة الرحاحية» فسيبا أتبعات 
ضوء مرئي. 


تحتوي كل خلية على فوسفور احمرء وأخضرء وأزرق ويتم ترتيب هذه العناصر 
بطريقة بحيث يبعث الفوسفور المعين الضوء باللون المعين. تقسم نقاط (2©015) اللون 
الأحادي (رعممخطعممه31) 2 كل خلية لضن ثلاثة أقسام باتجاه الكاثود ض الوقت الذي 
تتصل فيه كل خلية بأنود. ففي خط طوله مذ 10 (د 25) تتواجد 400“ 640 نقطة ملونة 
لخلية (6507)» وأن أبعاد ثغرة النقطة (طءغؤط :20) هي «تدم 0.1 إلى من 0.12 . وتوفر 
جدران الفصل 8 إلى 10 جدران لكل مليمتر من حجم الخلية. يبلغ عرض شاشة 707 


108 


الجدارية المعلقة (نوع ممم متعددة الألوان) مز 50 (1.27) وبإمكانها عرض 400 
و983 بكسلاً. إن سماكة هذه الشاشات أقل من هذ 4 (صه 10) وتزن حوالي 15 100 
(م1ك4). 


شاشات الفلورة التفريغية 

إن شاشة (711(0آ - 5/هة1م15[ أمعءوع01ن1-ستاناعة17) ) التي يُظهر الشكل 14 
مقظعا توقييفا لياه هي شاشة عرض رقمية حروفية (10اع ناطق امام ) أو مصفوفة نقط 
(313-:20) باعثة للضوء. وتضاء نقاطها أو عناصرها القطاعية عندما يتفعل 
الفوسفور بفعل إلكترونات معجلة في لوحة شديدة التفرغ ([عمة2 لتساساعة 0120-17 . 


ناج أها 
شبكة منقوشة دي 


الشكل 13- 14 شاشة فلورة تفريغية (97170) 


لشاشة 171:0 ث ركيب ترايودي (عتناعد”5 1100) مع خليط من سخان وكاثود مطلي 
بالأكسيد» وشبكة منقوشة (0810 لاوء32) وأنودات مطلية بالفوسفور. 


وتحتضن شاشة العرض الصفيحة المواجهة (126م ع830) المعمولة من الزحاج 
المستوي. وتكون مفصولة عن التسليك المطبوع على صفيحة القاعدة المعزولة. 


إن الأنودات هنا هى مواد موصلة تحيط برسابة من الفوسفور الفشكل قطعاً 
(5معصععء 5) ) كما أن الشبكة المنقوشة (6110) عبارة عن شبكة معدنية مشغولة بتقنية 
النتقش الضوئي (عسصتطءغءعه]مطم) على طبقة رقيقة من الحديد المقاوم للصدأاً (ووعلآصتة)5 
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آععء)5). إما الكاثودات فهي اسلاك تنغستون رفيعة ندا تعمل كفتائل (و)معحصةاز©) 
ومطلية بطبقة رقيقة من أكسيد الباريوم» أو السترونتيوم» أو الكالسيوم بطريقة لا 
تتعارض مع قطع (]معدمعه5) الشاشة. تُعدض الالكترودات لفولتية السخان في كل من 
نهايتي الشاشة مما يرفع حرارة الفتيل إلى حوالي 0" 600 مسببة إطلاق الإلكترونات 
من طلاء الأكسيد. ولدى استخدام الفولتية الموجبة ُسارع الشبكة المنقوشة 
الإلكترونات المنطلقة من الفتيل باتجاه الأنود فتقصفه مما يستحث قطع الفوسفور أن 
تبعث بدورها ضوءاً يُكوّن أشكال الحروف والأرقام فيتم التحكم بالعرض. 


كان فوسفور أول (788) أخضر اللوك» وتوفر حالياً سبعة ألوان منه ابعداء من 
الأحمرء والبرتقالي» والأزرق. وهناك نوعان من (952): 


(75) السؤق الدينامي ((9/581) 2,176 عنصسدصلط) والسوق المستقر (5]206 
2197). والأول أكثر ملاءمة لشاشات (9752) الحاوية على عدد كبير من القطع لأنها 
فكون بطريقة مطاعفة البضه المقسعة رسيا 


تتوفر متحكمات ميكروية (1615[هةاههءو21) ذات نقاط إدخال سواقة (1780) 
مصنوعة لهذا الغرض. ويكون (988) السوق المستقر أكثر استقراراً في شاشات 
العرض ذات القطع (5)معصعء 5) الأقل. ولذلك. يوصى بها في شاشات (<12آ5)17758 ولا 
سيما في الساعات ولوحات عدادات المركبات. 


إن أكثر شاشات (88؟) سطوعاً تبث ضوءاً أخضر وبإمكائها العمل كشاشات 
عرض متعددة الألوان (بسبعة ألوان أو أكثر) ولقد تفنن المصمم فعرض عدداً من 
الخيارات لانماط وأنواع الواجهة إن العرض هنا ذو موثوقية ويعتمد عليه لأن هذه 
الشاشات هي في الحقيقة أنابيب تفريغ (وعطن"1 ممنعة517) بشكل لوح مسطح» ونساق 
يسمح للتألق بأن يتحكم في تعبيره بسهولة. تتوفر حالياً ثلاثة أنواع من شاشات 
(171510) هي : 

1- ذات القطعة الثابتة ()معممعء5 لعز1). 

2- عرض الحرف ( :اوعلط معاع م مقطع). 

3- شاشة عرض الرسوم (182م15 عنطمة:0). 

هذا نُستخدم (97780) ذات القطعة الثابتة بكثرة فى المركبات» ولمبات الإضاءة فى 
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أظمة عرض الرأس المرفوع (111 - برهاموذط منآ 81634) لقراءة المعلومات على لوحة 
الزجاج الأمامية (516105و9مة18) في الطائرات. أما شاشات (9/82) ماتريكس النقطة 
فتُستخدم ف شاشات مكائن العمل (وعومنتطعة]2 ووعمزون8) ونقاط 505 الطرفية» 
وآلات الفحص الالإلكترنية. ولقد أنتتجت شاشات (75889؟) بعدد 200 ا 320 بكسل 
لكي تنافس بقية شاشات عرض الرسوم (ورهامواط عنطمه©). 


الهولوغرافية (العرض المجسم) 

إن الهولوغرافية (:م2ع81010) هي عملية تسجيل لنموذج التداخل (مععمعمهمعنم1 
رع و2) الناتج عن تفاعل موحتين كهر ومغنطيسيتين تكون إحداهما منعكسة عن 
«الشي» المراد ررؤيته. والهولوغرام» أو الصورة المجسمة:, يتم إنتاجها عادة بطرائق 
فوتوغرافية باستخدام ضوء الليزر المرئي» كما هو مبيّن في الشكل 15-13. 

في البداية ينقسم ضوء الليزر بواسطة موشور زجاجي لتخليق شعاع خاص ب 


«الشىء» (متودع8 امع زط ©) » وآخر مر جعى (موء8 ععمعععقع 2) . يُعكس شعاع الشىء 
بعدئلٍ على مراة» من خلال عدسة مشتتة (ومع.آ عمتسدمم15ط)» ثم يُعكس على مرأة ثانية 


الشكل 15-13 تحضير الصورة الهولوغرافية 
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الزاوية العريضة للروئية 


الشكل 16-13 إعادة تكوين الصورة الهولوغرافية 


لكي يضيء «الشيء». عندئلٍ ستنتشر الموجات الضوئية المنعكسة من «الشيء» 
باتجاه اللوح الفوتوغرافي أو شريحة التصوير (مازة). وفي الوقت عينه يُعكس الشعاع 
المرجعي على مرأة ثم ينتشر من خلال عدسة باتجاه اللوح الفوتوغرافي دون أن يقوم 
بإضاءة «الشيء». يتفاعل» عندئلر, الضوء الاني من مختلف أجزاء «الشيء» مع الشعاع 
المرجعي لتكوين نموذج تداخل يتم تسجيله على اللوح. وسيكون اللوح المظهّر 
(سافط نعمه1ء9ء2) هو الصورة الهولوغرافية المجسمة. 


إن نموذج التداخل هو تسجيل ثلاثي الأبعاد لموجات الضوء المركب اللانهائي 
المنعكس من الشيء. وعندما يضاء الهولوغرام بضوء لايزري (كما هو مبين في الشكل 
16-3) يشتت نموذج التداخل الضوء لإعادة تخليق صورة افتراضية (ععقص] 21نذ7؟) 
تجعل الناظر إليها من زوايا مختلفة يراها بثلاثة أبعاد وكأن موجات الضوء تأتى من 
«الشيء» ذاته. ْ 

اشتق المصطلح هولوغرام من الكلمتين الإغريقيتين (110105) و( قصتصة:0) 
ومعناهما لكي «الرسالة التامة» أو (عع1/16552 عآمط117)) أو ( ممع 85010) . 

تطورت تطبيقات تكوين الصورة المجسمة على يد العالم ديئيس جابور (وندء2 
#وطة) عام 1947 فاعتمدت في فحص الأجسام ثلاثية الأبعاد» وفي مسح وقراءة 
شفرات المنتجات العالمية في نقاط السيطرة الحدودية» في تسجيل لوحات الفنانين» 
والمخططات الصناعية» والتجارية» والعالمية بالإضافة إلى التطبيقات التربوية بأبعادها 
الثلاثة. 
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المعالجات الميكرويّة 
والمتحكمات الميكرويّة 


المحتويات 


© الممحكمات الميكروة 
(110105 -وتاع11منتاصمء1/11210) 
© معالجات الإشارة الرقمة 


(8/12105 -55015عع10م1/11210) (015-12525ووعء0ئ2 اهمع زد لمع 121) 


نظرة شاملة 


إن المعالج الميكروي (550ع1:0م2110) هو عبارة عن وحدة معالجة مركزيّة 
تمهتا عستووععءمعط لوسمعه) للكسيوتن موحودة على رقاقة سليكونيّة فرديّة (ماعمزد 
نك دمءخ1ز5). غيّر وجود المعالج الميكروي مسار التكنولوجيا الإلكترونيّة منذ أكثر 
من 30 سنة مضتء وجعل من الكمبيوتر جهازاً يستطيع أي شخص عادي شراءه؛ وقدّم 
محاسن حوسبة البرامج المحفوظة لتدخل فعلياً في جميع قطاعات حياة الإنسان. ولم 
تقض هذه المعالجات فقط على الحاجة إلى دزينات من التوصيلات السلكيّة في لوحة 
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الدارة» بل ذهبت إلى أكثر من ذلك فقدّمت كل ما هو جديد وما تعذدّر استيفاء براعته 
سابقاً فى الاتصالات وفى معدات معالجة البيانات. كما عجلت باستحسان المستخدم 
للإلكترونيّات الرقميّة وقبولها. 


وبما أن قدرات الدارة لم تعد بعد الآن مقيّدة بقدرات المكوّنات المربوطة بلوحة 


الذارة» فتن عدت البرسجيات م العام المشحكو المشؤول عن تحديد الكثير من 
تطيقات الفارة, 


لقد جعل المعالج الميكروي من الكمبيوتر الشخصي واقعاً سهّل استخدام 
تطبيقات الكمبيوتر» فحوّل معالجة الكلمات (ودزوووءهءط 0:ه/17): وتحضير الجداول 
الإلكترونئّة (ممهمتومء:2 أععطد لوء:م9) والبرمجة (ع«نصحدمةءوه:م)»؛ وإعداد قاعدة 
البيانات (موهنومءط 03]36356) إلى نشاطاتٍ يمكن تأديتها من البت وبخصوصيّة 
تامّة. فضلاً عن تقديمه لعصر جديد في الاتصالات الشخصيّة؛ وفي استحضار البيانات 
(لداعتاع1 مملكقصممتم])» و التسلية ()معصسمنهةمعام8) . . ومع التطوّر الحاصل فى ذ 
الإنترنت» وفي الشبكة العنكبوتيّة العالميّة (18/60 78/106 78/0:10), أخذت اللكحييرة الت 
الشخصيّة تتنافس مع مكتبات المعلومات» ومع الخدمة التلفونية والبريديّة في مضمار 
الاتصال الشخصي» ومع جهاز التلفاز كوسيلة للتسلية المنزلية. 


لقد تحشن أداء تكنولوجيا الكمبيوتر المعتمدة على خطوات تطوّر المعالج 
الميكروي وأداء المعالجات الميكرويّة بشكل سريع فأصبحت معظم الكمبيوترات 
الشخصيّة تُعدٌ قديمة التقنيّة (©0050161 زالهء1مطءه7) بعد حوالي السنتين من إنتاجهاء 
وهذا ما جعل من تجارة استبدال الكمبيوتر تجارة حيّة. ولا ننسى سوق الأجهرة 
الخارجيّة المساعدة للكمبيوتر «الماديّة» و«البرمجيّة») الجديدة» الذي يشهد ومع 


2 مشتمداً هو في اوسع مستمر لمجاراة التحسينات الطارئة على الأداء في النماذج 
الحديثة المستقدمة. 


ومع الاكتفاء الذاتي الذي حمّقه مصنعو المعالج الميكروي ومعدّو برمجيّات 

الكمبيوتر الشخصي باستيفاء مبيعات الكمبيوتر الشخصي حافة الإشباع» اتجهوا إلى 

ماهو أبعد من الكمبيوترات. فأخذوا يركزون على شبكة خدّام الملف (1116 ع1تمنوء21 

ولع رك 5) )2 وبخطاة العمل الهندسيّة (5م0ه)1710:15 «ععمنعم8)» وغيرهامن 

الكمبيوترات الأكثر قدرة. ولعلٌّ هذا ما عكس دوّامة هبوط أداء تقنتات الإرسال 
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السابقة 719217 وارتقى بها إلى تقنيئّات الاتصال البعيدة (116ط810) . 


إن أسماء مصنعي المعالج الميكروي» وموصتّعي الكمبيوتر» ومعدّي البرمجيّات 
(وتعطعتاطساط ععوسززن5))» والمنفذين (و06)نامع:8)» أصبحت متداولة بشكل و اضح في 
مجال المال والأعمال التجاريّة ومعروفة في كافة المنازل حول الأرض. فمع انتشار 
الإعلانات والعروضات (ه0]مههم8) المكتّفة أصبح معظم مستخدمي الكمبيوتر 
الشخصي على معرفة باسم العلامة التجاريّة (عممةآ< 4مة:8) الخاصّة بمعالجاتهم 
الميكرويّة وبأنظمة التشغيل التي تديرها. مع العلم أنّ هذا الأمر لا ينطبق على جهاز 
جانبي مهم للمعالجات الميكرويّة هو «المتحكم الميكروي» (مع11متاصمع م811 . 


الإشارة إلى أن هذا الجهاز قد أدخل فوائد العحكو المبرمج (لعمتسومع معط 
امتاهو2) إلى نطاقٍ واسع من المنتوجات: من الألعاب» ومنتوجات التسلية 
(كأاع م200 اماعسصته ا مع مع والأدوات المنزليّة (وءءمةناممم) إلى السيارات 
والمعدّات. ويمكن أن تلاحظ تقلص عه المتحكمات الميكروئة المرثية التي كدير 
تشغيل كل من أجهزة الكمبيوتر» ومشغْلات القرص المدمج » ومشجلات الفيديو 
كاسيت (580125)» وكاميرات الفيديو (10615معمتة © ) » والكاميرات الرقمية (51)زع21 
ومعصةع). والأفران الميكرويّة (0760© 2)1/110101978076» وحتّى وسائل الطاقة. كما أنها 
أدخلت تأثيرها في المكائن التجاريّة والصناعيّة وسيروراتها. ولا يتطلب أداء هذه 
المعالجات لوظائفها أي تدخل من المستخدم, فمعظمها غير مرئي في الحقيقة ولا 
يمكنه الوصول إليها. 


كان من شأن الحاجة إلى معالجات ميكرويّة متخصصة. إلى تفعيل معالجة البيانات 
الرقميّة إلى أقصى حدّء إلى تطوير معالج ميكروي جانبي آخر هو رقاقة «معالج 
الإشارة الرقميّة». تقوم سيرورة هذه الأجهزة باعتيان البيانات على معدّلات عالية 
وبإنجاز عمليّات عدّة» مثل مُراكمة مجاميع المنتجات المتعدّدة بسرعة أكبر من تلك 
التي يمكن أن يُقدّمها المعالج الميكروي ذو الاستخدام العام (ءوومعناط لمتعمء© 
501 ب لقد صممت معالجات الإشارات الرقميّة (2829) على أساس 
الاستفادة من الطبيعة المتكررة لمعالجة الإشارة بتبطين أنبوب ((عدنهزناومنط») جريان 
البيانات أو بالبدء بتنفيذ مهام أخرى قبل إنهاء العمليّات التي تجري في الوقت 


كك 


الحاضرة لكسن سشرغة إطنافية. 


( للحصول على معلومات أكثر عن المعالجات في أنظمة الكمبيوتر انظر إلى 
الفصل 15» «تكنولوجيا الكمبيوتر»» والفصل 16» «أجهزة ومعدّات الكمبيوتر 


الجانبئة المساعدة»). 


المعالجات الميكرويّة 

يُعرّف المعالج الميكروي (]215 -5:هووء00:م 0 31) على أنه الدارة المتكاملة في 
المستوى الكبين عدا اننا لعنهروهام1 علدء5 ععة.] بره17) المسؤول عن وظائف 
وحدة معالجة الكمبيوتر المركزي (0817). فيما مضىء» كانت هذه الوظائف تتم 
باستخدام دزيناتٍ من المكونات المنفصلة في لوحة الدارة. فحقّق تصغير 
(122600تنائة نم31) وتوحيد (0110300ونه00) هذه الوظائف تخفيدناً في التكلفة, 
وتقليصاً في الحجمء وفي طاقة استهلاك وحدة المعالجة المركزيّة مع رفع مستوى 
السرعة والوثوقيّة من ناحية أخرى. ويمكن عمل (8151]0) بإنجاز عمليّات الحساب 
(عتاأعسطاضشم) ) والمنطق (عنأعم])» والضبط ([معموك) . واليوم, ومع تزود جميع 
الكمبيوترات المنضديّة (م0:اوء2)» وكمبيوترات المذكّرة الشخصيّة (اموطءاه31) 
(قع امه لهدوووط) والكثير من أنواع اتصالات المذكرات الشخصية المصغْرة 
(001طء]مططن5 مه2ءأسناصسدمه© 21دمورء2)» ومنتوجات الجدولة (عمنانلعطء5 
5ل2) بوحدة معالجة مركزيّة» نجد أنها أخذت تحل أيضاً مكان (تامع) ألواح 
الدارة في محطات العمل الهندسيّة» وخدّام الشبكة» وأجهزة الحاسب الكبيرة 
(وعمتهة امنه/3) » والكمبيوترات العملاقة (15ء]نامطامع2ءمنا5) . 

تتميّز المعالجات الميكرويّة بمقدرتها على إنجاز المهام بسرعة أكبر وبوثوقيّة 
أفضل مع استخدامها لمساحة أصغر من دارة اللوحة واستهلاكها لطاقة أقل بكثير من 
أسلافها من اللوحات الالكترونية. وعلاوة على ذلكء» فبمقدورها إنجاز الكثير من 
الوظائق العي كانت تعد بعيدة كل البغد عنن قدرات ذارات الأبلاك الصلية 
نما امزلم 21) . 


تستجيب المعالجات الميكرويّة (80510) للمدخلات (نانامه1) وتُنتج مخرجاتٍ 


كك 


توجّه ببرنامج أو بسلسلة من الإرشادات المحفوظة في ذاكرة الكمبيوتر» تعد المعالجات 
الميكرويّة «محرّكاً» («همنود5») في معظم الكمبيوترات؛ فهيء بالإضافة إلى قدرتها 
على الحوسبة» تستقبل مدخلاتٍ من عدّة أنواع مختلفة من الأجهزة الخارجيّة وتُرسل 
إليها إشارات تحكم عبر مداخل الدخل/ الخرج (20:05 1/0). ومن ناحية أخرىء 
تستحوذ هذه المعالحجات على قدر كبير من ذاكرة الرقاقة الضمنيّة (1مسدع! منطع-0#) 
التي هي ذاكرة قر اءة فقط قابلة للمحو (/3اممطع]3 نزآم0 0مع عاطمستصسوجمءط عاطدموظ 
07 لاتباع الإرشادات والتوصيلات» وقراءة/ كتابة البيانات (إدخال استخراج 
البينات)» وتوفير البيانات لحواجز الدخل/ الخرج (وعتقن8 1/0). 


بالانتقال للحديث عن وحدة المعالجة المركزيّة » وبحسب المخطط التربيعي في 
الشكل 1-14» نجد أنّها قالب المعالج الميكروي. تقسم أجزاؤها الرئيسيّة إلى 
الوحدة الحسابيّة المنطقيّة (نالآى - غنهتآ عنعم.آ عناعسطضم)؛ والعنوان (ووع:00م)» 
والوضعيّة أو الحالة (ود6م)5)» ومُسجلات البيانات (5,عاوزوء2 20545)؛ ووظائف 
التحكم والتوقيت (005ناءصناط عمنصسة] سه امادمك) ؛ التي تضم مكلك شفرة الإرشاد 
أو التوجيه (علمءء2 ممناءنسامه1)» والمتحكم التسلسلي» والمراكم (1200نتستوعة)» 
وعذاد (2161 0011 تطتورعهم2). بتجدد 
الإشارة إلى أن مداخل أو حواجز 
(665ن8) الخرج/ الدخلء» وذاكرة القراءة 
فقط(4)2001 وذاكرةالاسترجاع 
العشوائى (/2817)؛ ليست من ضمن أجزاء 
الربسمة الجركرية في حين أن المعالج 
الميكروي قد يتضمّن بعضاً من هذه 
الوظافف. 


الوحدة الحسابية المنطقية ([1:1ه) 


الشكل 1-14: الرسم التخطيطي لوحدة المعالجة - المركزيّة 7180© 

يمثل الشكل 14 -2؛ مخطط مبشط لمعالج ميكروي انتل بنتيوم (صتدانامءط اعام1) . 
تتزامن عمليّات (31510) مع نبضات الساعة المنتجة الخارجيّة أو الداخلية من 
المذبذب الطليق (05112602 عمتصصتج1-وعم2) أو الكريستال. يمكن لمعالج إنتل بانتيوم 
الدخول إلى الذاكرة الخارجية (لإتمدمء]3 لقصيع8)؛ وإلى طرف الخرج/ الدخل (1/0 
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ع1 1م])»ء وأجهزة الدخل/ الخرج (وءء1و« 1/0)» وإلى أجهزة الكمبيوتر الجانبية 
المساعدة (7215وطمتء2) عبر الموصلات المتوازية (5:م]ءنومه»© 1161هروم) الحاملة 
للبيانات. أما من حيث وظائفه» فهو يضبط ويخدم الأجهزة المساعدة الجانبيّة التي 

تتشارك بمعبر خارجي (5ا8 لممع 8 ) . فضلاً عن ذلكء يتميّز ([8121) بمعالجته 
رعو سان سيد و شير ع محرو بي 
تبحقظط في الذاكرة» وبالتحديد في سوّاقة القرص الصلب (2106 عاوزط-0ة11). أمًا 


المخطط الوظيفي الرئيسي للمعالج الميكروي فهو على الشكل التالي: 


دوكلا 64 


حاجز ما قبل استحضار 
المعلومة وفاك شيفرة الأمر 


5 
0 
0 
1 


وغل 64 
الشكل 2-14: الرسم التخطيطي لمعالج بانتيوم. 
الوحدة الحسابية المنطقية 41:17 


إن الوحدة الحسابية المنطقية 0زم] ءأعم.آ عناعصطنة) أو (17ئآه) هى الوحدة 
المسؤولة عن أداء العمليّات الحسابيّة والمنطقيّة للبيانات التي تم اشارنها من قبل 
البرنامج» والتي أرسلت عبر خطوط ضبط مختلفة أو امتدتة نوّعة (01زم0© وناملعة17 
وعمن1). وتقوم الوحدة الحسابيّة المنطقيّة بإنجاز عمليات إضافة الرقم الثنائي (لتتقمذ8 
مونلل م))» والطرح دمعو طن 5)» والضرب (صم دع 1م 1ه31) » والقسمة 
(دمنوزنزط)» فضلاً عن الكثير من المقارنات المنطقيّة المختلفة بوسائل العمليّات 
البولانيّة (وم220هم0 موعاهه8). ومن الأمثلة على هذه المهام تكملة الكلمات 
(170105]] وأسمعصع [ممه ©) » وعكسها (ع سناع حمل وتحريكها إلى اليمين أو اليسار» با 


واحداً في وقتٍ واحد. 


كك 


حالة التسجيل 

تشتمل حالة التسجيل (#عأقاعع8 ونطة5) على البتات الناتجة عن تنفيذ الأمر. 
وتتضممن هذه البتّات» التي يُحدّدها تصميم (80510)» على كل من الترحيل (إستدع)؛ 
والصفر (26:0) وغير الصفري (20عء2 :210)» والإشارة (مع1ز5) . 


المتحكم التسلسلي 

تتعلّق مهام المتحكم التسلسلي (عءمعناوء5-:ه1اهناهه) بالاشراف على نشاطات 
المعالج الميكروي (818]7) بإنتاج إشارات التحكم بإنجاز الأمر أو التوجيه المرسل 
إلى دبابيس الدخل المناسبة (5مزط غناممآ 6:هنرمه:ممخ). يولد منطق الضبط إشارات 
الساعة (15دمع51 16ه010)» وبيانات القراءة والكتابة (القراءة والاستخراج) من وإلى 
الذاكرة ومدخل الدخل/ الخرج » كما يؤدّي إلى تحديد موقع مضمون البيانات» 
وضبط المعبر (01:]ده00 5ن8)» وإعادة ضبط الوظائف (وممناءصناط 26566). وجميع 
هذه التطبيقات توجه بواسطة برنامج مُصعْر محفوظ في ذاكرة القراءة فقط 10141 في 
المعالج الميكروي لضبط البوابات الرقميّة 6815 1]81ع21 وتسلسل مجموعة الأوامر 


أع5 1]151101101. 


المراكم 

يُعل المراكم (120تاستتاءععم) مسجاة وظيفياً للاستخدام الخاص (056مداظ-0121ءم5 
تعأقاع6 1 [هممناعمدا1). يقوم بوظيفة مزدوجة خلال العمليّات الحسابيّة والمنطقيّة) 
وذلك قبل أن تُعطي العمليّة التي يحملها «المُعامل» (أو المعمول 0مهروم0) نتائجها. 
وبعد أن تُعطي العملية التي يحملها «(حاصل الجمع» (صند عسمتكغاسوعع)» أو «الفارق» 
50921155 أو «الجواب المنطقي» (51هى [2نزع0.]آ)» يتصداف المراكم كنقطة 
تحوّل مركزيّة 0مزوط لدعو نهاوده1)» وكجامع للرقم الثنائي (0060ى برمهمدز8). فضلاً 
عن ذلك» يمكن للمراكم أن يتمهم (لء]«عصرءاممده0)» ويختبر (يفحص) (660و16))» 
ويُزاح (1864ط5) لإنجاز الوظائف الأساسيّة للمعالج الميكروي كالوظائف الحسابيّة 
وا 
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مُسجل البيانات 

يُعرّف مسجل البيانات (رواوزعه1 8204) بأنّه حيّز مقت لحفظ البيانات المُستلمة 
من معبر البيانات (22]3005)» يوجه بواسطة البرنامج» وهو مُسجل ذو استخدام عام. 
يستطيعء الفسجل حمل البيانات لكلتا العمليتين الحسابية» ومعالجة الذاكرة 
(عهنووء :01خ هدس ]/3). ومن الضروري الإشارة إلى أن عمليّة فك شفرة الأمر تتم 
بمسجل مخصّص يُدعى مسجل الأمر (عاونعء1 «مناءدماده1) ويكون عادةً منصلا أو 
مربو ظّ (0عطعوعى) بفاك شفرة الأمر (7ع0معه12 موناء نماكم1) . 


فاك شفرة الأمر 

تتلخص وظيفة فاك شفرة الأمر (ع00ء26 هموناءددنوم1) بتحليله لمضمون مسجل 
البيانات» وذلك لتحديد العمليّة التالية التي يجب إنجازها. بعد ذلك» يومّن المتحكم 
التسلسلي (1وءدعناوء 1161-5ونده©) الإشارات المبرمجة ضابقا المماسية للغيل 
(دهنات»6). يعألف كل أمر من مجموعة (ووض»8) من التعليمات الدقيقة 
(15]6105ذه311) المحفوظة في الكود المفصّل ذي ذاكرة القراءة فقط 
(2014 علومءه3]1) في وحدة المعالجة الميكرويّة (215]0)» حتى تنجز عدّة مهام 
تتمثّل بفتح وإغلاق بوابات المنطق (68:68 وذعه.1)» وفتح أو إغلاق الدارات» وإعادة 
ضبط حالة الأعلام (5ع1123 كلة)5 عستتاعوع2) . 


عدّاد البرنامج 


إن عداد البرنامج (عغهناهك© مصدمووء2)؛ هو مسجل خاص يقوم بضبط تسلسل 
الأوامر أو التوجيهات (كومماعيموم)» أي الوتيرة الجزئيّة (وعمن6نه:طن5) (مجموعة 
تعليمات متكاملة مستقلة تدخل في تركيب برنامج رئيسي» وتؤدي وظيفة محددة 
ومستقلّة) لبرنامج الكمبيوتر. وتحفظ هذه الأوامر عادة في مواقع الذاكرة ذات 
الدخول المتسلسل (00005ء10 لإامصرء]/! لءوووءءة (211تامعنوه5). ومع إنهاء كل أمر» 
يزداد المسجلء بعد ذلك يُشير إلى موقع الذاكرة حيث سبُحفظ الأمر التالي (ه/< 
معنت ؤوم]) وكلمة البيانات (0:ه790 2248) . 
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مُسجّل العنوان 

يقوم مسجل العنوان (62ئؤوزوع2 ووع400) بحفظ عنوان أو موقع كلمة البيانات في 
الذاكرة أو في الدخل/ الخرج 1/0 الذي هو في حالة المعالجة. ثمٌ تفك دارة المنطق 
شفرة العنوان في الذاكرة أو مدخل (:50) الدخل/ الخرج المنتقى» في حين يحوّل 
منطق فك الشفرة هذا مضمون مُسجل العنوان إلى مواقع ذاكرة محدّدة (60/نهوم؟ 
كصه نهآ لإتمصن]8). ونشير إلى أن سعة مسجلات العنوان المختلفة» تشم وفقا 
للطرائق التي تعتمدها في تنفيذ وظيفتها (م]وزعء1 عط) عدمزووء400)» ومنها: عمليئّات 
التبويب والفهرسة (عم:06م1)» والتصحيف (عمزعة20)» وتأشير الكنس (1مما5 
عمنامزه2)» والتطبيقات غير المباشرة (5مه60وءذنآاممك اععمتلم1) . 


البرنامج الميكروي 

إن البرنامج الميكروي (صمهمرعه:مهه261) هو برنامج موجود في الشريحة المباشرة 
ذات ذاكرة قراءة فقط (2021 م01-م0) والتي يحظر دخول المستخدم إليها. وهي 
تحتوي على تسلسل مجموعة أوامر وحدة المعالجة المركزيّة التامّة (210© مم8 
51 105]061108) . ومن المعروف أن المعاجات الميكرويّة تنفذ تعليماتها يتكران ثلاث 
خطوات» هي : (1) استحضار المعلومة لتنفيذها (00ا1-5)» (2) فك الترميز أو الشفرة 
(ع0مءء2)» و(3) التنفيذ (ع)دهء:). 


خصائص المعالج الميكروي 

يكمن عمل المعالج الميكروي (5501ع106م3/1620) في الحوسبة ومعالجة البيانات 
الرقميّة. تكون الأرقام الثنائية (نؤذوذ© تومهمز8) أو البتّات (815) فيه مجمّعة بكلمات» 
وتُعرف الكلمة ذات 8 بت (7000 8-616) بما يُسمى بالبايت (81:6)» والذي هو طول 
الكلمة الأساسي في الكمبيوتر. إن أفضل أداء للمعالج الميكروي هو في تطبيقات 
البرمجيّات - المكثفة (كصم ندع ناوخ ع لأقمع امآ عته 01155 5) التي تحتاج إل الكثير من 
الحسابات العدديّة ومعالجة شاملة للبيانات (عمزووءهه:2 2غه22 ءاأومعء1) . 


من ناحية أخرىء» تتوفر المعالجات الميكرويّة الجاهزة التجاريّة (لاعط5 عطاغ0 


15 00ت 1) بهندسة 8 بت» و16 بتء و23 بت ولها سشرعات (05عءم5 عاعواك) 


تصل إلى (21112 450) . 
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وبالمشارتة بين وحذات المفسكم السيكروي 01617 وعدات المغالج 
الميكروي (315]5) نجد أن الأولى أكثر ملائمة لاستخدامات الزمن الحقيقي 
(عسنادء©) لاسيما في تطبيقات ضبط الماديّات المكثفة (ووزومةام]-وعةل ه11 
5 نامك امنتادمك) . كذلك تحفظ برامج (2/510) في الذاكرة التي قد تكون أو للا 
تكون في رقاقة وحدة المتحكم الميكروي. (انظر قسم «المتحكمات الميكروية»» 
المذكير لتحفا: 


تتشكل أكثر وحدات المعالجة الميكروية تطوّراء من هندسة داخلية ذات 32 يتا 
(أي 32- بتاً لمعبر العنوان الداخلي» و32 بتاً لمعبر البيانات الداخلي) ومن معبر بيانات 
خارجي (5ا8 223:8 231ئه]<8). ومن الضروري الإشارة إلى أن المنافسة المكثفة 
وطلب السعهلك النقرايد لسرغات أكبر ولسمات أخرى حديدة تشكل داقع 
للمصنعين لتحسين وتطوير وحدات المعالجة الميكرويّة بشكل مستمر. ولعلّ التطوّر 
الحاصل المتزامن للذاكرات شبه الموصلة الأسرع وذات الكثافة الأعلى قد دعمت 
موضة تطوير المعالجات الميكرويّة. 


تحتوي المعالجات الميكرويّة 6زم -32 الأحدث على تعليمات وبيانات وسيطة 
وعطعة© 222:8 ورقاقة الذاكرة المباشرة عالية السرعة (منط©-م© لعوم5-طع211) والتي 
تضم معظم التعليمات المستخدمة مؤْخّراً والبيانات التي تُرجح إعادة استخدامهاء 
وبالتالي تقليص حجم البيانات المحفوظة (0عة:ه:5 25:8) وزمن الاستخراج 
(عصخظ لدبعتمعع). أما وحدة إدارة الذاكرة (2/12/17 - أنهتآ غمعممعع حصة]ط-لتتمصع/3) 
فتسمح للمبرمجين باستخدام موارد النظام (5011165ع]1 جمه6 51 ز5) دون الأخذ بعين 
الاعتبار الحجم الفعلي للذاكرة بالميغابايت (:عانزطهع»2). علاوة على ذلكء تتميّر 
(8240) بأنها تسمح باستخدام عدّة برامج وأنظمة تشغيل في الآن نفسه. 

تُعدّ 8080 1ه1ه1» و280 ع10ز2» وموتورولا 6800 و809. أوّل المعالجات الميكرويّة 
)زط - 8 الناجحة. بعد ذلك قدّمت موتورلا خط 6000 ب 6000 ترانزستور التي شملت 
8»؛ و 8010) و8012 و8020 و8040. وأنتجت إنتل في الفترة الزمنيّة نفسهاء كلاً 
من 480186 و 480286 و 386 و 486 وذلك قبل إصدارها لمجموعة المعالجات 
الميكرويّة بانتيوم و5616 «دانامءط في عام 1993. 


442 


يختصر الجدول 1.14 التقدّم الذي حقّقته شركة إنتل» الصانع الأكثر شهرة في 
العالم للمعالجات الميكرويّة خلال فترة الثمانية عشر سنة الماضية. ولا تُذذكر مجموعة 
سيليرون (لإلنسصة8 «مءهاء0) في هذا الجدول لأنها مخصّصة للاستخدام في 
الكمبيوترات زهيدة الثمن نسبيّاً وهي غير معدّة لتقديم أداء أفضل» حيث إن النسخ 
المقتطعة (وممزومعء7؟ لع ندعصنم1) لبانتيوم 11 (11 سنانغموط)» من السيليرونات الأولى 
الصادرة» لم تكن تتضممن الذاكرة الوسيطة ذات ]1 128 (18 128 نإ1مصعك]8 عاعة0)» 
فيما بعد عدل هذا النقص فزوّدت بها في نسخة سيليروك 3004 (ى 300 ممنرعاء©) 
اللاحقة. 


فضلاً عن ذلك» استحدثت المعالجات الميكرويّة على يد مصنعين آخرين في 
الولايات المتحدة الأميركيّة وفي اليابان. وتجدرالإشارة إلى (تصرعادلزوم 8/1 صناد) 
التي قدّمت المعالجات الميكرويّة 8150 ©8خ58)» و(لجمعاءه16-5مو1) التي 
أنتجت معالجات - (150ه) الهندسة الدقيقة (جروووعهمءط 15و ساءعاتطءضم) 
لاستخدامها في محطّات العمل» وخدّام الملف. كذلك أصدر كل من (1811)» 
(015:ه:310)» و (معانامودهك0 عاومد) كمبيوترات الطاقة (و20 يرعبووط)؛ وقامت ممع 5111) 
(وثامة:0 بإدخال معالجات (81105) إلى الأسواق؛ وصقّمت أيضاً وحدة المعالج 
الميكروي (21510 قطماة). وفي جميع الأحوال» فإن أي من هذه الأجهزة لم تحقّق 
نجاحاً ينافس معالجات إنتل (10:61) خاصّة لجهة الاستقطاب الجماهيري وتقبله لها 
ولجهة الكمّيات المنتجة منها. 


بالعودة إلى تاريخ المعالجات الميكرويّة نجد أن 26515 الأوليّة قد صُنعت 
بسيرورة 72405 وليس بسيرورة 88105 لأنّها تتقّل ترانزيستورات أصغر حجماًء 
فالنسختان 8086 و80286 هي معالجات ميكرويّة 5. وفي عام 1985 تحوّلت إنتل 
نحو 01105 فاستحدثت الإصدارين 386 و486. ومن ثُمّ» أي في عام 1992» أصدرت 
إنتل معالج بانتيوم (:2:006550 «مدامه2) المصنو ع بسيرورة (8102105)) وهو نسخة 
من 08105 بطاقة استهلاك أقلّ. ولقد تميّزت النسخ الأولى من بانتيوم بسرعة تشغيل 
أكبر ب 4 مرّات من نسخة 486. نذكر من نماذج التحسين لبانتيوم التي حقّقت نجاحاً 
هي (210 تمسغمء5)» (2/18/12 سسنامءط)؛ و(11 مسسمءم2)» وقد صئعت جميعها بحسب 
سيرورة (86101105) . 
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الجدول 1-14: تطوّر المعالج الميكروي 


التوع تاريخ عد حجم .هجو الناقل 
الاختراع الترانزستورات التصميم (صبيرح (81]5) 
004ك4 157/1 2.31 1060 4 
8080 174 2.31 60 8 
8086 15318 6.01 30 16 
9058 ْ1619 12.01 30 16 
#0256 15352 134.01 1.5 16 
30356 1085 275.01 10 32 
30056 15309 1.6 0.6 32 
لللالامع2/ | 1993 33711 05 *32/64 
20 لتتانامعط | 1995 551 055 *32/64 
116 ممعم | 1997 41 05 *32/64 
آلسسقمعم | 1997 11 7 055 64 
لعع1ع1 64-خم .][ | 1998 1001م 64 


من ناحية أخرى» تقلصية :سماكة الشخط (2655 1101 عمصنة) فى المعالجات 
الميكرويّة من «مير 3.0 في نسخة 8086 في عام 1978 إلى دير 0.356 في المعالج 
الميكروي (12]7 11 دسدنامءط) عام 1997. 


في الفترة نفسهاء ارتفع عدد الترانزستورات المُستخدمة في المعالجات الميكرويّة 
من 29000 إلى 7.53 مليون في 1[ سسندوط. وقدّمت إنتل (10:61) نُسخاً مختلفة من 
معالج بانتيوم الميكروي (5501عء10م1110 سسنمءم) لمعالجة متطلّبات الأداء 
المختلفة. يُستخدم معالجات سيليرون (6:00ا0) عند الطرف النهائي السفلي (8-0 ::1.0]) 
و(11 مسستصء5) عند المجال الوسطي (عوصهمل3/1» و25011 سنتامءط) و(111 صسناناوءط) عند 
الطرف النهائي العلوي (0م8 5ع111). كذلك تتميّز معالجات (111 سدانامءم) بتقديمها 
السرعات 450. و500» و1112 600. 


والجدير بالذكر أن كاد من 1م121 ولتهعاعةط- ]ع1 ه11 قدّم (0ع»:31) على أنّه خليفة 
خط البانتيوم (ءصنآ دساندعم) المكدّس لتطبيقات الحوسبة الفائقة (لمظ-طعن1]1 
5 رمك عمناناممه0). وهو معروف ب 4 لأنّه يستخدم تصميم 4 بت (64 
معزوءط« -نزط)» كما وأن 4ع21»:0 يحتوي على أكثر من 10 ملايين ترانرستور وله سرعة 
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ساعة تفوق 24112 800. و سرعتة أكثر بمرتين من سرعة معالجات بانتيوم (متنانامءط 
5هسوع 210 التي أسحث عام 1999» والتي صُممت لأداء الحوسبة المتوازية (1161مموط 
امه ). وقد توقع الخبراء الصناعيون أن تشمل المعالجات الميكرويّة 100 
لبوق 'ثرالوسهور قبل حلر ل جام 2004 
المتحكمات الميكرويّة 

إن اليكو الميكروي (10 26 دع 1امسدمعم31)» الظاهر في المخطط التوضيحي 
في الشكل 3-14» هو دارة متكاملة أحاديّة الليثية (©1 011)016م110) تضم وحدة 
المعالجة المركزيّة (0210)» وذاكرة البرنامج (/إ:مصمه]3 تسدموهمم)» وذاكرة البيانات 
(201عء]3 22:5)» ومداخل الدخل/ الخرج » وغيرها من وظائف التوقيت (عمنسة1)» 
والتعداد, والإدارة جميعها على رقاقة سليكونية فرديّة. تؤدي وحدة المعالجة 
المركزيّة الخاصّة بالمتحكم الميكروي الوظائف نفسها التي تقوم بها وحدة المعالجة 
المركزيّة التابعة للمعالج الميكروي (51© :وووعءه:مه2/10)» غير أنّها أقلّ قوّةِ من 
(1نء20 ووع.1) وتحتلّ مساحة أقل من الرقاقة المباشرة (ععهم5 منط©-م9 ووع.1) 
لتُفسح حيزاً (مرهه#) للوظائف الأخرى على الرقاقة المباشرة. إذ أن حيّز الحفظ 
المحدّد في الشريحة المباشرة لذاكرة القراءة فقط (2011 مز0-م0) مُبرمج لحمل 
وظيفة - مخصّصة للتحكم بالأعمال (وممنعصظ امدمح عقنعومك-مم نوع تاومم) . 


عدادات الحدث / ذاكرة برامج الذاكرة 
1 011 1م18 


الدخل/الخرج 
المبرمج 1/0 


التسلسل التسلسل مداخل متوازية التحكم بذاكرة 


الخارج الداخل معبر البيانات/ العنوان ‏ 242/1 أو ]101 مقاطعات 


الشكل 3-14 الرسم التخطيطي للمتحكم الميكروي 
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وبالتالي فإن وحدة المتحكم السكروي هي الغربي الأقري للكميرير: السيكرري 
على الرقاقة 3 الخوقر حالياء لأنها تحتوي على وظائف كثيرة غيرموجودة في رقاقات 


إن وحدة المتحكم الميكرويء التي طُوّرت لتُناسب وظائف التحكم والضبظ 
(01:ده©) وليس للحوسبة» تتحكم حاليّاً بمنتجات الألعاب» والأدوات المنزليّة 
(وعءمهناممخ عمره1]1)؛ ومعدّات الفحص والاختبار ()«معصرمنناو8 6و76) التابعة لألواح 
مفاتيح الكميوتز لللسواءة رمك اع نمه )) ) والمونترات (5:م)نمه3) (الشاشات)) 
والظابعات (تمفنويم).. أخذى المحكيات الميكرؤية أيضا عدّة مهام مختلفة في 
السيارات: من العمكم بالبحوة إلى إدارة نظام التسلية والمكابح ضد ان 
(وععلةء8 عاعم1تاصة) . كذلك تعد وحدات المتحكم الميكروي جرءاً لا يتجزأ من 
مفاتيح قئاة المستقبل التلفزيوني ([عصسمهحدك موعزوءعءع-177)» والتوليفات 0 
ضوابط الصوت والنغمة (7006) في نظام الستيريوء والكاميرات الفيديويّة 
(5:عل:معصدح)» والكاميرات الرقميّة (8تعصصقت 1181ع1). وتوجه جميع هذه التطبيقات 
بواسطة برنامج مخصّص (تمومعه:2 60:ه12601) محفوظ بشكل معن في الرقاقة 
المباشرة ذات ذاكرة قراءة فقط (101/1 م1 0-م0)» ويمكن دعمه برقاقة منفصلة ذات 
فاكزة قر البقاشير ناشرة سفه نرت م1 


تتميّز المتحكمات الميكرويّة بذاكرة عشوائية انتقائيّة (8430)» وبذاكرة برنامج 
إدامرمهة صقي ذاك #215 قراءة فقط (26020) أو مبرمحة مجالياً بذاكرة قراءة فقط 
قابلة للمسح (822011) أو بذاكرة قراءة فقط قابلة للمسح كهربائيا (882201). ولعل 
التطور الذي طرأ غلى المخحكمات الميكروثة يشيه إلى حدٌّ بيذ المطور الذي طراً 
على المعالجات الميكرويّة) مع الاستفادة من تحسينات معالجة الوافر (ع 117 
85 وعرض الفط ]ا -ع صا أو تقلص حجم الشيكل (1005اءنال»ه12 
ذه عمتطوء8)؛ والتي أدّت إلى زيادة سرعة وكثافة ذاكرتها دون زيادة حجم الرقاقة 
(ع512 منطع) . 


تؤدي المتحكمات الميكرويّة المتطوّرة (800179) المهام نفسها التي تؤديها 
المعالجات الميكرويّة الأوليّة ذات الأجهزة الطرفية الخاريس» المساعدة الخمس 
(وععلاء12 لممتعطمقء7 لمممعاء 8176). وهى الآن متوفرة بنطاق قُدرات أداء أوسع 


وذات بنية (عتداءعاناء:ى) بين مذ 14 إلى هذ 16. إن تصميم المتحكم الميكروي ضمن 
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مجموعات (وعنانسة) يُتبح للمصمم خيارات في الأداء. فعلى سبيل المثال» تقدّم 
المتحكمات المعياريّة الميكروية (1[5 246 لتملصة5) قدرات ذاكرة مختلفة لتناسب 
الاستخدام النهائي للتطبيق (ممخغوءناممم عونا -لسظل)ر ويحتوي الجزء الطرفي في كَل 
مجموعة 11017 على ذاكرة قراءة فقط مبرمجة مصنعيًا (1011 1اعتسسمموهء-تماعة2) 
لحفظ برنامج مُثبت. والجدير بالذكر أن شراء كميات من 21018 يخفض سعر قطعة 
المعالج الميكروي المُبرمجة مصنعيّاًء فب تيصيخ الل من سحر خيرم السخ» » الأمر الذي 
يُتيح للزبون برمجة الذاكرة ورك عض انر دم ب الي 
على الذاكرة القابلة اللسيح (:22013ع]2 ع1طدئة:8)» فلا يشترون المتحكمات الميكروية 
المبرمجة مصنعيّاً إلا بعد التحقق من البرنامج التجريبي والتأكد من تصحيحه 
(0عععتاطء2) . 


كذللك» وقوقر اليشحكمات الميكرويّة التي لا ذاكرة قرائيّة لها (ووم1 -5201/1 
139 لتطوير المُنتج» من قبل بعض المصنعين ولمنح المصّممين فرصة تحسين 
البرنامج والتحقق منه بواسطة رقاقة مضمنة ذات ذاكرة قراءة فقط قابلة للمسح 
(825011 منطعع0) أو ذاكرة ثرا اءة فقط غير قابلة للمسح كهربائيا (885801/4). 
وهنالك وحدات تحكم ميكرويّة تجهّز فقط بعددٍ ابت رمن (81011) أو 01/1 ططق 
ذلك لأن بعص المنتجات العائلة 1015لمء2 6وم81 لا تصل مطلقاً إلى مستويات الحجم 
المطلوبة لتبرير كلفة الواجهة الهندسيّة 5)و0© عستوءمنعم8 غدمنةمن] للمتحكمات 
العيك وله الم ميحة مضيتكار ليان الا نم دن السيعياكرة ين البعصيول على اناد 


مفرد متدنية بعد استيفاء الكلفة الهندسيّة. 


في الوقت الراهن تتضمّن بعض 210175 محؤّلاات رقاقة رئيسيّة تمائثليّة إلى رقمية 
(05ج1ى - وتعاتع لم20 [31أئع11 0غ عملاقمخى متدك - 0) لتوفر التواصل المباشر (6عع16ز1 
وووتن الممدكنيات الميكرويّة مع المجشات التماثلية لقياس المتغيرات 
الماديّة» مثل: الضغط والحرارة؛ أو الدورة في الدقيقة 8514. أكثر ما يكون تفضيل هذه 
الشهة في التطبيقات الصناعيّة (120056121)» والعلميّة (عتكتامعك5)» والخاصة ّة بالسيارة 
م0117 مانم )) فهي توفْر مساحة في لوحة الدارة» وتخفض كلفة التجميع ([طاصسعءوقم 
5ن5ه). ونذكر من المتحكمات الميكرويّة الأكثر استخداماً ما يلي: 8048 اماما 
و85051) و85052) ع2110 28)» و6801 810:51012)» و6805» و68 1011. 
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معالجحات الإشارة الرقميّة 

إن معالج الإشارة الرقمية (205285آ -55015ع2100 515281 10151601)» هو معالج ميكروي 
مطوّر لإعطاء أفضل أداء ممكن لمعالجة البيانات المعتانة 224 4ع1مصمه5. ولعلٌ أكثر ما 
يُميّزه قدرته على مُراكمة المنتجات المتعددة أسرع من المعالج الميكروي. صّممت 
بنية 252 أو (ءتدننءه)زطه:ى 055) خصيصاً للاستفادة من طبيعة معالجة الإشارة ذات 
الطبيعة المتكرّرة (عتسدطه8]1 عاناناومء1)» بتبطين الأنبوب (عصتصناءمنم) لجريان البيانات 
(00هو©)» أو الشروع في مهمة أخرى قبل إتمام العمليّة التي هي قيد المعالجة 
لكسب سرعة إضافيّة. تُستخدم مُعالجات الإشارة الرقمية في محطات الأساس 
اللاسلكي (60005ة:)5 عوة8 ووعاء2)111) والتلفونات الخلويّة, وأجهزة النداء الآلبّة 
(15هع53)» والمودمات» وغيرها من منتجات الاتصالات. 


من ناحية أخرى,» تضم بعض (2528) معالجات ميكرويّة قائمة بحدٌ ذاتها 
(55015ء7206م 21110 عدماك-لمة)5)» فيما يُصمّم بعضها ليعمل بواسطة كمبيوتر عائل 
054]. تتطلب معالجة الإشارة الرقمية إحداث الكثير من العمليّات الرياضيّة المتكدرة 
مثل مُحولاات فورييه السريعة (5101105مة11' "تعتتتامط أمه1)» التى تتطلب الكثير من 
عبادات الكيري والمحمع: ْ 


تحتوي و2585 ذات الاستخدام العام المتوفرة في الأسواق على 16-16 و-غزط 24 
نقطة ثابتة 0مزوط-0ع::8) وعلى أجهزة الفاصلة الطليقة ذات 6ز32-5 (عمنغدماظ 32-016 
و1 6مزه©). وبالتطوّق إلى تفاصيل (252) الاستخدام العام نقطة ثابتة ذات ال 
+ذط-16» يظهر لنا أنه جهاز رقاقة مفردة يحتوي على معالج ميكرويء ورقاقة رئيسيّة 
ذات ذاكرة دخول عشوائيّة (2834 منط0-م0)»؛ ومداخل متسلسلة (ؤروط لقترء5)» 
ومدخل متواز (20:16 21161:ة0)» وَمُرَمّرَ الرقاقة الرئيسيّة (٠ع00©‏ «ونط-م0)» وأنشوطة 
الطور - المُقفل (.1.آ2 -موم.آ 1عءاءه.آ-لعمقطط ) . 


من ناحية الأداء يستطيع بعضها تنفيذ 20 مليون أمر في الثانية (3155) على تردّد 
7 40 ويمكن لنسخة الفاصلة الطليقة ذات 32- بت (]«نوط عمننهه81 6ز32-6) أن 
تعمل كعائل لدعم التواصل البيني (عمنعةءم]) بالمعالجات الأخرى في تطبيقات 
نظام مواكبة (01ووعء10م1/11) . 

بالإضافة إلى معالجة الصورة» تقوم (6و652) بالترشيح (عصتيع:211) وبمعالجة 
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البياتات في خطوط الاتصال الفائقة السرعة (0005هء 1م تاتصصرمععاء1 لعهم5 طعنكز 
وعه11) وفي أدوات القياس (5]8008عسدموم1)» والتحليل الطيفي (2تاتاععم 5 
15 ) وتمييز النطق (الكلام) والضغط (لصة «متاتمعمعع .5‏ طاعععم5 
دوزووءةمدده©)» وتحليل الارتداد الراداري (21(/515مى مداع 2))12021 وتمييز الأنماط 


(مماتمع معع8] سعننوط) . 


تُقسم (وطوص) إلى نوعين» ذات الاستخدام العام (ءوممعسط لدمعمء) لمعالجة 
الإشارة الرقميّة وذات التطبيق المحدّد (0قنأءءم5 دمندءناومم). تختصٌ الدارات 
المتكاملة لمعالج الإشارة الرقميّة ذات التطبيق المحدّد (55105©) بتنفيذ مهام مثل 
الترشيح الرقمي (عمنىه]1ة5 1مانعنا) ومحولات فورييه بدقّة أكثر (2وضسنه] 
م21 تناععط ع1101 5ع صتدم أقصة11) وأسرع, وبكفاءة - كلفة أكيز من تلك التي تقدمها 
(2525) ذات التطبيق العام. 


إن ما يُميّر (257) عن المعالج الميكروي هو أنه مزوّد بمضاعف المصفوفة السريع 
(عنامنان]3 نوسمخ 6وه5) والمراكم. تؤْمّن هذه الدالات ضرب رقمين ببعضهما 
وإضافة حاصل الضرب إلى نتائح التحصيل السابق بفترة ساعة مفردة واحدة (و1عمز 
متعم عاءو1©). أمّا في قيم المراكم - بتواتر عمليات الضرب ذات النقطة الثابتة 
النمو ذجي (12]05ناتسباءع كع ناصن س8 غصتوط -لعءة1 معنم 19) . 


فيُضرب رقمين ذات 16-616 ومن ثم يُضاف حاصل (ءدالمم2 6ن -32) إلى مراكم 
ذات 6ذ32-6 (1208ناسسسوعة 32-616) المسجل في دورة الأمر الفرديّة )5نمعاه 
6 ك١‏ شير إلى أن المعالج الميكروي النموذجحي يحتاج إلى حوالي 25 
ساعة دورة (5ها6ن0 علءو01) لانجاز هذه المهمّة. في حين أن رقاقات معالج الإشارة 
الرقميّة تشتمل على ذاكرات وسيطة (19مممعء]3 عاعه0) لخدمة البرنامج وللتبطين 
الأنبوبي للبيانات (65دننآ ومنط 8نه). تُعوّف الذاكرة الوسيطة على أنّها ذاكرة سريعة؛ 
وصغيرة تقع بين ذاكرة أكبر. وأبطأ ومعالج؛ وذلك لتحسين الوصول للبيانات 
والتعليمات (1005اء0وم1). تحتوي رقاقات (252) التي تنفد حساب طليق الفاصلة 
(عتاأعسطاعخ غستمط عمتنده1 عاءه81) بأقصى كفاءة على دارات انتقال برميلي (اعتو8 
5 والدارات التي تسمح بالانتقال الاعتباطي (عمناقنه5 لإنهمز0:خ) للبيانات» 
بالاضافة إلى مجموعة الدارات الأخرى المصممة لاستبيان وجود الأسس 


(كامعمهم:8) . 
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أما رقاقة (2575) النموذجيّة؛ فلها ذاكرتا بيانات (116772017165 2264 1070) ومعبرا 
بيانات (5و8156 12268 2)1570» مما يمكنيا من نقل معاملين مطلوبين (05 هضرعم 0 10 
معناو 2) لتنفيذ دورة واحدة للوظيفة ذات القيم التراكمية بتواتر عمليات الضرب. 
وبالمقارنة مع المعالجات الميكروية التي تخزن كل الأوامر والبيانات في الذاكرة 
نفسها نجد أن معظم معالجات (255) مزوّد ببرنامج منفصل وبذاكرات بيانات (22]4 
و1:ومس» مما يسمح باستخراج الأوامر والبيانات في الوقت نفسه. ومع ذلك» 
يخرّن بعض (252) أنواعها معيّنة من البيانات الساكنة (22]8 5:806) فى ذاكرة 
البرنامج لنقلها إلى ذاكرات البيانات الأصغر والأسرع ف الاج إن الزمن 
المطلوب لإتمام دورة الأمر أو القيم التراكميّة بتواتر عمليات الضرب لكل 
عمليّة يتراوح بين 5ه 60 و 55 200. فيما يتراوح طول الكلمة (وطاعهع.آ 970:0) بين 
5 8 و 6ذ6 232 ويُعدٌ الطول 6زم -16 الطول النموذجي. 


فضلاً عن ذلك» تشتمل رقاقات (988) على ذاكرات مُتعدّدة ومعابر متناسبة 
(8115565 2018 وجوع011©) لتحسين نظام الإنتاجية (غامطع تامعط1 دمع525) بزيادة معدل 
دخول البيانات. وبشكل عام؛ تتضمّن الذاكرات الداخليّة النموذجيّة (لمعنمر1 
1/117 1قممعنم1]) ما بين 129 و512 كلمة من 6 بت (7005 ]1ط 16 512 م 129). كما 
ويمكن لمعالجات الإشارة الرقميّة زيادة الاإنتاحية ناماع 11:0) ببرنامج خارجي 
وبذاكرات بيانات سريعة كفاية لدعم المعاملات والتعليمات في الدورة الواحدة. 


إن تطبيقات معالجات الإشارة الرقميّة» كمعالجة الصورة (عمزووءءه:2 ععهم1)» 
تتطلب رقاقات معالجة 64000 كلمة على الأقلّ للبيانات الخارجيّة أو لذاكرة البرنامج. 
إذء يحوّل الدخل التمائلي (نامم1 عهاحمة) للمعالجة» ومن 3 يُعاد تحويله إلى خرج 
تمائلي: تتصدئاف رقاقات (252) كطرف خارجي مساعد (221عطمترء2) للمعالج 
الميكروي ذي البرنامج وذاكرة البيانات. 


تُغلف (:652) بحرّم ثنائية الخط (2125 - وعوتعاعة2 عسمننآ-مة لهنط)ء أو بحوامل 
رقاقة غير طرفيّة بلاستيكية وسيراميكيّة (71:000 0ه 1,005)» أو بعلب رزم أو رصف 
شبكة دبابيس مُتسامتة (وععماعة27 مم2 تروسخ تع -صنط) . 
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نظرة شاملة 
إلكتروني» علماً أن هذا المصطلح لم يحمل دوماً المعنى ذاته. 


ملل خدسين غاماء أي قيل ظهور كمببوترات الحالة الضلية: كانت هذه الكلمة 
تعنى أي آلة كهروميكانيكيّة أو إلكترونيّة تماثلية قادرة على إنجاز عمليات حسابية 
(حوسبة). 


فى الحرب العالميّة الثانية لعبت الكمبيوترات التماثلية الخاصة بالتطبيق» والمكوّنة 
من التروس والعتلات الميكانيكيّة وأجهزة فصل سرعات ومحرّكات»؛ دوراً مهماً في 
توقيت احتراق الفتيل وزوايا ميلان المدافع؛ إذ كانت توخذ في الحسبان عوامل عدّة 
مثل النطاق وزوايا الارتفاع» وكمية الوقود» وسرعة الرياح» وحرارة الطقس وحتى 
دورة الأرض. كانت البيانات تُدخل إلى هذه الكمبيوترات بواسطة المقابض وجهد 
السواعد, فكانت تظهر بيانات الخرج المهمّة عند طلبهاء وتتحكم بالتحركات 


وكان لظهور الكمبيوترات الرقميّة» التي صممتها الحكومة الأميركيّة خلال 
الحرب» أهداف حربيّة أيضأء تجلّت فى إعداد الجداول لحساب مساقات المدفعيّة 


وغيرها. 


عند تطوير أوّل أجهزة كمبيوتر رقميّة بصمامات تفريغ؛ كان العلماء والمهندسون 
لا يزالون يستخدمون الكمبيوترات التماثليّة التي تتألف بمعظمها من مضخمات 
(1615امدح) تشغيليّة ومقاييس فرق جهد دقيقة لحل العقد الرياضيّة وتطبيق الحلول. 
كانت المعلومات تُدخَل من خلال بنوك من مقاييس فرق الجهد. أمَا الخرج فيدخل 
أحياناً في قراءات العداد أو في أوسيلوسكوب أو حتى في الرسومات الواقعة على 
راسم أشعة ع3 (عغاواط نره-ة) . 


كانت الكمبيوترات التماثليّة الرائدة تحتوي على دارات بصمامات مفرّغة: إلا أنّها 
سرعاق ها اسبلالت عر الرسدورات وقد» لعبت هذه الكميوثرات حورا مهما فن 
تصميم واختبار معدات (أجهزة) الناسا (24884) ومحاكيات سلوك مركبات الفضاء 
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خصوصاً في بدايات تفعيل البرنامج الفضائيء إضافةً إلى الدور الكبير الذي لعبته في 
اختبار النماذج المصعْرة من صهاريج المياه وأنفاق الهواء (و[عصصنآ 4مة9197) . 


ظهرت فكرة كمبيوترات نظام التخزين التي نستخدمها اليوم» والتي تختلف تماماً 
عن الكمبيوترات الميكانيكيّة ومُعالجات بطاقة البيانات المثقوبة» في عام 1830» وهي 
من اختراع أستاذ رياضيات في جامعة كامبردج (لإأأوطع انصتآ ععلتتطسة©)» اسمه 
شارل باباج (830286 165:ة0). قام هذا العالم بتصميم وبناء آلة مع عجلات للعدّ 
العشري باستطاعتها أن تضيف الأعداد وتطبع النتيجة. إلا أنه لم يتمكن أبداً من إنجاز 
«محركة التحليلي»» إذ كان تجميع التروس والعتلات معقداً بالنسبة إلى تكنولوجيا 
الأمس. وبالرغم من ذلك قدّم باباج غَدّة أساليب لأثمام الحسابات أوتوماتيكياً وذلك 
من خلال تخزين كلا من البيانات والتعليمات بطريقة تجعلها سريعة الاستحضار عند 
طلبهاء وقد مر أكفر من مفة سنة قبل أن تدرج ذاكرات العخرين في الكمبيوثر 
الحديث. 


مجمعة؛ إلا أن تلك الأخيرة سرعان ما استبدلت بمئات من مفاتيح بصمامات مفرّغة. 


ولم يصبح اختراع الكمبيوتر ممكئاً دون شغل غرفة بأكملها إلا مع اختراع 
الترانزيسترات. أمّا الدارات المدخلة فلعبت دورا مهمأ في تقليص الحجم والطاقة 
التي تتطلبها أجهزة الكمبيوتر» مُنبتةٌ في الوقت عينه جدارتها وموثوقيتها. 

بقيت هذه الكمبيوترات الأوليّة لسنوات عديدة كبيرة الحجم. ثقيلة وباهظة 
الثمن» ولا يقدر على شرائها إلا المنظمات الحكوميّة؛ أو هيئات أخرى مثل 
المؤسسات الماليّة» والاتحادات النقابيّة والمختبرات العلميّة. وقد قلبت هذه 
الأجهزة كل المناهج الإداريّة والعلميّة» إلا أنها بقيت بطيئة ومملة» ويتطلب تشغيلها 
أيادي متخصصين ومتدربين. 

ولقد أتاحت عمليّة تقاسم الوقت للمنظمات أو الأشخاص العاجزين عن شراء 
كمبيوترهم الخاصء الاستفادة من تلك الأجهزة في أماكن معيّنة على أساس التناوب 
على استخدامها. 
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ومع ابتكار الكمبيوترات الصّغيرة المنضدية ازدادت هذه الأجهزة قوةً خصوصاً 
مع إحداثها الخطوة النوعيّة في عالم الصناعة بتطويرها قدرة التحكم الرقمي بأدوات 
الية وبسيرورة صناعية. ولكن لم تصبح هذه الكمبيوترات ضمن القدرة الشرائيّة إلا 
بعد اختراع المعالجات الميكرويّة» فظهر العديد من الكمبيوترات المكتبيّة بمعالجات 
ميكروية واحتلّت شركة (1834) هى التى أخذت الصدارة فى هذا المجال. ومنذ ذلك 
الى تكبيين الطوير ا يمرا عن ميعن اد سعيانف والماديات الول الكجيير #رانف 
الخصية أكفر عملعة: شكلاً ومضموناء وذلك لعلبية حاحات أكبر عدة من 
الأشخاص. ولم تعد الكمبيوترات تقتصر على المهام المنجزة منزلياً مثل معالجة 
النصوص أو إعداد المنشورات بل أصبحت تُشترى للألعاب الالكترونية» وتصفح 
الإنترنت وإرسال وتلقي البريد الالكتروني» وحتى مشاهدة الأفلام والإستماع إلى 
الموسقي عن خلاليا: 


لقد بُذلت جهودٌ جمّة لجعل الكمبيوتر أكثر سهولة للاستعمالء إلا أن ذلك لم يكن 
كافياً رغم إدخال الرسوم والصور إلى الربط التبادلي البيتي (6,6406)م]) للمستخدم 
واستعمال الفأرة كجهاز للتأشير. حتى باتت نسبة البيوت التي تملك كمبيوترا واحدا 
على الأقل» تفوق ال 40 في المئة» عدا الأعداد الهائلة من هذه الأجهزة التى تقدم 
المدارس على شرائها 50700 التعليم التقليديّة. ْ 


يبقى الانتظار لرؤية إذا ما كان الكمبيوتر سوف يحل في يوم من ما مكان أجهزة 
التلفاز باعتباره الوسيلة الترفيهيّة الأكثر تفضيلاً. ومن المتوقع أن تتجلى المرحلة التالية 
في عمليّة تطوير الكمبيوتر» بإدخال نظام التعوف على الصوتء الأمر الذي سيزيل 
العديد من الإشكالات التي ترافق عمليّة إدخال البيانات باستخدام لوحة المفاتيح. 


إن أسرع كمبيوتر في العالم صمم عام 1998 من قبل شركة إنتيل (1:61) لمختبر 
سانديا الوطني (:0:24013طهآ لهمهة8 دنلمة5). إحتوى هذا الكمبيوتر على 290132 


معالجاً ميكروياً من بنتيوم إنتيل 26 (26 <ناناا»8 11:]61) فحقق سرعةٌ قصوى لم يعهدها 
أي كمبيوتر قبله: وصلت إلى إنجاز 1.3 تريليون عمليّة رياضيّة في الثانية. 


قد كان الهدف من مبادرة الحوسبة الاستراتيجيّة المعجلة (8501)) وهي مشروع 
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0 تريليون عمليّة حسابية في الثانية مع مطلع عام 2004. وبالتالي تفوق سرعة هذا 
الكمبيوتر 100 مدّة سرعة الكمبيوترات الأخرى» وحتّى 100 مرّة سرعة الكمبيوترات 
التي نستخدمها اليوم. 


أدذّى النجاح التجاري للكومبيوترات المنضدية إلى ابتكار نماذج من كمبيوترات 
محمولة» بأحجام صغيرة (ء512 عآومم8 غ16ن21) تُشغْل بواسطة بطاريات ومنها أجهزة 
ليلائم حجم الجيب (ع512 عاهموطء)مططن5) . 


يركز هذا القسم بشكل أساسي على الكمبيوترات الشخصية نظراأ للتغيّرات 
التكنولوجيّة السريعة التي طرأت على هذا القطاع والتي باتت تقود كافة الصناعات 
الأخرى. للمزيد من المعلومات المتعلّقة بتكنولوجيا الكمبيوترات»؛ انظر الفصل 14 
«المعالجات الميكرويّة والمتحكمات الميكرويّة»» والفصل 16 «أجهزة ومعدّات 
الكمبيوتر الطرفية المعاونة الخارجيّة). 


الكمبيوترات الرقميّة 

إن أجهزة الكمييوت: الرقميّة (5جء)1اممرده© )زع 1) هي كمبيوترات إلكترونيّة بنظام 
تخرين» تحعوي غلى ذاكرة داخلية مرثبطة ببرمجياث إذارة النظام والعتفيذ 
الأوتوماتيكي للبرامج المخزنة. 


يتمثل المخطط المبسط في الشكل 1-15 المطبق في شتى الكمبيوترات الرقميّة 
نيك قرم الذاكية الد اانه رمشرون الباقاف و اودهاع المدغلة سواه براسطة 
لوحة المفاتيح أو مصادر أخرى مثل الأقراص (المرنة)» والأقراص المدمّجة للقراءة 
فقطء وخراطيش الأقراص الاحتياطية» أو حتى الأشرطة المغنطيسيّة. 

تُطبق توجيهات الخرج والدخل والمعالجة أوتوماتيكياً. أمَا وحدات المعالجة 
المركزيّة» التي كانت تحتويها لوحات الدارات بين مكوّناتها المنفصلة؛ العمليّة 
والشكليّة» فقد تطوّرت لتصبح جزءاً من رقاقة المعالج الميكروي. وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى الذاكرة الأساسيّة التى اتخذت شكل رقاقات شبه موصلة:» قادرة على 
تخزين ملايين البتات (016)» بعد أن كانت عبارة عن خرزات حديديّة معلقة بأسلاك. 


-455- 


معبر البيانات 


الشكل 1-15 الرسم التخطيطي للكمبيوتر الرقمي 


كذلك باتت» شاشات الكمبيوتر» وهي الخَلف المباشر لمستقبلات التلفزيون 
الملوّنء تعمل كالأجهزة التفاعلية» فتعرض العمليات المنجزة وتعيد إنتاج أكثر من 
0 لون. وباتت طابعات اليوم المنضدية قادرة على إنتاج طباعات عالية الجودة 
ورسومات بمقدار 10 أوراق في الدقيقة» وباستطاعتها إعادة إنتاج الصور الفوتوغرافيّة 
الملوّنة بدقةٌ حتى ليتعذر تمييزها عن الصور الأصليّة. 

لقد بات من الشهل إدخال البيانات والتلاعب بها بمجدد إجراء عمليّة تفاعليّة 
بسيطة بين الإنسان والكمبيوتر» وسيطها الأجهزة التوجيهيّة مثل لوحة المفاتيح» 
والفأرة» وكرة التحكم. وجداول إدخال البيانات. 


إن معظم وحدات المعالجة المركزيّة ([51©) في الكمبيوترات الحديثة ترتكز على 
مفهوم مجاميع المعلومات المعقّدة (0150 أمععم00 اع5 ممنتاءعتصاكم] عرعامصسمك)» علماً 
أن بعض المصانع التي تنتج شبه الموصلات قامت بتطوير معالجات ميكرويّة تجاريّة 
بمفهوم مجاميع معلومات مبشطة (150©)» إلا أن تلك الأخيرة لم تلق رواجا في 
الأسواق. ثم إن مصمّمي ال (5]0©) وال (©015) أدخلوا مبادئ ال (8150) إلى 
معالجاتهم الميكرويّة الجديدة للاستفادة من العناصر الإيجابية التي توفرها. 


إن ((الكمبيوتر الميكروي» (111615تطوء311120) هو مصطلح عام أطلق على أجهزة 
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الكمبيوتر التي تحتوي على وحدة معالجة مركزية ميكرويّة (دقيقة). واليوم باتت 
الفضصطلحات والتغاريف أكثر دقة وتحديدا فتجد تسميات مغل الكمبيوثرات 
الشخصيّة المنضدية (مء)دامسره© 21موومء ممكاوءط)» وَالكُمَنيوترات الشخصبية 
المحمولة (ورع)ناممره© ع1ووط210:6). وكمبيوترات الشبكة الخدماتيّة (1رومومع1ز 


١ 5 ع‎ 


من المتعارف عليه اليوم؛ أن مصطلح الكمبيوترات الشخصيّة 50 يمثّل 
الكمبيوترات المنضدية والكمبيوترات «الكتابيّة» المحمولة وإن صِيغٌ هذا المصطلح 
المستخدم من قبل شركة الات التجارة الدولية 1814» هو تعريفا لمجموعة كمبيوترات 
صغيرة تحتوي على معالجات ميكرويّة من إنتاج إنتيل 10101 وأنظمة تشغيل من تصميم 
شركة ميكروسوفت (8/1105010). إلا أن مصطلح «الكمبيوترات الشخصيّة الموائمة 
(اطلنةمممه0 050) يحمل معنى أدق, لأنّه يعود إلى كمبيوترات من صنع شركات 
منافسة ل 1836 ولكن مؤهلة لتشغيل برمجيات التطبيق ذاتها. تعمل هذه الكمبيوترات 
بأنظمة تشغيل ميكروسوفت دوسء 95) و98 (98 6ه 95 ,710008 ,205) ولكن 
المعالجات الميكرويّة قد تكون من صنع (10161) أو نسخة عنها من صنع شركة أخرى. 


إضافةً إلى ذلك» يميّز مصطلح «الكمبيوترات الشخصيّة الموائمة) جميع 
الكمبيوترات التي تم ذكرها أعلاه ولكن من كمبيوترات شركة أبل (ءامم)؛ 
ماكنتوش» التي تستخدم نظام تشغيل ومعالجات ميكروية © ا 


75 ) خاصة بها. 


تعتمد ورش العمل (5]8]105 ع11ه77) أو ورش العمل الهندسيّة 780010 عمتععم عمط 
1 )) نشكل أساسي على الكمبيوتر الذي يسهّل عليها إنجاز التصاميم 01 
(طذ) معزوعءع[1 020 والأعمال الهندسية (عمنمعءعمناعم8 لعلنى ع اناممةه©). حيث 
تبدي هذه الورش اهتماماً كبيراً بقدرة الرسم التي تعتمد في عملها على معالجات 
ميكروية بسعة )زم -32. 


إن كمبيوتر الشبكة الخدماتية (رووره5 1رهه2) هو جهاز كمبيوتر متخصص 
الكمبيوترات على ذاكرة تفوق سعتها سعة ذاكرة الكمبيوترات العاديّة بكثير» فتتمكن 


-:2450ت 


من تخزين وتحميا برامج التطبيق المتخصصة بناءً على طلب أي كمبيوتر في الشبكة. 


إن الكمبيوتر الْمصغر (1ع ]نام صمء نم ز31)» هو تعبير نادر استعماله اليوم ويعود إل 
الكمبيوترات المستخدمة في آلات الصناعة وعمليّة التحكم. تحتوي الكمبيوترات 
الحديثة على معالجات مركزيّة مصبية خمويض ا مجع وومةه أما مصطلح 
«الكمبيوترات الأوّليَة (ويعااوصده© عستدشمنه]2)» فما زال متداولاً في الكمبيوترات 
الضخمة للمصانع» والمؤسسات الحكوميّة والبنوك» وشركات الضمان ومنظمات 
الأمن: لتجهيز البيانات» وإنجاز المحاسبة» وحماية قاعدة البيانات على نطاق واسع. 


إن معظم الكمبيوترات الرقميّة منظمة على الشكل المبيّن في المخطط المقفل 
25. يقرأ الكمبيوتر البيانات أو يدخلها من خلال لوحة المفاتيح» أو أجهزة المودم, 
أو سواق الأقراص المرنة أو الصلبة. ثم يكتبها أو يخرجها بواسطة أنبوب أشعة المهبط 
إلى الشاشة أو غيرها من الأجهزة الطرفية» الطابعات أو مرسامى « ولء فيما تخرّن 
ذاكرة الكمبيوتر توجيهات البرامج والبيانات المعالجة. في الكتعيو ترات القديمة 
كانت وحدة المعالجة المركزيّة (51ح) تُعدّف على أنها عقل الكمبيوتر واليوم 
أصبحت المعالجات الميكروية 208 » هي العقل. لمزيد من الاطلاع على مهام وحدة 
المعالجة المركزيّة» يمكن العودة إلى الفصل 14 الموسوم ب «المعالجات الميكرويّة 
والمسيطرات الميكرويّة». 


سواقة أقراص 
الاحتياط 


الشكل 2-15: ترتيب نظام الكمبيوتر 
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ذاكرة الكمييوتو 
كما هو مبيّن في المخطط المقفل للتسلسل الهرمي لذاكرة الكمبيو تر( ناماه 
«تدسء8) في الشكل 3-15» تربط (0810) مباشرةً بالذاكرة وكذلك بمنافذ الدخل 
في المستوى الأوّل يحتوي ال (510©) على تسجيلات داخليّة سريعة ومنخفضة 
الكثافة. وتحتوي بعض وحدات المعالجة المركزيّة أيضاً على ذاكرة وسيطة (عطعدح) 
تنألف بدورها من ذاكرة دخول عشوائيّة ثابتة» سريعة» ومنخفضة الكثافة إلا أنها باهظة 
الثمن. تسممى هذه الذاكرة ب ذاكرة 24314 المستقرة (52411) أو (241/1 عننها5) . 


المستوى الأول 

المستوى الثاني ذاكرة خافية (وسيطة) 
51 

المستوى الرابع 


الشكل 3-15 تسلسل الذاكرة في الكمبيوتر 

في المستوى الثاني قد تحتوي هذه الذاكرة الوسيطة على أكثر من (684121). أمّا 
الذاكرة الأساسيّة التي تقع في المستوى الثالثء» فتتألف من ذاكرة دخول عشوائيّة 
ديناميكيّة, بطيئة ذات كثافة عالية وزهيدة الثمن (/21241) أو (41؟ عنتنسمصزط) . 

وتحتل سواقة القرص الصلب المستوى الرابع من الذاكرة» فهي ذاكرة عالية الكثافة 
بكلفة صرف متدنية لكل بت وتخدم كخزان أكبر للمعلومات. 

يُظهر المخطط أن الذاكرة السريعة الأكثر استهلاكاً للطاقة تت ركز بجانب ال (2100ح) 
بينما الذاكرة البطيئة الرخيصة تتواجد على مسافة أبعد. تخرّن الذاكرة الوسيطة 
(01تطعء 1/1 عطعة©) نسخاً من كتل البيانات المخرّنة في الذاكرة الأساسية التي غالباً ما 
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يطلبها المعالج أثناء قيامه بإنجاز مهامه الأخرى. تبتكر هذه الذاكرات الوسيطة 
اختصارات فرعيّة (15باه9800:1) لتتلافى بطء استجابة الذاكرة الرئيسة. ويعمل 5141 
بمعدل سرعة تتساوى تقريباً مع سرعة المعالج ولكنها باهظة الثمن. من ناحية أخرى 
تتألف الذاكرة الوسيطة من دارات تتعقب كتل الذاكرة المتواجدة فيها وتشرف على 
وضعيتها. 


تحتوي المعالجات الميكروية حالياً على رقاقة ذاكرة وسيطة ومسجلات 
(ومعاونزعع2) فعا ولكق كليهما نخد شكلا نسكرا سيب ضيق المساحة على الرقاقة: 
بناءً على ذلك تُعوّض هذه الذاكرة بأقراص ثابتة للقراءة فقط من خارج رقاقة الذاكرة 
الوسيطة لتكمملها في المستوى الثاني. 


تخرّن الذاكرة الأساسية البرامج والبيانات ومنها يصدر الدخلء واتجاه الخرج 
كذلك. تتألّف الذاكرة الأساسية من ذاكرة دخول عشوائية ديناميكية (08434) تعمل 
بسرعة أبطأ من ذاكرة الدخول العشوائي المستقرة (58431) وبكلفة أقل. تخرّن 
البيانات والتوجيهات في أماكن تسمى المواقع (1,008025) » ولكل موقع منها في 
الذاكرة الأساسيّة عنوانه لتحديد مواقع البيانات. تحدّد سعة الذاكرة الأساسية من 
خلال حجم الكمبيوتر وتطبيقاته. ولا يعمل (02]0) الكمبيوتر أو المعالج إلا على 
البيانات الصادرة من الذاكرة الأساسيّة ولا يتحكم بالكمبيوتر إلا التوجيهات الصادرة 
منها. 


تقع بعض الذاكرات الوسيطة على نفس الرقاقة حيث الذاكرة الأساسيّة (/28413)) 
مما يصعب تعيين موقع محدد لكل الذاكرات الوسيطة. 


إن كتلة التخزين عند المستوى الرابع هي اليوم عبارة عن سواقة قرص مغنطيسي 
مكمل بقرص وبسواقة قرص مرن أو بسواقة قريص مغنطيس احتياطي. تحتوي أجهزة 
الكمبيوة على مقطط معروقنا بالذاكرة الاش أضية وه لدم دمن مهانها 
خداع المعالج لحثه على الظن أن الذاكرة الأساسيّة أكثر مما هي عليه. عندها تُطلب 
صفحات البيانات من القرص الصلب وتوضع في الذاكرة الأساسيّة عند اللزوم أو تعود 
إلى القرص عند انتفاء الحاجة إليها. 
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تتعقب وحلدة إدارة الذاكرة (نمآآ غمعمتععدصة]3 لإتتمصعكل3) أو (200) صفحات 
البيانات فى الذاكرة الأساسيّة وتراقب وضعها. 


إِنْ كلفة استهلاك الأقراص الصلبة للبت «(:61) ليست عالية. كما أن سواقات 
الأقراص الصلبة التجاريّة المركبة في المصانع, أو الاحتياطيّة التي يتم شراؤها 
وتركيبها لرفع مستوى أجهزة الكمبيوتر الشخصيّة» قابلة لتسع ما يقارب 60 16 أو 
أكثر . 

يقسم نظام ذاكرة التصحيف حسب الطلب (ومرعاونا5 تمصسعكة لععوط لصقد0) » 
ذاكرتي القرصء وذاكرة (28434)» إلى صفحات محددة الحجم في الانتقال من 
القرص إلى ذاكرة (2434) حيث تنقل كتل البيانات إلى صفحات بالتساوي. وتتيح 
الذاكرة الافتراضية للتصفح حسب الطلب المجال أمام العديد من المستخدمين في 
العديد من عمليات المعالجة الميكروية. 


يفر ض نظام الذاكرة المجزأة (قططع غ55 لامطمعكل8 لع امعمصوء 5) تقطيع أو تقسيم 
ذاكرة (8424) كي تتمكن من استيعاب أطول البرامج والبيانات اللازمة. ومن المتوقع 
أن تتمكن بعض سواقات الأقراص الضوئيّة القابلة للمسح؛ مثل الأقراص المدمّجة 
(©) وأقراص الفيديو الرقميّة (2170) للقراءة فقط (101/1)» من توسيع سعة الكمبيوتر 
التخزينئة بشكل ملحوظ على عكس الأقراص المرنة المحدودة ب 118 1.44. وهذه السعة 
اليوم ليست سوى جزء صغير من قدرة الأقراص الصلبة النموذجيّة. 


تلعب أجهزة الذاكرة المفصولة المساعدة (17وممعء]ة عمناع0 بةنتانسم) فووا في 
دعم وحفظ البيانات على المدى الطويل أو برمجة التخزين. من بين هذه الذاكرات 
نجد سواقات الأشرطة المغنطيسية وسواقات الأقراص المغنطيسية وخراطيش أقراص 
قابلة للإبدال. إن سواقات الأشرطة هى ذاكرات متسلسلة تتطلب وقتاً طويلاً نسبياً 
للوصول إليهاء بينما خراطيش القرص المغنطيسي القابل للإبدال هي من حيث المبدأ 
سواقات أقراص صلبة بمرسامين قابلين للتبديل. 


يضاف إلى هذه الذاكرات الأقراص المدمّجة (2©) وأقراص الفيديو الرقميّة 
للقراءة فقط (872) التي لها أيضاً دورٌ تخزيني. للتوسع في الذاكرة شبه الموصلة» 
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انظر إلى الفصل 9 «المنطق الرقمي والدارات المدمّجة» أو الفصل 16 «الأجهزة 
والمعدات الطرفية المعاونة للكمبيوتر الخارجيّة» وذلك للتوسع حول أنظمة 
الذاكرة). 
هيكلية المعابر 

إن المعبر (805) هو إشارة أو طاقة وصل تربط بين الدارات الداخليّة للكمبيوتر. 
وتحدد كثّئية البيانات المنتقلة تزامناً ضمن المعبر بحسب عدد الاتصالات التي تنقل 
الأرقام الثنائية (ورهطدد0< نر:دمذ8). إن معبراً بسعة 6ز 16 بإمكانه نقل حتى 16 مرتبة 
ثنائية (5]زع21 #وسهمذ8) بينما تنقل معابر ال 16 232 32 مرتبة ثنائية. ولكى تتمكن 
الكمبيوترات ذات المعالجات الميكرويّة المختلفة من التواصل فيما بينها لتتقاسم 
وتتبادل التوجيهات والبيانات يتوجب توحيد هيكليّة المعابر» إذ يفرض على أسلاك 
نقل البيانات أن تطابق الشروط المتفق عليها من الطرفين وذلك لأن ليس جميع أجهزة 
الكمبيوتر الداخليّة والخارجيّة تعمل بشكل متزامن. إذ إن هيكليّة المعبر تبشط 
المواصلات الداخليّة بشكل يقلص الحاجة إلى وجود الأسلاك لربط الأجزاء فى ما 
بينها. تتشارك الأجهزة كلها بمعبر أو أكثر وهذه المعابر يوسعها أيضاً الربط بين 
الكمبيوترات التي تعمل بسرعات مختلفة وتتواحد بينها مسافات طويلة. 


نجد لهذه المعابر العديد من المعايبر إلا أن أيَاً من هذه المعايير لم ينبت كفاءته على 
كافة أنواع التطبيقات. وقد ظهرت بعض شركات تصنيع المعالجات وبعض جماعات 
المصالح الخاصة التي تخلق معاييرها الخاصة بهاء مما أدى إلى إنتاج تصاميم 
ضاعفت من وظائف المعايير القائمة. وأدركت هذه الصناعة مدى أهميّة المعايير 
المستقلة المفتوحة» ذلك أن المكونات المربوطة بمعبر قياسي يجب أن تكون قادرة 
على العمل فعا 


تصبح هيكلية المعبر (060156ن:]5 8115) قياسية حين يوافق عليها المستخدمون ويرى 
نيه السكعرة حدوف عن تيم نات سواقمة لهاء وهادة نا وفك الالكرام بويكاية 
معيّنة إلى مدى نجاحها في الأسواق وليس تفوقها التكنولوجي. من هذه التصاميم 
الناجحة نذكر معبر موتوريلا (971158) ومعبر (181/1) للكمبيوترات الخاصة (250 181/15 
5ا8) . 
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لإقرارهاء فتمت المصادقة عليها. ونذكر منها معبر أجهزة الاستخدام العام (1[مرعمء© 
9 1051110606 عووم1ناط) ومعبر المعيار 100 (5ن8 100 (51120) 0210مة:5) والمعابر 
المتعددة (5ناط2116). إن تصاميم المعابر ليست ثابتة» ومنها ما تم تعديله من بعد 
المراجعة التقنئة» كما عمل العديد من جماعات المصالح الخاصة؛ المستقلة عن 
الحتياجاتهم. وكجزء من عمليّة التوحيد اقترحت جمعيّة (1885) إعطاء أرقام تعريف 


إن هندسة المعابر هي التي تُملي الأبعاد» وكيفيّة التجميع؛ وطرق تبريد المكوّنات» 
بالإضافة إلى توزيع الطاقة وترتيب التوصيلات في الكمبيوتر الشخصي الذي 
يحتويها. ويتيح نظام اليور و كارد (50:هع800) للعديد من المعابر تقاسم نفس 
المواصفات الميكانيكية. 


لقد صممت بعض أنظمة المعابر مثل معبر (5871) القياسي لأنظمة كمبيوتر بمعالج 
واحد بسيط. بينما صممت المعابر الأخرى مثل معبر (17218) والمعبر المتعدد 11 
- (11 وناطة)81:1)» وهي عائلة معابر مترابطة » لتعضيد معالجات ميكرويّة بسعة ]زط 32 
طرفية علويّة. إجمالاً يحتوي نظام الكمبيوتر الكامل على هيكليّة معابر هرميّة أو عمود 
فقريء أو معبر نظامي إضافة إلى عدة معابر فرعيّة لتطبيقاتٍ محددة. 


تتيح المهايئات (5:هامه0ه) المعلّقة بالمعبر النظامي الوصول إلى معابر مرباط 
تبادلي بيني متخصصة طرفية مثل مرباط التبادل لأنظمة الكمبيوتر الصغيرة (5:0211 
51 - وعهكتهاه1 سعاوزد تعاناممتمك) المستخدم في سواقات الأقراص والأشرطة» 
ومعبر التربيط التبادلي البيني للاستخدام العام ( 0218 كناظ ععو 1ع م1 عوومعتاط لمتعو 6©) 
المستخدم للقياس» وللتحكم بالمعدات. تجد في بيانات تحويل المعبر 5 فئات هي 
إشارات: 

1) العنوان (ووع2001) . 

2 البيانات (22)8). 


3 التحكم ([معتهمك) . 
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4) الجواب (عوموموع2) . 

5) التوقيت (ع منطة1) . 

تتعاون كل هذه الإشارات لتشكل معبر المعاملات (ونا8 «وناءدوصة1) وتتدفق 
إشارات البيانات والعناوين بالتتابع على مدى الموصلات نفسهاء فتؤدي هذه 
المضاعفة (عمفء«هام81) إلى تقليص حجم المعبر. إِنّْ باستطاعة أي معبر التحكم في 
تأمين ربط منظم للجهاز عبر المعبر بينما يوافق معبر القطع (ونا8 ؛منتمهام1) على 
الطلب أو التنبيه المرسل من الأجهزة. 


معايير هيكلية المعابر 


المعبر 818 القياسي: طوّر معبر (872) القياسي عام 1976 خصيصاً ليوائم 
الكمبيوترات التي تستخدم معالجات إنتيل 8080 4» ثم أصبح اسمه معبر 698- .1581818 
وهو معبر بدارات متوازية وذو 100 مشبك. وله إمدادات كهربائية على 3 مستويات: 
817+ 897-» و0-1897 يدخل معبر 181815-689 بمقبس موصل ب 100 مشبك وهو يحتوي 
على 8 أو 16 مشبك مواصلات»ء وله 16 وظيفة تداول مباشرة للذاكرة 2114 
5و5 خطوط قطع. 


ما زالت هذه المعابر يُستخدم في التطبيقات الصناعيّة وهى تحتمل معالجات معيّنة 
مثل معالج إنتيل 200008 بسعة 16 18 ومعالج موتوريلا 11038000/68000 بسعة 6ز 8 
أو عط 16. 


معبر الكمبيوتر الشخصي 

طوّر هذا المعبر و8 ©5 في البداية من قبل شركة (1831) لتلبية بعض أجهزة 
الكمبيوتر الشخصيّة ومن ثم طوّر ليصبح اسمه معبر (50/87)» يحتوي على 28 خط 
عناوين» و16 خط بيانات» و11 مستوى قطع. من مهامه توفير الذاكرة وقنوات تداول 
مباشر للذاكرة. ولمرَةٍ ثالثة أيضاً طوّر هذا المعبر ليصبح معبر 47 المطوّر. إن فولتيّة 
مزوّد الطاقة فيه هي /51+» 2-577 1237+» و/127-. يمكن إدخال عدّة عناصر إلى قابس 
هذا المعبر مثل بطاقات الدارات» ومتحكمات 087» والذاكرة؛ والمودم؛ 
ومتحكمات سواقات الأقراص. 
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معبر التربيط التبادلي البيني العام 

طوّر هذا المعبر (0218 - ؤ5نا8 101611806 ءووومةناط 0[1رعمء0) من قبل شركة هيوليت 
باكارد (115 لجهءاءةم-]11616) لتصنيع الكمبيوترات» وتم تبنيه كمعيار 488- 18818 
عام 1975. وهو كثير الاستعمال في الكمبيوترات الشخصيّة المربوطة تبادلياً بأجهزة 
إلكترونية تجريبيّة لعرض وتخزين البيانات. 


المعبر المتعدد 

طورت شركة إنتيل المعبر المتعدد ( 5ا3/:1)» 1 و 11» وَاحتوت النسخة الأولى 1 
على معالج 8088 بسعة 06 8» فيما طوّرت النسخة الثانية 11 لتوائم عدّة معالجات بسعة 16 
أذ و)ذ6 32 مثل معالج 386 و486 ومعالجات بنتيوم الميكروية. 

تحتوي النسخة الثانية 11 على 5 معابر مختلفة مرتبطة فيما بينها. 


معبر 1115 10111 - 11111 


إن كلاً من معبر (:57118) والمعبر المتعدد 11 (11 وداط1]1نا]/1) تمّ تطوير من قبل شركة 
موتوريلا يحتوي معالجات بسعة 6زم 16 و؛ذط 32. يحتوي (77218) على أربعة معايبر 
فرديّة مستخدماً بروتوكولاً غير متزامن» بيئما يحتوي المعبر المتعدد (11 قناطةا1ن]/3) 
على 5 معابر فرديّة مستخدما بروتوكولاً متزامنا. 


المعبر المعماري القياسى الصناعى 

إن هذا المعبر (8175 (154) عنااءء]تداءء:ى 02:0صمة5 57ؤ5الم1) هو عبارة عن معبر 
7م20 1831 بمواصفات إضافيّة لمواءمة معبر البيانات 8028 بسعة ]زط 16 ومعبر 
العناوين بسعة غ01 32. 

المعبر المعماري الميكر وقبوي 


أنتج هذا المعبر (1831) في عام 1987. وهو معبر عنوان ذي )زط 32 ومعبر بيانات له 
أسبقية مسالك بيانات ذات سعة -]]ط 8» وغزط 32. 
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معبر هندسة المعايير الصناعيّة المطوّرة 


معبر (8158) هو نسخة معدّلة من معبر (154)» لكنه مصمم لمواءمة المعالجات 
الميكرويّة بسعة 6زم 32. 

الفيزا 

معبر (178584) أو (.71) هو معبر محلي للكمبيوترات الشخصيّة بسعة 6زم 32 يتيح 


للمعابر النظاميّة أن تعمل بسرعة تقارب سرعة المعالج. يمكن أن تصل تردداته إلى 33 
2 كما يحتوي على 3 شقوق توسّع 51015 مماقصهم8. 


معبر التربيط التبادلى البينى لمكوّنات المساعدات الطرفية 

معبر(8105 (01©) 121611806 ]2عموم د00 1نرتعطمتء2) هو معبر محلي بمساري 
بيانات بسعة ؤز 32 وعذزط 64. يناسب بدرجة أولى معالجات عالية الجدارة مثل البنتيوم 
أخرى مثل معبر 2154 58154 وبطاقات 1]04. 


معبر 1394 1111 

هو المعروف باسم السلك الناري (عزووع:2)؛ ومن المتوقع أن يصبح هذا النظام 
(©27) وال 70 الرقميّة وكبلات المودم» وبطاقات الشبكة» وغيرها من أجهزة 
المعاونة الخارجيّة التى تتطلب سرعة نقل عالية. 


معايير التربيط التبادلي البيني للأقراص 
المرباط التبادلى البينى للأجهزة الصغيرة المعززة 
إن المرباط التبادلي للأجهزة الصغيرة المعززة (ععههامآ ععزوء2 القسرد لءعمقطم8 


501 -) هو نسخة مطوّرة من مسيطر القرص العادي (412 81) الذي يتيح تحويل 
البيانات بمعدل 200/58 5 إلى 215/5 10 إضافةً إلى الأقراص بكثافة بيانات أعلى. تج 
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الكترونيات الأجهزة المتكاملة 
إن الكترونيات الأجهرة المتكاملة (1215- وعندمجاعع81 ععااع7 لعنم ع عام1) هي التي 


تُكوّن وحدة التحكم بالقرص الصلب مما يدفع للتخلي عن وحدة التحكم المنفصلة. 


إلا أنها تحدّ من قدرة اتساع القرص التي لا تتعدى ال 1/8 504. 


المرباط التبادلي البيني في أنظمة الكمبيوترات الصغيرة 
في البدء كان المرباط التبادلي هذا (5051 - ععوأتعام] سعاووك نع نم20 القدد5) 
ليصبح معيار التربيط التبادلي للأقراص الصلبة. كما أنه مرباط تبادلي مناسب لأجهزة 


منافل الكمبيوتر 

إن منافذ الكمبيوتر (20:15 مع)نامده©) هى عبارة عن نطاق وصل فى الكمبيوتر, 
محددة بواسطة مقابس ربط امال نض احوده المعاونة الطرفية الخار جيّة. نجد 
منها المنافذ المتسلسلة (20:15 81زئء9)) التي تسمى أيضاً منافذ التواصل (د0ناهعتهناصصدم> 
5 في أجهزة التربيط التبادلي التي لا تحتاج إلى نسبة نقل سريعة مثل الفأرة 
والمودم ولوحة المفاتيح. تستخدم في هذه المنافذ 9 مسامير للوصل. أمّا المنافذ 
المتوازية (20:15 20:81161) فتتيح نقل البيانات بسرعة عالية بمعدل 6ط 8 (عالإم 1) في 
الوقت عينه» وهي تناسب طابعات التربيط التبادلي وسواقات النسخ الاحتياطية 
للوسائط القابلة للإزالة» تحتوي على 25 مسماراً (ميشبكاً) من فئة 5 للتوصيل. تسمي 
هذه المنافذ ب 1211 وَ 1,212. 


يوجد هذا المعبر (158] -ونا8 2[1رء5 2521عنم17]) في الكمبيوترات الحديثة وهو 
مرباط تبادلى بينى يسهل عملية إعداد وتكوين أجهزة المعاونة الطرفية الخارجية فى 
الكمبيوتر. ويسمح هذا المعبر بالتسلسل الزهري (عدنمنة ترونة0) بعدد 127 جهاز 
معاونة طرفية خارجية بمنفز واحد. إن تركيبه يلغي المنافذ المتسلسلة والمتوازنة كما 


في الحاجة إلى الكمبيوترات لقطع الطلبات. 
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أجهزة المعاونة الخارجيّة الطرفية مثل لوحة المفاتيح والشاشة بوسعها أيضاً أن 
تعمل كموقع لقبس فيش إضافي. 

إمكان منافذ ال (098]) أن تتحمل تحويلات بنطاق عرض 218/56 12 وذلك لمواءمة 
أي من المعدات التي تعمل بمعايبر الضغط الفيديوي لنظام مجموعة خبراء الصور 
المتحركة 2 (2 - 81586). لقد باتت هذه العمليّة مصممة على الكمبيوترات التي 
تشغل ببرمجية ويندوز. 
أنظمة الكمبيوترات الشخصية 

في الكمبيوتر الشخصيء يمثل القلب لوحة دارات كبيرة تسمى اللوحة الأم 
(4:ة80 عطغه]/2). تحتوي هذه اللوحة على المعالج الميكرويء والذاكرة الأساسية, 
وذاكرة الفيديوء والدارات الوسيطة السمعية والصوتية» ودارة وسطية لمسيطر 
الشبكة؛ والعديد عن المكونات من دارات غملية أو شكلية. وهى تحتوي أيضاً غلى 
الجورة ترصيل ارج اأجهوة المخاوكة الشار جيه الظر تيه مدل الريحة تائيه والطابعة, 
والفأرة» وأجهزة المعاونة الداخلية مثل المعابر» والقرص الصلبء والقريص 
(51616©) وسواقات للأقراص المدمجة للقراءة فقطء وبطاقات توسيع الذاكرة. 


موصل خاص به يحوّل كل البيانات في المعالج إلى أجزاءٍ أخرى في الكمبيوتر. 
من هذه الموصللات موصل (2210 مسسمءم) الذي يحتوي على صفين متوازيين 
مكوّنين من 242 مسمار وصل. 


لبس عدالاك من كاهدة عاحة فى جا يفص يحجو اللوعة الأم أو كيقية ترصيل 
مكوناتهاء بل إنها تختلف حسب الشركات المصنعة» أو النموذج» أو حتى حسب 
تصميم العلبة. فهي قد توضع ضمن علبة معدنيّة مسطحة حيث بالإمكان وضع الشاشة 
فوقهاء أو ضمن علبة طويلة عموديّة تسمى بالبرج (:706) كما يظهر في الشكل 4-15. 

تصنع المعالجات الميكرويّة اليوم ضمن الكمبيوترات الشخصيّة وتتراوح سرعتها 
بين 166 و 11112 450. 
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قليلةً هي الأنظمة التي تحتوي على شاشة (2©]) أو (087) أو على لوحة مفاتيح 
وفأرة. بينماء تحتوي كلها على سواقة قرص صلب مع قدرة خزن متفاوتة تتراوح بين 
8 إلى 68 و. وفي النماذج الحديئة حلت سواقات الأقراص المرنة محل أشرطة 
الأقراص المغنطيسية» وسواقات أقراص الفيديو الرقميّة مكان سواقات الأقراص 
المدمّجة للقراءة فقط. هناك أيضاً أجهزة إضافيّة مكملة (و16:هوووءءه) مثل مكبرات 
الصوت الستيريويّة» والطابعات والماسحات. 


وفي مواقع عديدة» قد تحلّ كرة التعقب (8811 1:36) مكان الفأرة» ويُستخدم 
عصا التحكم 1ع 103) في الألعاب الالكترونيّة» فيما تستعمل لوحة المفاتيح الرقميّة 
لإدخال الرسوم وكتابة الرسائل» وطابعات اللايزر وال ماع ولم) لطبع النصوص 
والرسومات التى تظهر على الشاشة الملوّنة» إضافةً إلى مكبرات الصوت الثنائيّة التى 
تستخدم لتوزيع الصوت «الستيريو» من الأقراص المدمّجة للقراءة فقط (201/1)) 
والأقراص السمعيّة (و242) وأقراص الفيديو (2575) والبيانات الفيديويّة والسمعيّة 


خصائص الكمبيوتر الشخصي المنضدي 

حتى نهاية عام 21999 تميزت الكمبيوترات الشخصية المنضدية بالخصائص 
0 0012011161 250231ع2 «ممكاوء0آ1 التالية: 

المعالج الميكروي: 21112 450 ,11 تسنانامءط اعام1. 

الذاكرة الرئيسة: 51012510 100-1211172 01 218 128 يمكن توسيعها إلى 5 384. 

السواقة الصلبة: 714 18ن] 08 17.2. 

الشاشة: ١715‏ م1 14.1 (1©.] اعصدم 1126 .ده مل 0.26 (15آ7آ مذ 18) مز 19 01 . 

بطاقة الرسم: 501 16-318 طنز 2ك 312 

سوّاقة /101-(12171-101/1/01: 01د ع1لوءع0 115 /010-101/لخع-م217 5 

الصوت: بطاقة صوت نوع 64 (431. 

مكبرات الصوت: 51560017 0166 ورععلدءم5 12121191 11131 


المودم: و/ماعا 14.4 عنة] ,179.0 [111 5/طعا 56 10368. 
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سواقة قرص ثانوية: خرطوشة قرص مغنطيسي داخلية 1/18 100. 
لوحة المفاتيح: تحتوي على 104 مفاتيح» مع مفتاح لولوج الإنترنت. 


الشكل 4-15: الكمبيوتر الشخصي المنضدي 


تتضمن معظم هذه الكمبيو ترات اليوم معابر متسلسلة (:20 158]) عامة لتسهيل 
عمليّة توصيل المودم والطابعات والماسحات وغيرها من أجهزة المعاونة الخارجيّة. 


خصائص الكمبيوترات الكتابيّة المحمولة 

إن الكمبيوتر الكتابي المحمول هو كمبيوتر عامل بطاقة البطارية ويتخذ شكل علبةً 
صغيرة بحمالة» تشكل لوحة المفاتيح النصف الأسفل والشاشة المسطحة (1,02) في 
النصف الأعلى. لمزيد من التفاصيل»(يمكن العودة إلى الشكل 5-15). 

حملت نماذج عام 1999 ذات الطرفيّة العلويّة الخصائص التالية: 

المعالج الميكروي: 21112 300 ,11 تسنانامءط اعام1. 

الذاكرة الرئيسة :015224121 218 128 يمكن توسيعها إلى 211 160. 

الذاكرة الوسيطة: إودنا0 عصناءمام 1.2 2160 مععاصز مع[ 512. 

الشاشة: 1151 3/21 ءلاناعة 204 مز 15 يآ اعصوط غماظ. 


السواقة الصلبة: 68 80. 
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سواقة 2212-1011 2572-1031 والقريصة: (©12612017261) مز 5. 21/2-101/1/3 22. 

الفيديو: 7241/1 01 118 8 15 467 22. 

البطارية: ده1] نائطا1نآ. 

المودم: 17.90 1110 ولمعا 56. 

بطاقة الرسم: 7141/1؟ 218 8 طاذه 4807 2. 

تستقبل المقابس الشقية (510:5) في الرزمة إما سواقات الأقراص المدمّجة للقراءة 
فقط (201/0) أو أقراص الفيديوية الرقمية للقراءة فقط (27/2-1011)» أو سواقة أقراص 
مرنة قطر مذ 3.5 أو بطاريّة ثانيّة. يحتوي بعض النماذج على مكبرات صوت للستيريو. 
تجهّز هذه الكمبيوترات بالطاقة عادة بواسطة بطاريات الليثيوم - أيون» أو النيكل - 
هيدر وكسيد معدني 2/18111. يتراوح وزن الرزمة بين 1 5 وَ 5[ 8 (ه! 2.3 - عا 3.6) 
وتحتوي على لوحة مفاتيح ب 85 مفتاحاً كما أنها تعرف أيضاً بالكمبيوترات المحمولة 
15 221086 آ. 


الشكل 5-15: الكمبيوتر الشخصي المحمول الكتابي 
كمبيوترات راحة اليد الشخصيّة 


إن كمبيوتر 615]نام د00 50081ء2 ممغصلوم واحد من أنواع من الكعميو تراك 
الشخصية المحدودة الوظيفة» ويزن أقل من 215 (ع 900). 


إن حجمه أصغر من حجم الكمبيو تر الكتابي (1موطع:210) وبالتالي فإن لوحة 
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مفاتيحه صغيرة جدأً» كما يظهر في الشكل 6-15. 


وتتوفر هذه الكمبيوترات اليوم بشاشات (102 05711717) عالية التبيين حيث تعرض 
حوالي 256 لوناً. تحتوي الكمبيوترات من هذا الصنف على ذاكرة (8483/1) بسعة 318 16) 
ومسجل صوتء وقدرة إعادة إنتاج التسجيل. يختلف نظام تشغيلها عن النظام 
التشغيلي العادي. وقد تتضمن ساعة» وحاسبة؛» ومدير نبانات لاستقبال البريد 
الإلكتروني» مقابس شقية (510:5) لاستقبال وحدات ذاكرة إضافية» نسخ مختصرة من 
برمجيات التطبيق المتبعة. هذه الكمبيوترات الصغيرة بإمكان أن تحفظ الملاحظات 
والمواعيد ولوائح العناوين» وبوسعها القيام بعمليات حسابيّة وبعض أعمال 
الاتصالات. تتوفر مفاتيح حمالة وه001 تساعدها «بالاتصال» إلكترونياً مع 
كمبيوترات موائمة أكبر حجماً. يطلق على هذه الكمبيوترات أيضاً اسم الكمبيوترات 


شبه الكتا بية 15ع]11م0010) 51161016 . 


غطاء طوي 


الشكل 6-15 الكمبيوتر الشخصي المحمول الكتابي الثانوي . 


المساعد الرقمي الشخصي 

إن المساعد الرقمي الشخصي (1-82845هماوزودة 41الع21 250021ه2) هو نوع من 
أنواع الكمبيوترات الصغيرة التي تعمل بقدرة البطاريات وبصلاحيات محدّدة. تهدف 
هذه الكمبيوترات بدرجة أولى إلى تنظيم وتسجيل الأعمال والمواعيد الشخصية. إن 
حجمها في الإجمال يساوي حجم كف اليدء إلا أنها بحاجة إلى ريشة خاصة لإدخال 
البيانات مثل أرقام الهواتف والملاحظات. وبعضها قادرٌ حتى على استقبال وإرسال 
البريد الالكتروني والفكس. تتراوح سعة هذه الكمبيوترات عادة بين >1 512 و 1118 
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من ذاكرة (2841/4©) كما تحتوي» بدل لوحة المفاتيح» على مفاتيح بوظائف فرديّة 
ووحدات مقابس لاستقبال بطاقات الذاكرة. أمّا شاشة العرض فهي عبارة عن لوحة 
(عنآ) صغيرة أحاديّة الأون. ويشتمل بعض النماذج على حوامل لوصل ال (4هم) 
إلى كمبيوترات أكبر بغية نقل البيانات. يطلق على الكمبيوترات من هذا الصنف 
تسميتان وهما: أجهزة التواصل الشخصي رماعم) أو (264005 1116© 1قاموععط 
02124) والكببيوت ات الشخصية المحمولة يدوي (56ه) أ المتوجوة وافلا فو 


م0 ) . 


أجهزة الكمبيوتر بتوجيهات منخفضة 

إن الكمبيوتر بتوجيهات مخفضة (1150 -واع] نام د00 أء5 ممنأءعنماكم] لععتلع ]) 
هو كمبيوتر معالج (8150) بمجموعة توجيهات مبسطة» بخلاف تلك الكمبيوترات 
التي تستخدم مجموعة التوجيهات المعقدة (©15©). يرتكز تصميم ال (8150) على 
أساس أن 80 في المئة من مجموعة وظائف البرمجيات في كمبيوترات (0150©) تُدار 
من قبل 20 في المئة من وحدة المعالجة المركزيّة ([51©). وكان من المتوقع أن تتخطى 
سرعة معالج (8150) سرعة معالج (150©) من خلال وضع الجهد الأكبر على 
البرمجية وليس على الجهاز (6:ه112:00). تطور كمبيوتر الطاقة من خلال عمل 
مشترك بين عدّة شركات منها (1811) وموتوريلا وكمبيوترات أبل (عاممهم 
9 اناده ). وهو عبارة عن كمبيوتر بمعالج ميكروي 8150). إن نظام بنتيوم إنتيل» 
الذي يتمتع بوحدة معالجة مركزيّة (0150»» تبثى إجمالا العديد من خصائص (8150) 


لتطوير أدائه. 


الحوسبة التوجيهيّة المتوازية شرطا 

إن الحوسبة التوحجيهية المتوازية شرطاً («متاعنمامم1 أعللدموط تإلاعتامدط 
©551-عمنابامهره©) هي نظريّة حوسبة» ترتكز على التوجيهات المتوازية لتجنب 
الوقوع في التأخير المتضمن في صلب حوسبة (©15©) و(8150). 


كان المعالج الميكروي القديم 64 - 4]ء من شركة (10]) و(61م1)» مصتفاً على أنّه 
وحدة معالجة مركزيّة للحوسبة التوجيهيّة المتوازية شرطأً (8210). 
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نماذج كمبيوتريّة معدّة للتسويق 

إن نماذج الكمبيوتر المعدّة للتسويق (وع2]0001 املاع[ - 1قده8 نما ممتهك) هي 
نماذج مجرّبة بلوحة دارات جاهزة للوصل تحتوي على المكونات الأساسيّة التي 
تجعل من الكمبيوتر جهازاً قابلاً للعمل. تباع هذه الأجهزة بشكل عام ركب في 
المعدات التي تحتاج إلى سيطرة الكمبيوتر. يظهر شكل المخطط المقفل 7-15 
نموذجاً بسيطأ من الكمبيوترات بلوحة واحدة. تضم هذه اللوحة معالجات ميكرويّة 
ومجموعة من الأجهزة الطرفية المعاونة مثل منافذ الدخل والخرج المتوازية 
والمتسلسلة إضافةً إلى ذاكرة» ونقر فارغة لاستيعاب بطاقات الذاكرة الإضافيّة. هذه 
النماذج تتيح لمصنعي الكمبيوتر تصنيع أنظمتهم الخاصة وتضمين الكمبيوترات في 
معداتهم الصناعيّة أو أجهزتهم العلميّة. وحتى زيادة قدرة نظامهم الأساسي المعهود. 


الشكل 7-15: مخطط مقفل للكمبيوترات بلوحة واحدة 


تعد هذه النماذج ذات قيمة إضافية» فهي توفر على المصنعين تكاليف تجميع 
أنظمة الكمبيوتر المنتجة لديهم أو توظيف عمّال متخصصين لتجميع لوحة 
الكمبيوتر. يطلق على هذه الأجهزة أيضاً اسم «أجهزة الكمبيوتر بلوحة واحدة 
58). 


إن بعضاً من لوحاث الكمبيوتر التجاريّة الجاهزة للوصل يحتوي أيضاً على: 
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* نماذج ذاكرة بمواصفات دارات الذاكرة الوسيطة واءه0 لرفع سعة الذاكرة 
الأساسيّة في النظام المعهود. نذكر من هذه النماذج (21431)» (5843/1)» (8520121) 
و(0111411) و(20110) أو حتى المزيج بين هذه الأجهزة المخصصة للذاكرة. 

« مسيطر التخزين المكثف (ه1[مناده© وهعدمه)5 321355) : للتحكم بالأقراص المرنة 
والأقراص الصلبة وسواقات الأشرطة. 

* نماذج التوقيت والدخل والخرج الرقمي لزيادة دخل وخرج النظام. 

« نماذج الدخل والخرج 10 التناظري لمراقبة الأجهزة وسيرورتها. 


« سيطرات الاتصالات التي تخضع لمعايير محددة مثل 232 -(25) و 1888-488. 


البرمجة والبرمجيات 

تحتاج الكمبيوترات إلى التوجيهات لتنفيذ وظائف أجهزتها. هذا العمل يتم 
بواسطة برامج ولائحة من التوجيهات» مرتبة ترتيباً منطقياًء لحل العقد بسلسلة من 
الخطوات المحددة. 


إن البرمجيات (ع:1ة502) هي كل ما يُخَزن من برامج في سواقات القرص المرن 
أو مايدخل إلى الكمبيوترات بواسطة أقراص مرنة أو مدمّجة للقراءة فقط 
(2-201©). وهناك نوعان من البرمجيات: برامج التطبيقات (وملوء ناممم 


ع 210) وبرامج النظام ( كتفع 220 مع )5 و5) . 


إن برامج التطبيقات هي برمجيات مكتوبة لحل عقد معينة أو مجموعة عقدء 
ولإنجاز بعض المهام أو لإتمام نوع من الوظائف المتكررة. إن طريقة عمل هذه 
البرمجيات قد تبلغ غاية البساطة وتقتصر على عشر صيغ («عصمعاة5) بلغة (84510) 
وذلك كحل صيغة رياضية بسيطة. ولكنها تحتاج إلى آلاف الصيغ لحل مشكلة معقدة 
كما في تصميم جناح طائرة مثلاً. نذكر من هذه البرمجيات: معالجة النصوصء إدارة 
البيانات الأساسيّة لقاعدة معلومات» تحضير جداول التوزيع والرسوماتء إلخ.. 


هناك نوعان أساسيان من البرمجيات وهما: البرمجيات العادية (صماكبح)» 
والبرمجيات الشاملة (عوهءاءةم). 
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البرمجيات العادية 


هي برامج مكتوبة خصيصاً لحل العقد أو لإنجاز مهام خاصة بمستخدم معين. 
تُطور بعض هذه البرامج من قبل المستخدم نفسه خصوصاً حين الشمل اأغراضا 
وعمليات خاصة به. ومنها ما يكوّنها عند الطلب بائعو هذه البرمجيات. من هذه 
البرمجيات نظام الأجهزة التي تدير عمليّة «التقط وضع» المكوّنات على لوحة 


ما البرمجيات الشاملة (ءعه01ة) فتعد من قبل المستوفين التجاريين للبرمجيات 
العامة التي تباع في الأسواق بشكل تنافسي. تصمم هذه البرامج لتوائم نوعاً معيناً من 
أنظمة التشغيل مثل (215-505) ووندوز 95 ووندوز 277 . 


يستخدم معظم هذه البرامج لإنجاز العديد من المهام باع في مراكز البيع الخاصة 
ها 4 ترسل في البريد مباشرةً. من هذه البرامج نذكر برامج معالجة النصوصء وبرامج 
تحضير المنشورات وتوليد البيانات الأساسيّة وبرامج الرسم والنشر» وتحليل 
الداراث: وتحضير الفواتيرء ومسك الدقاثرء وتشغيل الألعاب الفيديوثة: وحتى 
محاكاة قيادة السيارة أو الطيارة. 


أنظمة التشغيل 

إن نظام التشغيل 05 وبمهئونز5 عمنهموم0 هو برمجيّة تسيطر على عمليات 
الكمبيوتر» وهي تضع الأولويات وتحدد مراكز البيانات سواء في الذاكرة الأساسيّة أو 
في الأقراص. تسلسل كافة الملفات حسب وضعها ونوعهاء وتكامل وظائف 
المعدات المعاونة الطرفية إضافةً إلى أنها تتحكم بنشاطات الدخل والخرجء وتنظم 
البيانات. يلتقط نظام التشغيل المعلومات المدخلة بلوحة المفاتيح. ويؤشر على 
الطابعة كيف ومتى يتم الطبع» وينظم البيانات المخزنة على الأقراص. 


إن أنظمة التشغيل الموائمة لأجهزة (1811) هى (205)» وندوز 3.1 (3.1 
75 وندوز 95؛ وندوز 98 وندوز 58©» وندوز 2271 والوندوز المختص 
لأجهزة الكمبيوتر المحمولة وملفات 05/2 (معهة/3 05/2). 
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إن نظام (8 # 05 040©0) هو نظام تشغيل خاص بكمبيوترات ماكنتوش لشركة 
(»اممة)» أما وندوز (801) و(«زنم]) فهما نظاما تشغيل يستخدمان خصيصاً في ورش 
الهندسة وفي شبكات الاتصالات. 


نظام الخرج والدخحل الأساسي 

إن نظام الخرج والدخل والأساسي(8105 اع ]5375 أنامغ011/أتامم] عزقه8) هو 
مجموعة التوجيهات التي تعنى بالإقلاع والمراجعة الذاتيّة المشفرة في الكمبيوتر 
وهي تُخزن على رقاقات ذاكرة (8084). تنحكم هذه التوجيهات بسيرورة إقلاع 
الكمبيوتر والأجهزة المعاونة الطرفية مثل لوحة المفاتيح» والشاشة» وسواقات 
الأقراص الصلبة والمرنة. تخزن هذه التعليمات سواء في ذاكرة القراءة فقط 101/1 
المبرمج من قبل الشركة او في ذاكرة (2011) المبرمجة ميدانياً (ال /82801). 
ويتطلب عمل (8105) في الكمبيوترات الشخصيّة المنضدية ذاكرة 2011 بسعة 120 128 
بينما تتطلب الكمبيوترات الكتابية (8>[ 256). 


يتعرف نظام ال(8105) على معالج الكمبيوتر» ويقوم باختبار ذاتي» ويجمع 
البيانات الخاصة بشروط تشغيل الأجهزة المعاونة الطرفية» ووضعيّة الذاكرة. 

وأخيرا يزؤة المستخدم بالخدمات فيصبح بذلك مرباطاً تبادلياً بينياً بين المستخدم 
ونظام تشغيل الكمبيوتر لحل العقد الطارئة. 


ثبت المعاني في مجال الكمبيوترات 

سمع الصوت 31064 

سمع الصوت 83264 (50ده50 6نزه177 83264) هي تقنيّة مستعملة لابتكار تجربة 
سمعيّة ثلاثيّة الأبعاد» نابضة بالحياة» تخول المستمع تلقي الأصوات من جميع 
النواحى والجوانب» عند استعماله مكبرات الصوت أو السماعات. 

زمن الإدخال 

إن زمن الادخال (عدخ وووءءه) هو الوقت الذي يتخذه الكمبيوتر في عمليّة طلب 
البيانات أو استحضارها من الذاكرة الأساسية أو جهاز التخزين. قد يستغرق الوصول 
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إلى هذه الملفات في ذاكرة الكمبيوتر نانو ثانية إلى ساعات خصوصاً عند استحضار 
البيانات من الانترنت» إن أجهزة الذاكرة الفرديّة لها أيضاً وقنها الخاص للتشغيل. 
منافذ الرسومات المتقدّمة 
وصلة الرسومات العالية الكفاءة. 
لغة التجميع أو المجماع 


برنامج كمبيوتر» يحوّل أو يترجم وظائف رموز لغة التجميع (ع38ناع صمرآ :(1اطممعووم) 
أو (7ء[طدوووة) المصدر إلى لغة الآلة (وعناعصة.آ عسنطعه3). 


الدارة السمعيّة المتكاملة 

هي دارات صوت متكاملة (10 وذ4دن) تتلقى البيانات من الأقراص المضعوطة 
بذاكرة قراءة فقط» من الميكروفونات»وغيرها من المصادر» ثم ترقمنها قبل إدخالها 
إلى الكمبيوتر الذي يقوم بتحويل هذه البيانات إلى إشارات قابلة للاستنساخ عند مكبر 
الصوت. 

التجميع 

هي عمليّة إدراج برامج التطبيقات الشعبيّة وخياراتٍ أخرى مثل بطاقات 
الرسومات مع أجهزة الكمبيوتر المصئّعة في المصانع؛ بهدف البيع عموماً. 

موصل المعبر 

هو موصل(:00006010 05ا8) في لوحة الكمبيوتر الأم» مصمم ليلعب دور المقبس 
لمعبر التوسيع. 

الذاكرة الوسيطة 

هي الذاكرة (6اءة©) التي تحفظ نسخة عن كل البيانات المستحضرة بكثرة وذلك 
بهدف استرجاعها بشكل أسرع. 

الجامع أو المصتف ْ 

الجامع (:16زم00) هو برنامج أو دارة تقوم بترحمة عبارات مكتوبة بلغة برمجة 
عالية المستوى إلى برنامج قابل للتشغيل وذلك في عمليّة واحدة. 

بطاقات أو دوائر ابئة 


هى لوحات أو بطاقات دوائر ابنة (205ة0 #عاطعنة2 نه 05عةه8 معأطعدو0)» توصل 
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إلى موصلات لوحة الكمبيوتر الأم لتشكل وحدات ذاكرة شبه موصلة بسعة 118 16 
إلى 218 128. 

شقوق التوسّع 

هي مقابس/ فراغات تكبس فيها بطاقات قابلة للربط المباشر أو غيرها من أجهزة 
المعاونة الخارجية المضافة. نجد في الكمبيوترات الشخصيّة شقوقاً متداولة جداً مثل 
شق 201 و154]. 

مبرمجات ثابتة 

المبرمجات الثابتة (عمه«دمة5) هي ذاكرة قراءة فقط (201/1) غير قابلة للتغير أو 
التعديل لتخزين رموز الكمبيوتر التي قد تشمل جداول برامج التطبيق» والروتين 
الفرعي» أو برامج اللغات العالمية المستوى. 

مُهايئ الرسوم 

هى لوحة دارات تحدد التبيين» ونطاق الألوان» والسرعة التى تتخذها الصورة 
لتعشكل على الشاشة وتتخذ عادةًٌ سعة 148 4 من ذاكرتها (لحخع؟؟ ولحخعم) لتعرض 
ملايين الألوان بقدرة تبيين تساوي واء«ذط 800 << 600 . 

لغة عالية المستوى 

إن لغة (معدسوهمآ 61ه.آ طع8181) هى لقة برمجة موجهة للتطبيق» تختلف تماماً عن 
تلك الموعنية للآلة. تسم أيضا بلغة الكسيرقن. عناصرها الأساسيّة هى: ©» جبح» 
328 واآش كمطم ْ 

الانترنت 

الإنترنت (وصمه]م1) شبكة عالميّة للكمبيوتر يمكن لأي شخص عادي الدخول 
إليها والحصول على نطاق معلومات واسع جداً وإرسال/ تلقي البريد الإلكتروني. إن 
الدخول إلى هذه الشبكة يمكن أن يتم من خلال جهاز كمبيوتر بواسطة إحدى 
البرمجيات» أو من الهواتف أو حتى من خلال كبل توصيل. 

المترجم الفوري 

هو روتين تنفيدي للكمبيوتر» بإمكانه أن يترجم لغة برامج عالية المستوى لغة أو 
رموزالة. وعلى عكس المُجمع المصتف (:ه1نموك) ينجز المترجم الفوري 
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(6اة:مء1هة) خطأً كاملاً في الوقت نفسه. يمكن الإطلاع أيضاً على المجماع 
(عاطسعووة) أو المجمع (هاتممرهه). 

منافذ الدخل والخرج 

منافذ الدخل والخرج (50:15 1/0) حيث أن 1 هي مختصر الدخل «انامم1» و0 هي 
مختصر الخر ج «؛نام:ن01» وهي مقابس لتوصيل أجهزة المعاونة الطرفية مثل الطابعات 
والماسحات التي توصل إلى الكمبيوتر من الخارج. 

توجيهات الآلة 

تكون هذه التعليمات (وموناءناماةمآ عمنطءة]8) مكتوبة بلغة الآلة. وبوسع المجمع 
(:16أمدو0) قراءتها وتنفيذها دون اللجوء إلى الترحمة. 

لغة الآلة 

لغة الآلة (عوددومة.1 عمنطءة]8) تعليمات قابلة للتنفيذ بواسطة معالج الكمبيوتر» 
السمى أيضا زهو الآلة, 

نظام ماك للتشغيل 

هو 05 1100 نظام تشغيل مصمم من قبل شركة أبل للكمبيوترات (ورعنناممده واممه) 
وهو خاص بماكنتوش (112012058) وبعض الكمبيوترات الموائمة. يمكن الإطلاع 
أيضا على وندوز (00:5م81). 

اللوحة الأم 

إن اللّوحة الأم (2:ده8 6ط:ه0/10) هي لوحة دارات كبيرة تتصل بها مباشرةً بطاقات/ 
لوحات دوائر بنة في الكمبيوتر إن اللوحة الكبيرة هي التي تحتوي على المعالج 
الميكرويء والدارات الوسيطة (عاءج0) لأجهزة المعاونة الطرفية الخارجيّة المخصصة 
لمهام معينة» وموصلات التجهيزات المعاونة الداخلية والخارجية؛ إضافةً إلى بطاقات 
الذاكرة الإضافية. معظم اللوحات الأم مصمم من قبل شركات الكمبيوتر. 

الدارة المتكاملة للتحكم بالشبكة 

هي دارة (©1 ه1اهده0 16:ه:0«ء01) تؤمن التواصل مع الشبكات المحليّة 3ه.آ) 
وتنظيم البيانات الواردة والصادرة من وإلى الكمبيوتر المضيف. 
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البرنامج أو الرمز الهدف 

هو بر نامج (دمهمروومط )موزط0) أو تعليمات بلغة المعالج قابلة للتنفيذ مباشرةً بواسطة 
الكمبيوتر. تسمى أيضاً باسم رمز الآلة أو لغة الآلة (معهسعهمآ ءه عدك عمنطعه3). 

ال 522431 أو 8431« عمرو 

وهي ذاكرة دخول عشوائية ذات تزامن ديناميكي. 

لغة المصدر 

إن لغة المصدر (©ع2ناومةآ أعتناه5) هي لغة تبرمج بموجبها مشكلة لكي يحلها 
الكمبيوتر. وتحتاج ترجمتها إلى برنامج هدف («بهمعمء! :مءز00) بلغة الآلة وذلك 
بواسطة المجماع أوالمجمع أو حتى المترجم الفوري. 

برنامج المصدر 

هو (صبهرعوءط ودتبا50) برنامج مكتوب بلغة أو رمز المصدر. 

ذاكرة قراءة فقط بتزامن ديناميكي 

هي ذاكرة قراءة فقطى ديناميكيّة (ووءءعم - دمملصفظ عتستقمرط كنامممعطءعمرد 
هده]3) تومن نقل البيانات بسرعةً فائقة. وتسمى أيضاً ب 2411 عمررة. 

الدارة المتكاملة للفيديو 

هي دارة (10 1/1460) مهمتها رسم الصور على الشاشة. وهي تحفظ البيانات 
المتعلقة بها في ذاكرة الفيديو وتحوّلها إلى إشارات بوسع الشاشة ترجمتهاء كما تعالج 
الطلبات (812177) لترسم على الشاشة بعد تبديل ذاكرة الفيديو. 

1.5 نه 7715 

هو حجم الصورة المرئي أي الحجم الذي يظهر على الشاشة. 

ذاكرة الفيديو 

تستوفي عرض الصورة على الشاشة 118 4 من سعة الذاكرة. 

نظام وندوز 

إن نظام (صمهؤوبرة 05لم:17) هو نظام تشغيل خاص بشركة ميكروسوفت 
05550 8]1). إن وندوز (5«وومة7) أحد نسخها في أنظمة التشغيل التي نراها في 
كمبيوترات (1834) الموائمة. يمكن الاطلاع أيضاً على أنظمة التشغيل في هذا الفصل. 
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الشبكة العالمية 

هي شبكة عالمية (/18/9/18 - 98/6 18/106 11/0:14) واسعة النطاق من صفحات بيانات 
وبرامج على الإنترنت مرتبطة بروابط كثيفة التشعب (1115:وم:(11). من خلال كلمات 
المفاتيح (الكلمات الرئيسة) يستطيع المستخدم أن ينتقل من بند إلى آخر بمجرد 
الضغط على الأيقونة التى تمثلها على الشاشة. 

إن معظم التجارة الإلكترونية ونشر الإعلانات يتم اليوم على شبكة الانترنت. 

نشر هذا الكتاب عام 1999» وهو بذلك يخدم المعلومات التقنية والمعرفية 
الخاصة بالالكترونيات حتى هذه السنة. 


-482- 


الفصل السادس عشر 


أجهزة ومعدات الكمبيوتر 


المحتويات 


« نظرة شاملة 
»شاشات الكمبيو ثر (5ماتده]/1 نتعاناممهك) 
»سوّاقات القرص الصلب (وع, عاوزط 0د11) 


»سوّاقات القريصة (وع01107آ عأاععاة21آ) 
«سوّاقات اسناد احتياطية لخر طوشة قرص مغنطيسي 
(7715انآ منهكاعد8 ع1703ئه) عاكاما - عتاأعمعة3/1) 
»سوّاقات قرص مدمج لذاكرة قراءة فقط 
21/122017 0017 لمعا عاأوانا حاعوم مده 0)) 
(5وع10117 (010-10134) 
« السوّاقات والأقراص المدمجة البديلة 
(و101176 همه 01515[ أعوم م0 مم 
« سوّاقات وأقراص فيديوية رقمية 
(وع1207 عصة (25آ7آ) عاملط اهنع نط) 
© سوّاقات قرصية بصرية مغنطيسية ومغيّرة 


للحالة -ع035م 320 1وع1م0© -مأعمع مة/83) 


(011975آ[ ع0151آ عع مقطاء 


»مودم البيانات/ الفاكس (5دمء1/100 جم /منة) 

»الطابعات الكمبيو ثرية (وتعامقط عا ممسمتع) 

«لوحات المفاتيح تامة الارتحال 
(02105طتنزع ]1 اع6ة11 -1011) 

٠.‏ أجهزة التأشير (وعع1ع2آ عستامامط) 

© الماسحات (وتعممةء5) 


» بطاقات الذاكرة أو الوحدات المستقلة المكملة 
(الموديلات) (وع1نل2]0 ده كته لتتممع/3) 


» بطاقات رسوم الفيديو (كلكهه دعنطجه0 معل171) 


© البطاقات الصوتية (0095ه© 00ناه5) 
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إن معاونات الكمبيوتر الطرفية (6:215ام6,1) هي أجهزة أو معدات تضاف إلى 
المعالج الرئيس والذاكرة الأساس لتسهيل التربيط التبادلي البيني (عصنعه ع نم1 
للمكائن» وتمكين الكمبيوتر من القيام بوظائف سيطرة وتحكم أو تطبيقات أخرى 
مفيدة. وهنالك أنواع من المعاونات الطرفية» تستخدم في معظم الكمبيوترات مثل 
القرص الصلب (113:0-11516)» والقريصة (06ه21516)» وسوّاقة القرص المضغوط 
لذاكرة قراءة فقط (ج,ه:::2 02-2034) وغيرهاء وتوضع داخل حاوية الكمبيوتر 
لتسهيل مهمة المستخدم فيما أما المعاونات مثل المرقاب أو الشاشة (م)نمه]/3)» 
ولوحة المفاتيح (لمهوطنوةع1)» والفأرة (310105) خارج جسم الكمبيوتر وتربط به 
بواسطة كبلات؛ أو وصلات بالأشعة تحت الحمراء لسهولة الاستخدام. وتوضع بقية 
المعاونات الخارجية كالطابعات والماسحات وأجهزة الإسناد (وعءاباء2 منهاعة8) 
ذات الربطات الكبلية بعيداً عن جسم الكمبيوتر وفي مواقع مريحة لاستخداماتها 
الفاعلة. إن المعالج الميكروي (:550ء00:مه3810) هو المكونة الأكثر كلفة و حساسية 
في معظم الكمبيوترات الشخصية وهو بمثابة «المحرك» الذي يحدد سرعة النظام 
وتعددية مهامه؛» وهو أيضا الذي يحدد نظام التشغيل وتطبيقات البرمجيات 
المستخدمة. 


تباع الكمبيوترات وهي حاوية على ذاكرة أساس» ويمكن إثراؤها إن دعت الحاجة 
بذاكرة إضافية (7:مصمه]3 5آ-400) وعلى بطاقة دوائر ابنة في وحدة ربط م]آ-ونام) 
(08310 “عااع ه12 تعتبر بحد ذاتها كو حدات مُعيّنة خارجية. 


ولقد تجاوزت سوّاقات القرص الصلب في الكمبيوترات الشخصية والمعدة للبيع 
بالمفرق حجوم 218 16 لسواقات مذ 3.5 (صدم 90). وقّرئت سوّاقات مُعدل التطوّر في 
رقاقات 10 لتزيد من كثافة الخزن بمُعدل 60 في المئة سنوياً. وقد أنتتجت موؤخراً 
سوّاقات الكمبيوترات الشخصية (ونمعانامصرهك عاموطء)مصطن9) (أو كمبيوترات حجم 
المذكرة الشخصية البديلة) ذات قطر إنش واحد (مم 25) وسعات 218 340. وأتتجت 
أجهزة بحجم «ذ 1.5 (سصم 38)؛ أصغر من «ذ 2.5 (20م: 64) لأجهزة كمبيوترات حجم 
المذكرة الشخصية. 
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وتبقى الحاجة إلى مودم لتحقيق اتصالات من خلال خط التزويل التليفوني 
الاعتيادي (ءصننآ عدمطمءاء1 م[آ-2121 21همنغده7مه0) لممارسة نشاطات مثل إرسال 
واستقبال البريد الإكتروني (انهم-8) والارتباط» وخدمات الإنترنت (عع201ع5 عمتآاهد0© 
2م11 :0). وتضاف هذه الخدمة الآن تلقائياً بتركيبها في الكمبيوتر أثناء تصنيعه. 
ومن ناحية أخرى يتوفر المودم كجهاز طرفي منفصل. أما الطابعات (ور6امن,م) 
فالحاجة إليها قائمة لطبع النصوص وإنزال ملفات الصور والمعلومات من مصادرها 
على الشبكة. والطابعة كانت ولا تزال تشخص كجهاز منفصل تربط بالكمبيوتر 
بواسلة كا خاضن, 


ومن أكثر الطابعات شيوعاً في الكمبيوترات الشخصية طابعات (وزيله1) 
ويعتمد الاختيار على ما يفضله المستهلك وعلى ميزانيته. وتوادي الطابعات الليزرية 
مهمتها على الوجه الأكمل في طبع النصوص بنوعية أقرب إلى طباعة حروف 
المجلات والصحفء وهى اقتصادية قطعاً فى تلبية حاجات الطباعة بكميات كبيرة 
المُعتمّدة في المكاتب المهنية» لاسيما عندما يراد إشراكها مع كمبيوترات شبكة من 


من ناحية أخرى فإن طابعات (0ءل1م1) أكثر اقتصادية لمعظم الاستخدامات البيتية 
وهي توفر خدمة إضافية في الطباعة الملونة» التي لا تتوفر في الطابعات الليزرية باهضة 
الكلفة. وتتوفر حالياً طابعات نوع (:3]0-:20)» التي كانت شائعة الاستخدام في 
الكمبيوترات الشخصية» وفي مكاتب العمل» إذ بإمكانها طباعة استمارات الأعمال 
متعددة الجوانب» وجداول الرواتب (واءء50 4250620 وقوائم التليفونات» وملصقات 
العناوين. وهي الطابعة الوحيدة التي بإمكانها طبع نُسخ متعددة بصورة متزامنة على 
أوراق مُعاملة كيميائياً» أو باستخدام ورق كربون بني» وبالماوس (56ن360) وهو جهاز 
التأشير القياسي» إلا أن «كرة السبيل» (1:2015811) هي الخيار الآخرء كما ويتعيّن 
استخدام عصا تحكم للتحكم بألعاب كمبيوتر متعددة مثل أفلام الحركة (ودمناعم 


ومناز؟) والمحاكيات (5:مغ1نامذ5) . 


وللماسحات (ؤتتعصصةء9) القدرة على اختزال الوقت المهدور في تحويل البيانات 
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إلى الحالة الرقمية التي يفهمها الكمبيوتر» ومع أن هنالك بعض الحاجة إلى تصحيح 
(عصنتك8)» إلا أن للماسحات القدرة على إعادة إنتاج (هنلهممء8) رسوم (وءنطمم0) 
واستنساخ صور فوتوغرافية ملّونة تعتمّد نوعيتها على درجة تبيين («مذانناه80) كل من 
الماسح والطابعة بالإضافة إلى قدرة الطابعة على إعادة إنتاج ألوان مختلفة متعددة. 


أما الفاكس («88) فهو جهاز ملحق بالتليفون مفيد في البيت وفي مكاتب العمل. 
وتدي بعض الأجهزة الطرفية المعاونة للكمبيوتر والمتعددة الوظائف مهام طابعة 
أ إكاماء وفاكسء واستنساخ ومسح مجموعة, بالإضافة إلى أعمال الإرسال 
والاستقال للبريد الإلكتروني» والأخير خدمة أضيفت حديثاً في بعض هذه الأجهزة. 


من ناحية أخرى» تطورت أجهزة ملحقة مزوّدة بخرطوش أقراص (عع000ه0 عاوذط) 
متحرّك لإسناد السوّاقات الصلبة التي أصبحت الآن تضاف إلى الكمبيوتر أثناء تصنيعه 
وخلال فتحات شقيّة في الكمبيوتر تعويضاً عن سوّاقات القريصات (065ئع2 عناءاوزط). 
وبإمكان هذه القريصات حمل حجوم ذاكرة بحدود 318 100 أو أكثر» وكذلك خزن 
بيانات تعادل ما يحمله 65 قريضاً أو أكثر. 


وتحّ حالياً تطوير برمجيات وأدوات (6مه11:00) كمبيوترية تسمح باستخدام 
أجهزة طرفية لاسلكية كالماوس» ولوحة المفاتيح» وعصا التحكم؛ ورفادات الألعاب 
(2945 عدسمة) وربطها بالكمبيوتر بواسطة وصلات رقمية لاسلكية تشغل بالأشعة 
تحت الحمراء. وقد صممت «أيضاً» وصلة تسمى (و8 12) للاستفادة من ناقل 
التربيط التبادلي (0518)). 


شاشات الكمبيوتر 

إن الشاشة الكمبيوترية (1105ه80 نه ناودره0)» الموضحة في الشكل 21-6 هي 
جهاز فيديو حَوْج/ دَخل طرفي» بإمكانه عرض النصوص والرسوم المدخلة من قبل 
المستخدم نفسه أو المسترجعة من ذاكرة الكمبيوتر. تشتمّل معظم شاشات 
الكمبيوترات المنضدية (م1)0و»2) على ثلاثة أنابيب كاثودية إلكترومغنطيسية متعددة 
الألوان (536©275) فيما يتوفر لبعضها الآن ماتركيس (781) فعال (ع«ناءم - 171 
ةة]2).» أو شاشة فلوقة من لوح الجلويق السائل مسطحة ثنائية المسح صوء5 21ناجآ) 
(<1251012)0102» 123م015آ 0010101 اعصحط غ112 0173:5621 1010110آ. 
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02-00 أو سواقة 21/0 له 
5 
8 | 


بوابات ادخال احتياطية حو | 


الشكل 1-16: الأجهزة الطرفية المعاونة للكمبيوتر الشخصي. 
تعد شاشات الكمبيوتر الشخصي المحمول (مه:م1.2) المشغلة بالبطارية 711 
ماتريكس فعال أو 1.08 ماسح مزدوج» ولكن لمعظم الكمبيوترات الصغيرة (مه؛صلةم) 
وكمبيوترات حجم المذكرة الشخصية شاشات 108 أحادية اللون. وتشابه أنابيب 
9 متعددة الألوان في شاشات الكمبيوتر تلك الموجودة في مستقلات التلفزيون. 
يبِيّن المخطط التوضيحي في الشكل 2-16 دارات عاملة في هذا النوع من الشاشات. 


أنبوب - 0115 قناع الظل 
الشكل 2-16: مخطط توضيحي لشاشة كمبيوتر. 


صُئّعت الشاشة الأولى لمساندة مهايئ الرسوم الملونة 004 أو (عتطمة9 عناهام> 
مم3 م) مهايئ الر سوم المستحثة همن8 القياسية (رء)مدلكخ عنطمة0 1اعءءمقطم8) . 
ولقد أبدلّت هذه المهائيات بمهايئ الرسوم الفيديوي ١04‏ أو (ءنطصدره مهلذ/ا 
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:امه ) وكذلك مهايئ الرسوم السوبر فيديوي القياسي م510 أو (معل71؟ وماك 
تع املك دعتطجة0) . 


تصنف الشاشات على أساس حجم الصورة المرئية 29/15 ويتراوح هذا التصنيف 
لني الكمبيوتراتك الشخصية يون 190.715 إلشن (35 إلى 8ه سعيهر ).من 
المواصفات التي تنيز بين الشاشات مقدار مُعدل المسح, والتبيين» وعرض الموحجة» 
وما إذا كان بإمكانها إجراء مسوحات متعددة (عمنصصةء21185). 


شاشة أنبوب الشعاع الكاثودي 

تحتوي شاشة أنبو ب الشعاع الكاثودي (مانده21 (0201) وطن بإقجا-علمطلوع) 
على ثللاثة مدافع إلكترونية (05نا© نمناءع81) واحد لكل من ألوانها الفسفورية الغلاثةع 
الأحمر والأخضر والأزرق. تتشكل الإلكترونات المسوقة من الكاثود الساخن إلى 
شعاعات تتحرك باتجاه لوحة وجهية (12]6مءع12) تحت تانيز الفولتية العالية المسلطة 


على الأنود. 


يطلى الوجه الخلفي للوحة الأمامية الوجهية (©:12م500) للشاشة بنقاط فوسفورية 
(2015 #وطاموو00) تستجيب للشعاع الإلكتروني الساقط. 


بإعطاء سطوع لوني أزرق أو أحمر أو أخضر تترسب النقاط الفوسفورية نمطياً 
بمجاميع مثلثية من ثلاث نقاط تسقى الثلوث أو الثلاثيات (151205)» كما هو مبين في 
الشكل 3-16 (لبعض شاشات (0815) مجاميع فوسفورية مرتبة بشكل خطوط عمودية 
متبادلة ذات ألوان: أحمر» وأزرق» وأخضر. وتدخل الإلكترونات من ثلاثة مدافع (أو 
مدفع واحد في بعض الأنابيب) بنسق وترتيب تحت سيطرة وتحكم عدسات 
مغنطيسية مكونة بواسطة ملفات تبئير وانكسار حول عنق الأنبوب» لكي تقوم بقصف 
النقاط الفوسفورية المعينة. من ناحية أخرى تمر الشعاعات الإلكترونية إلى لوحة 
الواجهة خلال قناع معدني ظلي رقيق مثقب (1/1251 558200197 81أعم صنطا]' لعن متروط) . 
يقوم القناع بتنظيم الشعاعات بحيث تقصف نقاط الفوسفور المعينة دون غيرها ودون 
تأثيرات حافة غير مرغوب فيها (داءء811 ع ماع منرظ ءاطهمزوءلم7]). وكما هو الحال في 
أنابيب (087) الموصوفة في الفصل 13 فإن شعاعات الإلكترون في تقنية العرض 
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الالكتر و بصري (ناع10مصطاءعء!” (12م15آ عتدماععاء مام 0) لخيغل و تُطفأ وهي تمسح نقاط 
الفوسفور التي تسطع لفترة طويلة لكي تتفاعل معها العين وتستوعبها كصور متكاملة. 


ثلاثية نقطة الفوسفور 
0 0,28 
ىس 0.028 


© © يه" 


أخضر -6): وأحمر-2» وأزرق-8 
الشكل 3-16: تعريف حفرة نقطة الفوسفور في أنبوب '01271. 
إن البكسل (:01<زم الكلمة مأخوذة من خلية الصورة 0611 6تدهءذط) تعني العنصر 
الأصغر للصورة في صورة 087. يتحدد حجم البكسل بقطر الشعاع الإلكتروني الذي 


إن الراستر 85:60) أو نمط خطوط المسح هو مثال على ارتداد شعاعات 
الإلكترونات على شاشة 087 التي يمكن رؤيتها حينما لا يتواجد أي تضمين. (انظر 
الشكل 2-19 ولجنة الأنظمة والمقايبس التلفزيونية الوطنية الأميركية (08150) في 
الفصل 19 الموسوم «تكنولوجيا البث والاستقبال التلفزيوني»). ويعنى الراستر بمُدل 
المسح الرأسي أو الزمن اللازم لملء الشاشة بالخطوط من أعلى إلى أسفل. وللشاشات 
متعددة المت (صوء15ن/3) أو متعددة الترددات (لإعمعناوء21111) قدرة مسح عمودية 
متغيرة أو مُدل تجدد مسحي يراوح بين 1/40 من الثانية و 1/100 من الثانية. 


ويبلغ تردد المسح الأفقى لمد تقئلة 177 قياسية نوع 21510 وشاشة 004)» علك! 15.75 
ويرتفع التردد في نظام 564 إلى حوالي 1115 22. وفي أنظمة 104 يبلغ التردد 118 31.5 أو 
أكثر. وقد تنتلك شاشات اله ح[ المتعددة ترددات بمقدار 11512 15.5 إلى 01 ع2[111. 


إن التبيين (00]ناهو2) هو عدد البكسلات التي يمكن عرضها على الشاشة. 
والمعيار الخاص بمقاييس إلكترونيات الفيديو ١/854‏ يبيح 600 “ا 800 كمعيار لتبيين 
51704. والأنظمة الأحدث يكون تبيينها أضعاف هذا المعيار. ومن ذلك على سبيل 
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المثال 768 * 1024» و870 * 1152» و1024< 1280. وهكذا كلما ارتقى التبيين كانت 
أعداد الخطوط أكثر والمسافات بينها أقصر. وهذا يعني بدوره أن سرعة المسح يجب 
أن تزداد هي أيضاً على الشاشة. وبالنتيجة فإن المزيد من البكسلات سيتوهج بواسطة 
الشعاع الإلكتروني وهو يتحرك على وجه اللوحة (©:12م8206). إن درجة التبيين الأعلى 
تعني صورة أكثر وضوحاً. 


على عكم راستر» فإن للمسح التلفزيوني التقليدي المتشابلك: لمعظم شاشات 
الكمبيو تزانك ميزة المسح غير المتشابك (عمنصصدء5 لمع 2 1ءعغمآ مه10) . 


إن الحفرة النقطية أو الدوت بيتش ((51:0 :20): وهي المسافة بين النقاط 
الفوسفورية متشابهة اللون (تقاس المسافة من مركز نقطة إلى مركز النقطة الأخرى)؛ 
كما هو مبين في الشكل 3-16. ولشاشة 087 ذات التبيين العالي دوت بيتش مقداره 
سم 0.28 أو أقل. وهكذا كلما صار الدوت بيتش أصغر زاد التبيين. ولكن شاشات 
الدوت بيتش الصغيرة صعبة التصنيع وباهظة الكلفة. إن البييش في 0875 المخططة 
بألوان عمودية هي المسافة (مركز إلى مركز) بين الخطوط ذات اللون الواحد. 


إن مُغدل التجديد (ع2]6ج2 طوءزءع) هو عدد المرات التي تتجدد فيها الصورة 
بكاملها فى ثانية على شاشة '685. ويجب أن تحتوي الشاشة على مقدل تجديد مقداره 
2 70 لإزالة أي أثر ملحوظ للصورة السابقة. 


يعني بعرض نطاق الموجة الفيديوية (820:100 171060) مدى التردّدات المفيدة 
في الشاشة. وبإمكان شاشة المسح المتعدد قتول ترددات أفقية تتراوح بين 6512 31 و 
2 82» وترددات عمودية بين 2آاء!ا 55 و 2لتلك!1 100. 

تحتاج شاشة 5768 إلى عرض موجة لا تقل عن 21112 30 ويحتاج عديد من 
شاشات التبيين العالي إلى عرض موجي يتراوح بين 1112 180 و 1112 200. 

كانت بطاقات 7704 قادرة على كتابة 16 لون ولكن للحصول على لون حقيقي 
يتوجب تضمين الكمبيوتر بطاقة فيديو مع عدد من أجهزة الذاكرة السريعة. بالإمكان 
تجهيز الشاشة لعر ض عدد كبير من الظلالات (952065) بمسافات فاصلة دقيقة أو 
ألوان نقية. هنالك حاجة إلى 1348 من ذاكرة الفيديو لإظهار 65536 لوناً بقدرة تبيين 
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تساوي 600 “800 على شاشة حجمها مز 15 (صتبم 381). وتبقى الحاجة إلى مزيد من 


الذاكرة للحصول على تبيين أعلى أو ألوان أكثر. 


شاشات البلّور السائل الكمبيوترية (07.) 

تعتمّد شاشات (([©.]) الكمبيوترية (61 مم20 ((رآ) (إقامولط 0501 لنتناواآ 
5 على لوحة (1,012) متعددة الألوان الفعالة والسلبية المستخدمة كثيراً 
كشاشة عملية وحيدة للكمبيوترات الشخصية (01و210:66). وتوفر شاشات 1.22 
الأحدث «المستوية» صوراً كبيرة وساطعة وهي تعويض مناسب لشاشات 0817 في 
الكمبيوترات المنضدية التي تستهلك قدرة كهربائية أقل ولا يزيد وزنها عن بضع 
باونات وتُظهر القليل من الترميش الضوئى (:511016). وهى أيضاً شاشات عرض رقمية 
قائمة بحدٌ ذاتها وبإمكانها استقتال إشارايت رقمية ناش 5 فى الكسييوت تنام كنا 
يحصل 00 الكمبيوترات الشخصية (1موطء]210) . ولكنهاء لسوء الحل: تكلف ثلاثة 
إلى أربعة أضعاف شاشات (0281) ذات الحجوم المكافئة. وقد أدى ذلك إلى عدم 


رواجها سوقيا. 


تتوفر حالياً الشاشات (©,]) الشاخصة (رمائمه210 (©.]) عدوا0-4مة:58) للكمبيوترات 
المنضدية 77/15 وبحجوم مذ 14 إلى هذ 15 أو سه 36 إلى جره 38 وهي مصنعة من 
ترانزيستور الغشاء الرقيق 757 بتكنولوجيا (09.آ836). ويبلغ تبيبن هذه الشاشات 
النمطي 41024176 ولها القدرة على إنتاج 16 مليون لون. تعرض الشركات المنتجة 
إطارات لشاشات حائط (وعصوء ءالط عسناصنه21 لله/1) أو على حوامل مماءاوء) 
(05مة5 وبعضها يدور حول نفسه. 

وعلى عكس شاشات (0871) فإن شاشات (02©)]) لا تبعث إشارات قد تشوش على 
الأجهزة الحساسة القريبة منها. 

تشتمل الكمبيوترات المنضدية على بطاقة رسوم فيديوية (©76) التي تحول إشارات 
الكمبيوتر الرقمية إلى إشارات متقاثلة (هه1ههه) تستطيع الشاشة التعرف عليها 


وترحمتها. وهذا يعني أنه لكي تشتغل شاشة (1.07) في معظم الكمبيوترات المنضدية 
التي لم تصمم لتكون متوافقة معها (©861هممه0) يتوجب تغيير الإشارات المتشائلة 
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إلى إشارات رقمية» وهي خطوة غير مرغوب فيهاء ومكلفة» ولا تُعد بالضرورة خطوة 
ناجحة بسبب الاختلافات فى التوفيقات على بطاقات الفيديو المتقاثلة. 


تشتمّل شاشات (2©)]) المعروضة كبدائل لشاشات (087) على محوّلات من 
التمائل إلى الرقمى (25ع6:ء0057 2151681 0 ع10همه). وتعمل بطاقات الفيديو الرقمية 
الفركية فى الكسيوترات النتضددية على إزالة مشاكل اللاقر افقية فى بطاقات الفيزخيق 
ولكنها تفاقم الكلفة. (لمزيد من المعلومات حول لوحات (صعل0 متعددة الألوان 
المستخدمة في شاشات (02.])» انظر «شاشات (2©]) الفيديوية الملونة» في الفصل 
3 الموسوم ب «تكنولوجيا الشاشات الالكتروبصرية»). 
سوّاقات القرص الصلب 

إن سوّاقات القرص الصّلب (وع0ء2 عاونط-لمه81 أو ع1 1م813) اختصاراءً هى 
نظام خزن كتليه بديل بإمكانه قراءة البيانات الرقمية وكتابتها على سطح قر اف 
مغنطيسية تدور تحت رؤوس كهرومغنطيسية للكتابة/ القراءة (عناممعدصسرمماءه81 
9 7116 /2620). يبين الشكل 4-6 سوّاقة قرص صلب قطر مذ 3.5 (صتمم 90) 
مصممة للاستخدام في الكمبيوترات الشخصية المنضدية. تأخذ الدارات في السوّاقة 
البيانات» الرقمية هين ذاكرة الكمبيوتر الرئيسة وتكتها تراس خلى رزمة من الأقراض 
المتحرّكة أو على اسطوانة فونوغرافية 1]67)» أو تقوم بقراءتها وإعادتها إلى 
الذاكرة الأساس. وعندئدٍ يمكن مسح البيانات لتأصيلها أو لحفظ الصور الفيديوية 
على شاشة المرقاب. إن مبادئ التشغيل وتقنيات الخزن المغنطيسي لكل من سوّاقة 
القرص الصلب وسوّاقة القريصة (القرص المرك 1151 تإمم110) متشابهة. 


مغنطيس المشْعًا ملف متحرّك مع 
مشغل دوّار 


تبادلى 00 القراءة/ الكتابة 
الشكل 4-16: سوّاقة القرص الصلب مع قرص قطر مذ 3.5 
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إن سوّاقات الأقراص الصلبة هي في الحقيقة أجهزة خزن ثانوية كتلية 81055) 
(وعء1روط ععهءه5 للكمبيوترات بمستوى تصنيفي 4» على أساس التسلسل الهرمي 
لذاكرة الكمبيوتر. وهنالك عشر أسطوانات فونوغرافية مرزومة على محور واحد 
بحيث تدور جميعها في الوقت عينه وبنفس السرعة. ويتناسب عدد رؤوس القراءة/ 
الكتابة المركبة على هذه الأسطوانات وعدد الأسطوانات في الكدس (الرزمة). 


يمكن الدخول إلى كافة سوّاقات الأقراص بصورة عشوائية» أي أن روئوسها 
(القارئة/ الكاتبة) يمكن تحريكها بسرعة إلى الموقع المطلوب الحاوي على البيانات 
المطلوبة لقراءتها/ أو كتابتها. تخرّن البيانات الرقمية على السطوح المطلية للأقراص 
الدوّارة في حلقات ممركزة تستمى المجالات (1:86145) وشرائح زاوية دائرية الشكل 
تسمّى قطاعات (96010:5). ويحتوي القرص الصلب عادة على 17 إلى 36 قطاعا في كل 
مجال و512 بايت (وع:/8) لكل قطاع. وتكدس القطاعات لتشكيل أسطوانات 
زواع لصتا و2) . 


تخرّن المعلومات على الأقراص عندما تَؤثّر نبضة التيار على راس قراءة/ كتابة لكي 
يمغنط بقعة وم5 على المجال تحته. ولدى قراءة المجالات» يوضع الرأس على 
المجال فتسبب خطوط القوة المنبعثة من النقاط الممغنطة نبضة طاقة تستحث الرأس 
وخلال فترة من الزمن دقيقة جداً تتمثل الفولتية المستحثة من البقع الممغنطة بالرقم 1 
من مزدوج رقمي (9:هه81) مكون من الواحد والصفر. أما الصفر فيتمثل بغياب النبضة 
أي عندما لا توجد بقعة ممغنطة. وتتحرك الرؤوس المرتبطة مع بعضها ميكانيكياً 
بسرعة ضمن درحتي حرية (مرملوءه:8 +ه ووروء2) فوق مركز الدوران فقط. وهي 
مرتبطة أيضاً عمودياً لكي تبقى الرؤوس قريبة من السطوح الدوّارة. يجب أن يحتوي 
عنوان أية بايت على مصدر للاسطوانة» والمجال الحقيقي (الذي يحدده الرأس 
القارئ/ الكاتب)» بالإضافة إلى قطاع ذلك المجال. 


تدور الأسطوانات الفونوغرافية داخل علبة مضغوطة إلى درحة تفوق ضغط 
السحيط لأبقاء داخل. العلية اليا من الغبار والرطوية آما الأسطواتة الفوتوغرافية 


(5136) فهي اسطوانة من الألمنيوم الرقيق غير الممغنط» والمصقول السطح كمراة. 
تطلى هذه الأسطوانات على كلا وجهيها بطبقة رقيقة من سبيكة معدنية مغنطيسية 
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داخل حجرة تفريغ؛ وترزم عشرة من هذه الأسطوانات عمودياً على محور مركزي 
يسمى المغزل (01هذم58)» ويترك فاصلة بين كل أسطوانتين لتمكين الرأس القارئ/ 
الكاتب من الحركة الحرة بينها. توضع الروس القارئة/ الكاتبة الخفيفة الوزن على 
الوجهين العلوي والسفلي لكل اسطوانة أي أن هنالك 20 رأساً تتحرك جميعها في 
انسجام وتوافق على عشر سوّاقات أقراص في الوقت عينه. يكرس أحد سطحي 
اسطوانة فونوغرافية ورأس قارئ/ كاتب لخدمة أداة تحكم مؤازر دائرة مغلقة 
([متاده2© هتترء5 مه0.آ-010560) للروئوس المتعددة. 


تخرّن الأسطوانات الفونوغرافية البيانات» وتتقفى المواقع وتتحرك الرؤوس 
بواسطة مشغل ملف - صوتي (8]02ناءة 1ذ0© هوزه1) من موقع محايد بالقرب من 
مركز القرص وإلى الموقع المطلوب بالضبط؛ حيث تحوم هذه الروؤوس بضع 
ميكروإنشات فوق سطح الاسطوانة دون أن تمسه مطلقأء وقد تسبب أي شائية على 
سطح الاسطوانة عطلاً في الرأس القارئ/ الكاتب. عندما يطفأ الجهاز تعود الرؤوس 
إلى مواقعها المحايدة. 


يُدار مجمع الأسطوانات الفونوغرافية بواسطة موتور يسيطر الكمبيوتر على أدائه 
ويدور بسرعات من 3600 إلى 64000 دورة في الدقيقة. يبدأ الموتور المحرك بتدوير 
المجموعة عندما يُشغل الكمبيوتر» ويستغرق عدة ثوان لإيصال المجموعة إلى 
السرعة المطلوبة حيث يستمر الموتور في تدويرها بسرعة ثابتة حتى يتم إطفاء 
الكمبيوتر» ما لم تقم دارات توفير القدرة بإطفاء الموتور بعد فترة معينة من مكوث 


الكمبيوتر دون فعالية. 


إن النوعين الأكثر شهرة من سوّاقات الأقراص هما: نظام التربيط التبادلى 
للكمبيوتر الصغير (5051 -ع121611720 دع اةئز5 معانامطدهك القمرى)» والكترونيات الجهاز 


المتكاملة (01آ] دعتممناععاظ ععاتاعدآا لعتو مع عام1]) . 


تبقى الحاجة إلى بطاقة إلكترونيات تربيط تبادلي (عمنعةممعنم1) لإرسال البيانات 
بنسق 8 بت متوازي 0080 1161هموط :زط -8) إلى الأقراص. وتسمح تربيطات 5051 


و1058 بتسجيل 54 قطاعاً لكل مجال. 
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تحتوي سوّاقة أقراص قطر مز 3.5 على 300 إلى 3000 مجال لكل إنش (هم عاعهها 
ذم) - اءهة)ء مقارنة مع زم 135 و18 قطاعاً لكل مجال في قرص «ذ 3.5 ذي الوجهين؛ 
عالي الكثافة. وتحتوي إبرتا الرأسين القارئين الكاتبين (165ز5 11624) على 512 بايت/ 
القطاع. كما أن لنظامي 5051 و8581 مُعّدلات انتقال تتراوح بين 218/5 10 و15 
2/5 أو أكثر. 


يتم حالياً إنتاج سوّاقات أقراص سعة 68 12 للكمبيوترات الشخصية. وبالإضافة 
إلى السعةع فإ وقت الادخال (عمة1 ووءءعه) هو مواصفة مفتاحية ومهمة. 


سوّاقات القريصة 

إن سوّاقة القريصة (و210 6اءاوز0) أو سوّاقة القرص المرن 6وذط-,رمم510) هي 
سوّاقة ذاكرة مغنطيسية تستخدم قريصة متحرّكة أو قرصاً مرناً كوسط مغنطيسي. 
والحقيقة أن عبارة قرص مرن» تسمية مغلوطة لأن القريصة ثنائية الوجه وذات قطر 
هذ 3.5 (دصدم90) التي استبدلت بالقرص المرن ذي قطر هذ 5.25 (تدم 133) كانت مركبة 
داخل غلاف بلاستيكي مرن. تعمل سوّاقات القريصات كحيّر خزن ثانوي. ويدور 
الموتور المحرك للقرص المرن بسرعة «زم: 300» ويضمن قب معدنى (ن11 [3/16]2) 
دقّة التقفّي. تكتسب الرؤوس القارئة الكاتبة مدخلاً إلى ارسق الممعظ يزايط غالق 
مكوّك بنابض (6]]ناط5 1.02064 عهنم9) يغلق على القرص ليحميه عندما لا يكون 


05 


0 مشعاد. 


القربصات 

بإمكان القريص (21518:65) ذي القطر مز 3.5» المبين في الشكل 4-6 أن يخدّن 
(©ده]5) أو يسند (مناءا8 118 1.44) من البيانات بمسبق (507084) عالي الكثافة 110 2,. 
يصنع القرص ذو القطر هذ 3.4 (صممم 85) من مادّة تريفثالات الأثيلين المتعدد 
(6ة[قطتطمعمه1 عمءانوطئهنوزهوط) البلاستيكية المكسرّة بمواد مغنطيسية من أكسيدي 
الحديد والكوبلت. يدوّر القرص داخل غلافه البلاستيكي بواسطة موتور معشّق على 
المحور المغزلي. وتدوّر الرؤوس القارئة/ الكاتبة بتناغم وانسجام بواسطة موتور 
خطوي 210101 “تعممع 1 5) على امتداد وجهي القريص. ويتشكل كل وجه من وجهي 
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القريص من 80 دائرة متم ركزة تستّى «مجالاً» (1:001) وترقم المجالات من 5 إلى 79) 
فيما تقسم إلى قطاعات (8:م]م986) دائرية شبيهة بالإسفين. يكون السطح العلوي 
للتريض الوبحه ع واليظع البهلى بع الرية ::. 


عندما يصبح أحد الرؤؤوس فوق المجال 0 على السطح العلوي للقريص يصبح 
الرأس الآخر فوق المجال 1 على السطح السفلي. ويتحرك مموضع الرأس 11020) 
#عدمنؤزدهط كلا الرأسين وكأنهما وحدة واحدة إلى المجالات الأخرى. وتشغل 
الرؤوس إلكترونياً بحيث إذا كنب أحدهم على المجال 0 يبدا الرأس الآآخر ترامتاً 
بالكتابة على نفس المجال ولكن على الوجه 1 وذلك لأن عملية تفعيل الرؤوس 
كهربائياً ثم تحريكها إلى مجال آخر تستغرق وقتاً فلا تتزامن العمليتان. وتبلغ كثافة 
المجالات الثمانين في القريص ذي القطر مز 5 -3» حوالي 1م 135. 


تُقسم المجالات إلى 18 قطاعاً شبيهة بالإسفين» ويحتوي كل قطاع على 512 
بايت» وهنالك 1440 مجالاً في كل جهة من جهتي القريص و 737,280 بايت» ويحتوي 
كل قرص (2151) على 1,474,560 بايت أي حوالي 28 1.44. تتحكم في قراءة وكتابة 
البيانات على كل قرص دارة تحكم متكاملة. تخرّن البيانات على القريص لسنوات 
طويلة دون أن تتلف أو تتراجع نوعيتها. يمكن إبدال القريصاتء أو حملها بسهولة» 
أو استنساخهاء أو إرسالها بالبريد. وبإمكان القريصات خزن ملفات البيانات» 
والرسوم» والبرامج القصيرة» كما يمكن رفعها من الكمبيوتر لأغراض تتعلق بسرّية 
المعلومات. 


لس يه لديم 
مذو 3 [ستعصدذة] 
غللاف حافظ 
لسان حماية 


3201 | 
الشكل 5-16: قريص سعة 3/113 1.44 ظ ا 
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تعدٌ تكنولوجيا القريص حالياً تكنولوجيا لاغية بسبب سعتها المتدنية وتركب اليوم 
علب قتاد داخلية تحتوي على سوّاقات قرص مغنطيسي ذات سعة 218 100 للقرص 
الواحد فى الكمبيوترات المنضدية المتقدمة وذلك كبديل لسوّاقات القريصات. 


سوّاقات إسناد احتياطية لخرطوشة قرص مغنطيسي 

تتوفر عخالياً سوّاقات علبة قتاد قرص صلب «نعاعة8 عع تامة© عاونط-عناعمعة]3) 
(21208 -وهونوط بنسختين مُعٌدلتين. النسخة المسماة ب «المنفردة» أو عمها4-لمم5 
ذات سعات خزن مختلفة توفر خدمة إسناد للسوّاقات الصلبة. ونسخة سوّاقات داخلية 
ذات سعة 218 100 تركب الآن معملياً في الكمبيوترات الحديثة لاستبدال سوّاقات 
القريصات. إن علب القتاد (ومع30امهن) يمكن رفعها من موضعها للخزن أو التوزيع. 
وبإمكان هذه الأقراص خزن ما يكافئ أو يزيد عن 60 قريصة 118 1.44. 


تتوفر سوّاقات علبة قتاد القرص المغنطيس بسعات 100» 135» 200» و230 مليون 
بايت» وكذلك بسعة 68 1 و 68 1.5 تصئّع هذه السوّاقات من قل شركات مختلفة 
وهي ليست متوافقة مع القريصات؛ إلا أنها قد تلتقي مع معايبر 817215. تستخدم علب 
قتاد ذات السعة العالية (16728 وَ 68 1.5) لأغراض التحرير (84)58) وفي ترجيع :رهام) 
821 ملفات الفيديو وكذلك في تجهيز الصوت عالي النقاء (منلاة عمذ::8]1). يتم ربط 
هذه السوّاقات إلى جهاز الكمبيوتر بواسطة 5051 أو بواسطة مقابس متوازية (1161مموط 
5رو2) . 


سوّاقات قرص مدمج لذاكرة قراءة فقط 

إن سوّاقات ال 02 لذاكرة القراءة فقط -1© 17وممء31 /زلم0-لدع1 عاوذط عدم مده ©) 
(2014 في أنظمة الكمبيوتر قادرة على إعادة عرض أقراص 2-820115© أو (ونألنده) 
سوّاقة 02-8014 في الكمبيوتر هي نسخة مُعَدلة من سوّاقة قرص مدمج صوتي 1725© 
بمقدورها تشغيل أقراص مدمجة صوتية (و151 اعومسره2 منلناة). 


وعلى غرار ال55© الصوتي فإن 012-014 هو قرص بلاستيكي بصري قطره «ذ 472 (دمم120) 
وعليه تخةان البيانات بش> دائم على هيئة نقر ميكروية (115 عتتناكة تستطدم1/1) . 
ولقراءة البيانات على هذا القرص يوجه شعاع لايزرري على سطح القرص فينعكس 
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6-6» بإمكان 02-8014 أن يخرّن 218 650 من البيانات وهذا يكافئ 300,000 صفحة 


مكتوبة» أو 450 مرة من قدرة خزن قريص قطره م1 3.5. 


يخزّن 22-8014 تطبيقات أوساط متعددة (م5)ءذاممى 6018م18ن2) تحتوي على 
سمعيات (11010ى)» وفيديو» وومنوع ملونة نكل موسوعات دوائر المعارف. ويمكن أن 
تستخدم أيضا لخزن برامج تطبيقات البرمجيات» مثل تحضيرات الرسوم) وبرامج 
المحاسبة وغيرها. 


الشكل 6-16: سوّاقة بصرية لقراءة ال 072. 
وحيث إن هذه الأقراص معدة لذاكرة قراءة فقط. لذلك لا يمكن حذف البيانات 
منها أو إعادة استخدامها. 


يمكن تشغيل 25© وذلساخ على سوّاقة 22-8014 فى كمبيوتر» ولكن لا يمكن 
تشغيل 22-8014 على ستيريو مشغل لل وجه» لأن الأخير لا يقرأ إلا البيانات الصوتية 
(285 هنفسة). يوفر صانعو الكمبيوترات حالياً برامجهم على 02-2011 عندما يزيد 
حجم البرمجية عن 218 5 (أي ما يعادل أربع قريصات). 

مع أنه بالامكان تنزيل (20121030) تعليمات التشغيل الخاصّة بالبرامج التطبيقية 
والتي تعادل أربع قريصات إلى سوّاقة قرص صلب في الكمبيوتر» فإن العديد من 
البرامج يتطلب بقاء القرص في السوّاقة لتوفير معظم المعلومات المرجعية المطلوبة» 
مثل قواعد البيانات (02565:ة12)» ودليل التليفون» وأرشيفات الصور الفوتوغرافية 
والرسوم. 


ت ةبت 


تُصئّف 00-203456 من خلال مُعدل سرعتها التي تقاس كمُغدل لانتقال البيانات. 
وهذا يعني الزمن الذي تحتاج إليه تلك السوّاقة لنقل البيانات من ال 00-8021 إلى 
الكمبيوتر. يذكر أن مُعدلات انتقال أول سوّاقة 082-2034 كان حوالي 8/5 150. 
وهكذا تقاس مُعّدلات سرعة بقية السؤّاقات على أساس مضاعفات هذه السرعة. ولعل 
أسرع السوّاقات المتوفرة صُنعت عام 1999 وسميت 2 232 أي أنها 32 مرة أسرع من 
السوّاقة الأولى المصنعة عام 1984. 


ولا تزال سوّاقات 2-2014© تركب معملياً في بعض الكمبيوترات الشخصية 
والمؤمل أن يتجه التطوّر نحو تركيب سوّاقات قرص فيديو رقمي وذ« م1١‏ 1هازوزم) 
أو 278 التي تتمّكن من قراءة كل من ال و52© ونسسه» وال 02-201345. (انظر الأقراص 
الفيديوية الرقمية التي ستتبع في هذا الفصل). 


السوّاقات والأقراص المدمجة البديلة 


بالإضافة إلى 2© ونوسم وال 2-2024© هنالك مشتقات متعددة لتكنولوجيا 
القرص المدمج تشمل الأقراص القابلة للتسجيل (2© 6اطة0ءوءه2) أو (0©2-8) »2 
والمسماة «اكتب مرة واقرأ مرات») (2©© نرصه]3 لدع ععم0-ع6ة:17) (02-1770831). 
والأقراص التي تعاد الكتابة عليها (010م:1:م2) أو الأقراص المدمّجة للقراءة/ الكتابة 
(© هافو /لهء8) أو (02-809) والتي تسمى أيضاً الأقراص المدمّجة التي يمكن محو 
البيانات من عليها و2© واطدقة8 أي (22-8) . 


تصنع الأقراص من بلمر عضوي تتكون الثُقر 51 عليه بطريقة تغيير الحالة 
(2:0659 عع مققط0-ومقط6). ومن المحتمل أن لا تصادف هذه الأقراص ولا سؤّاقاتها 
الموافقة نجاحاً تسويقياً وذلك لتوفر أقراص الفيديو الرقمية و2178 ذات الأداء العالي. 


الأقراص المدمّجة المسجّلة (وج0172-1) 

تتشكن سوّاقة هذا النوع من الأقراص المدمّجة (5© ع1طهل:مء26) من قراءة 
البيانات وتسجيلها أيضاً وهى مفيدة فى تسجيل وتثبيت الأحداث» ونقل ملفات 
كبيرة» وتوزيع قواعد البيانات كالكاتالوجات ودليل التليفون وغيرها. والسرعة في 
هذه السوّاقات تقل كثيراً عن سرعة سوّاقات 08-8024 وتتراوح بين 2 وإلى حوالي 
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6 في حالة قراءة البيانات وبين ع2 و 46 في حالة : تسجيلها. ويبلغ مُعدل نقل البيانات 
211 حوالي 18/5 900 في سوّاقة 02-1 وتقدم بنمط سرعة قراءة يساوي غ6. 


تتشكن سوّاقة 2-8© من قراءة البيانات من 02-8201315 ولكنها تتمكن من الكتابة 
نعلي أفراض تدع ليذه الأفراض معالاف يشيكل أخاديه معندة سلقا 
(5تكاعة1' 3700760ع:2) وهي تتوفر بسعات 550 و18 650. ولا يمكن محو أو إزالة 
الأخطاء أو تغيبرها من على هذه الأقراص. يستخدم بعض الكاميرات الرقمية أنواعاً 
مغايرة لأقراص 05-2 وذلك لاستخدامها في خزن الصور الفوتوغرافية الرقمية أو 
المرقمنة (وم)مطط 0ع2ذله)زع21 مه لماع ). 


الأقراص المدمّجة التي تعاد الكتابة عليها 

صممت سواقة لأقراص تعاد الكتابة عليها 02-8177 تسمح بالكتابة على 0-858/5© 
ومحو الكنابة أيضاً. وثوفر السؤاقة المناحة سرعة كتابة مقدازها ديق. وسرعة قراءة 
مقدارها 632» وكذلك 5051 . 


وتبلغ قيمة أقصى مُغدل نقل فيها 218/5 5 ومُعدل زمن إدخال وم 350. تنح هذه 
السوّاقة قة كذلك قدرة كتابة متعددة الفترات 117105 ممزووء 11-5 /3ة) وبشكل ملفات 


وليس مجالات. تشبه 2-8385© ال 02-20315© ولكنها غير مقروءة من قبّل كافة 
سوّاقات 02-2011©. 


سوّاقات وأقراص فيديوية رقمية 

هنالك سبعة أنواع مختلفة لأقراص الفيديو الرقمية صمم بعضها للعمل في 
الكمبيوترات الشخصية فيما ابتدع البعض الآخر للعمل ضمن أجهزة التلفزيون. إن 
أقراص )01٠7(‏ هي ذات أقراص (29©) من حيث الحجم ولها سعة بيانات كبيرة. 
حيث تخرّن البيانات عليهما بشكل ملايين النقر (1:5) الميكروية التي يتمّ حرّها على 
القرص بواسطة شعاع لايزري كاتب مُضمن (7مو86 ,ووة.آ 71116 210001360) . هنالك 
ثلاث طرائق لزيادة كثافة هذه النقر هى 

1- جعل النقر قريبة من بعضها. 
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2- تكوين طبقتين من النقر يكون سطح الطبقة السفلي نصف شفاف ليسمح لشعاع 
الليزر أن يقرأ كلا الطبقتين السفلى والعليا. 
3- صنع قرص ذي وججهين من خلال لصق قرصي 2172 ظهراً إلى ظهر. 


لقد تطورت تكنولوجيا 2178 بسرعة. ولعل السعات المتاحة للقرص الحالي 
بأنواعه المتعددة ستتغير لأسباب اقتصادية وأخرى تكنولوجية. وستحل سوّاقات 
272 محل سوّاقات 02-8014 في الكمبيوترات الجديدة على الرغم من أن الكثير من 
سوّاقات 00-8014 ومشغْلاتها لا تزال سائدة في السوق حالياً. ويتوقع أن تتمكن 
مشعّلات 21/8 (ورهنرقاط -017/8) من تشغيل كافة أنواع و02 المتوفرة حالياً» فضلاً عن 
أن أقراص 2772 للفيديو والديفيكس 21702 قد تأخذ طريقها لتحل محل الفيدي وكاسيت 
(©17160635561) لاسيما كوسائط للأفلام الطويلة. ومع أن سوّاقات 298 تتمكن من 
قراءة 2172-8021 وال 29© ونس4ء وبعض أنواع أقراص 2178 الفيديوية» إلا أن 
سوّاقات 02-011 لا تتشكن من قراءة أي من أقراص 2770-2011 أو 2772 الفيديوية. 

صنفت سرعة سوّاقات 272-1011 إلى عا 5 في عام 1999. 

صممت هذه السوّاقات مبدئياً للعمل في الكمبيوترات فهي تحتوي على خاصية 
العرض المسرحي وذلك لعرض أفلام طويلة وبإضافات تقنية كمسارات 17:0016 
للغات متعددة» بالإضافة إلى قيامها بعرض ألعاب كمبيوترية تفاعلية وبرامج متعددة 
الاستخدام أخرى. بإمكان أقراص 2172-2014 خزن 68 17 من البيانات» ما يعادل 
6.25 من العرض السينمي. وبإمكان سوّاقة 2772-8014 كمبيوترية تشغيل أقراص 
010-0)» و0105 انف و 5خآ-010))» و15 11-للن . 


ال 2178 الفيديوي: هو نوع من 217/2 مهيّأ للاستخدام في أجهزة التلفزيون. وبسعة 
خزن مقدارها 68 9 بإمكان هذا القرص خزن فيلم فيديوي أمده ساعتان. 

تعد أقراص 70 الفيديوية من منتجات التسلية البيتية لخزن الأفلام وكذلك 
لعروض ال137» وعروض الفيديو - السينمية ما يجعلها البديل المناسب للفيديوكاسيت. 
إمكان هذه الأقراص أيضاً أن قرأ على عارضة 27/58 المجردة والمربوطة إلى مستقئل 
تلفزيوني بالإضافة إلى أن مشِعْل أقراص 21758 هذه يتمكن أيضاً من تشغيل ونكناه 
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أما «وزط فهو نوع آخر من أقراص 275 يتمكن من تسجيل أفلام سينمية طويلة. 
وبإمكان أقراص من هذا النوع أن تعرض استرجاعياً 82010 برهام) على مشغّلات عوط 
حصراً. وهنالك أنواع مشتقة من أقراص 21/19 الفيديوية مخصّصة للاستئجار على 
غرار الأفلام السينمية الشريطية القديمة. ولهذه الأقراص سعات تصل إلى 68 17 . 


إن أقراص 010-21/82داى هي نوع من أقراص 21/5 مصممة لتقديم أصوات 118 
فسعتها تصل إلى 68 17 أي ما يعادل سعة 25 قرصاً من أقراص 75©-010:ده. (انظر 
«مشغغلات 817/2» في الفصل 21 الموسوم ب «منتجات المستهلك الإلكترونية»). 


2772-8 ويعنى بها قرص 2712 المسجل القادر على تسجيل معلومات فيديوية 
وموسيقية. يحتاج قرص 2752-2 إلى أجهزة تسجيل خاصّة لا تدخل ضمن سياق 
الملحقات الكمبيوترية الطرفية. لهذه الأقراص سعة خزن مقدارها 08 3.95 على كل 
وجه من وجهيها. وبالإمكان عرضها في مشغّلات 217/8 الفيديوية وال /217/2-8201)» 
وال 02-0141 بالإضافة إلى مشغْلات و02 منلنه . 


2172-41 وهي نوع آخر من أقراص 2175 مصمم لإعادة تسجيل المعلومات 
التي تشمل الموسيقى والفيديو. وبالإمكان مسح المعلومات من على هذه الأقراص 
وتسجيل بيانات جديدة بدلاً منها. لأقراص 27/2-8431 سعة خزن تصل إلى 68 2.6 
على كل وجه من وجهيها. بإمكان مشغْلا 272-2413465 تشغيل أقراص 2778 الفيديوية 
و115 2172-20 ووطع-منلست. 


من ناحية أخرىء فإن أقراص 217/52 القارئة/ الكاتبة 202-377 هي نوع مشابه ل 
2172-41» ولها سعة خزن تصل إلى 68 3.0 . 

أما أقراص 2778 المزدوجة ذات سعة الخزن 68 8 فلها قدرة خزن تعادل سعة خزن 
0 قريص عالي الكثافة بقطر مذ 3.5. وبالمقارنة» فإن قرص 05 يتسع ل 118 2650 أي 
ما يعادل سعة خزن 450 قريصاًء في حين أن سوّاقة قرص صلب سعة 68 7 لها سعة 
خزن تعادل سعة خزن 5000 قريص مجتمّعة. 
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سوّاقات قرصية بصرية مغندطيسية ومغيّّرة للحالة 

هنالك تقنيتان خاصتان بأقراص تسجيل البيانات لا تزال في طور التحسير: 
والتطوير هما التقنية البصرية المغنطيسية (6621م0-ع6عمع3/12) والتي تعرف أيضا 
بالمغنطيسية - الحرارية (ءناعمعه:هممعط1) وتقنية تغير الحالة ( مع ممط-ءمهط2). 


التسجيل البصري المغنطيسي 

في هذه التقنية (عمنلئمء6 لوعنام0-0عمع313) ان الطاقة الصادرة من الشعاع 
الليزري بقعة (01م5) على مادة القرص اسمها نقطة كيوري 50نوط 6ن:د2) إلى حوالي 
000 وبالامكان تغيير اتجاه استقطاب أي حيّز مغنطيس ترتفع درجة حرارته فوق 
نقطة كيوري هذه من خلال مجال مغنطيسي خارجي. وعندما تبرد المادة دون درجة 
حرارة نقطة كيوري يتوقف اتجاه الاستقطاب فيتجٌ عندها تسجيل البيانات ريثما يتم 
تسخينها مجددا وهكذا... 


إن هذه التقنية هى تقنية عكوسة (يمكن عكسها). وهنالك ما يقارب المليون دورة 
من دورات استبدال المعلومات (عم]076::1) ممكنة في هذه التقنية. يتمٌ تغيبر 
استقطاب ضوء الليزر بواسطة عكسه بعيداً عن المجال المغنطيسي ما يتيح قراءة 
البيانات الثنائية (دغهجآ تتتممزظ) المستعلة على القرص. من الب هذه التقنية احتياجها 
إلى مغنطيس تحيز (عمعة81 كححزاظ) في سوّاقة القرص» يزيد من استهلاك القدرة 


التسجيل بتخير الحالة 


في هذه التقنية (عمنلئمء»1 ععصقط© عمقطط) تُحدث نقر على قرص من سبيكة ذات 
حالتين مختلفتين من حيث المواصفات البصرية. ولتعليم القرص يعمل شعاع لايزري 
على صهر بقعة من المادة تتحول عند ابترادها إلى شكل غير منتظم ما يعطيها خواص 
لعكين الشوء مقدلقة غما منواها من" الحالة اللورية المخيطة نيا بعد تشعيل هذه 
العلامات يتم مسحها بطريقة التلوين (8ذاهءدمة) أو الصهر الحراري حيث يسخن 
شعاع لايزري من موجات مستمرة (0177© - 717396 ونا0نامم00) المادة إلى درجة تقترب 
من درجة انصهارها. وبذلك تعود المواقع المعلمة بالحرارة إلى سابق عهدها البلوري. 
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ولقد أثبتت مواد مثل التليريوم» والسلينيوم» والقصدير» جدارة وملاءمة كأوساط 
تسجيل لاحعواتها على 'كلعا خالتن البلورية؛ وال آاتعظامية عبد السخين والعبريد: 
وضمن مدى معقول من درحجحات الحرارة: من مثالب هذه التقنية قلة عدد دورات 
استبدال المعلومات المكتوبة (عصنغت م1 0) (المقدرة بحوالى 0 بالإضافة إلن 
طول الرمى لاسن اشير الجمالة مما يقال من تغول سرعة كاية المعاومانة: 


مودم البيانات/ الفاكس 

إن المودم «ءل0ه26 هو اختصار لكلمتي مضمن - لا مضمن أو (-210912:6 
وهي دارة تحوّل البيانات الرقمية إلى إشارات سمعية (4:0:ه) لكي 
ترسل عبر خطوط الهاتف» وكذلك تحويل الإشارات السمعية المستلمة مرة أخرى 
إلى بيانات رقمية يمكن قراءتها من قبل الكمبيوتر. تدعو هذه السيرورة إلى تضمين 
وعدم تضمين إشارات الكمبيوتر الرقمية. وتربط المودمات الكمبيوترات في طرفي 
الخط التليفوني للقيام بواجبي الإرسال والاستقبال. وكما هو مبيّن في المخطط 
الشكلي 7-16, فإن المودمات أجهزة طرفية مهمة» وتصنف حالياً كأجهزة مُعينة 
طرفية مهمة. 

تحول الأشارات الرقبية من الكنبيوتر إلى "تعبات عسموفة وباعفيار أن لعمة 
الطبقة العالية (عده1 طهغفط داع111) تمثل المرتبة الثنائية 1 (1 )زعذط سمهمذ8)» وتمثل نغمة 
الطبقة الواطئة (عم10 داء]زط معم.1]) المرتبة 0» فإن المودم يرسل ويستقئل البيانات 
تزامناً وبشكل مجاميع (15ه810)» كما يستطيع أن يميز بين البيانات الواردة 
(عسنصدمعم]) والبيانات الصادرة (ع«زمع:ن0) من خلال نغماتها. 


كذلكء» فإن المودمات تبادل الرمز الرياضي المضاف (21ع20 سمعط)712 3000م 
ع00©) المسممى (اشكسوم» (سسيعاءععطت) لجعل كلا الكمبيوترين عارفين أن مجاميع 
البيانات قد أرسلت بشكل جيد. وإذا لم تتوافق الشكسومات يقوم المودم بإعادة 
إرسال مقاطع البيانات المفقودة. 


وللمودم أنضاً دارات خاصة لضغط (ع 2أووع]1مم001)) الإشارات الرقمية قثِل تضمينها 
وإزالة الضغط (721655128مع126) عنها بعد إزالة تضمين الإشارات. ويزيد التضاغط/ 
اللاتضاغط من سرعة الارسال. 
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سانا زهلق)نا 


الالال 


إشارة رقمية 


اكمبيوتر 79" كمبيوتر 1 
الشكل 7-16: وصلة المودم بين الكمبيوترات. 


تُصبّع المودمات إما كمنتجات منفردة (عدولة 4مة:58) أو كمكونات (81040165) 
تركب ضمن حاوية الكمبيوتر. والأخيرة هي لوحات دارات توصل بالمصدر (مذ-وسام) 
ولكن في حالة الكمبيوترات الشخصية (مجمه© عاموطءغه21) والمواصل الشخصي 
(162601سناتصدده © [ندهووروط) تأخذ المودمات شكل البطاقة الاإلكترونية. تتكامل 
المودمات الداخلية المركبة أثناء التصنيع (160لقاقهآ بماعءة1) ضمن الكمبيوتر فلا 
تحتاج إلى بطاقة مودم بالنسبة إلى الكمبيوتر الشخصي (ممده© عاوهط6:ه200) أو 
كملحقة مضافة (نورمووءءعم م400-0) . لسع هذه المودمات عادة في شق بطاقة ال 
©5 أو ترفع منه حسب الحاجة. 


تشتمّل المودمات على قدرة إرسال واستقئال فاكسمال (عانتصسزوعة2) باستخدام 
مكائن فاكس من النوعين 11 و2111 فهي إذن في حقيقة الأمر فاكس/ مودم مع الحاحة 
إلى برمجية خاصة لإرسال واستقبال الفاكسات من الكمبيوتر. 


تقاس سرعة المودم بالكيلوبت في الثانية و/#0» أو عدد بتات المعلومات المرسلة 
في ثانية» أوطأ مقياس لسرعة إرسال البيانات في الاتصالات بالمودم هو و/! 228.8 
في حين يبلغ المتوسط الأعلى للإرسال في خطوط الهاتف التقليدية 15/5 56. تتفكر: 
معظم المودمات من تعديل سرعة إرسالها أوتوماتيكياً إلى مُغدل وسطي (مستمنام0) 
مقول من قبّل كل من المودم المرسل والمستقبّل. وهنالك ثلاث سرعات شائعة 
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للمودم هي 5/! 14.4 وو/0ءا 228.8 و5/طا 33.6» إلا أن بإمكان النماذج اللأحدث من 
المودمات المعدّة للاستخدام في الكمبيوترات الشخصية أن تستقئل 6/5! 56 وترسل 
و/ا 33.6. ترسل الفاكسمال على 5/ء! 14.4» المعيار القياسي للمودم هو 7 91. 


الطابعات الكمبيوترية 

هي مكائن لطباعة البيانات» وإجراء الحسابات؛ ورسم الحروف والصور على 
الورق. وهي ملحق ضروري في معالجة الكلمات (عمزووءءمءط 1787010)» ورسم 
الجداولء» بالإضافة إلى العديد من المهام الخاصّة بالتصاميم التي ينفذها الكمبيوتر. 
فضلاً عن ذلك فإن الطابعات الكمبيوترية (21216155 “عانامده0) لا يستغنى عنها في 
إنزال بيانات الإنترنت والبريد الالكترويني على الورق كنسخ ورقية (وعزمم» 11,0). 
طورت وسائل طبع ذات نوعية راقية تقترب من نوعية حروف الصحف (تعناء.] نهآ 
«انلهن0 ووعمع) أو (201:0) موازية لطابعات (/183 ءننامواء9) المصممة من قبل شركة 
(180061 نزونة©) والمعتمّدة كجهاز طرفي كمبيوتري. إلا أن هذ النوع من الطابعات 
كان باهظ الكلفة بالإضافة إلى حجمه الكبير وبطء أدائه. من ناحية أخرى طورت 
طابعات (3/612-:20) للطباعة السريعة ولكن من ناحية نوعية الحرف كانت دون 
مستوى 71:9 على الرغم من قدرتها على توفير طباعة أولية (برإذلهب© تمهءط) 
للاتصالات غير الرسمية» وبعدد من النسخ دفعة واحدة باستخدام ورق الكربون 
المنضد بين الصفحات»؛ أورق نسخ معامل كيميائياً. فضلاً عن ذلك» بإمكان هذه 
الطابعات طباعة خطوط أولية» ورسوم» ومخططاتء وغيرها. كما أن لبعضها القدرة 
على الطباعة الملونة» ولا تزال تباع للقيام بمهام طباعة نسخ متعددة دفعة واحدة» 
وطباعة استمّارات أشغال, بالإضافة إلى الإشارات التجارية» وقوائم العناوين إلخ.. 


ما الطابعات الحرارية (ورءاسء2 [#تمرعط1) فقد كانت لوقت مضى شائعة في مواقع 
هادئة كالمكاتب التي يزعجها صوت الطابعات الميكانيكية التقليدية» ولكنها تحتاج 
في الوقت عينه إلى طباعة نسخ متعددة دفعة واحدة. ومع ذلك كانت الطابعات 
الحرارية بطيئة» وكانت النسخ تتلف مع تقادم الزمن. من ناحية أخرى أثبتت طابعات 
161م1)ء والطابعات الليزرية» قدرة متنوعة لاسيما فى توفير اختيارات متعددة تخص 
حجم الحرف وضياكه متك فيا لكب نر تعر فر طايعاتت الليزر ذات الكلفة 
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المتوسطة للاستخدامات الشخصية بالإضافة إلى تلك التي تلبى حاجة الأشغال 
والمكاتي المكم قفر ولك الطايعاف اللبورية الملونة لا تعرة سلس لاله 
للاستخدامات الشخصية ولكنها تشترى من قبل الشركات ووسائل الطباعة التجارية. 
وفي مجال الطباعة الملّونة (النوعية) بالأسعار المعقولة أثبتت طابعات 6وزام1 بأنها 
الأرجح من حيث الأداء/ الكلفة. ولقد صئّفت الطابعات من حيث سرعتها وفقاً 
لمُعدل ما تطبعه من حروف في الثانية (وم - 0ممئهة نوم معاعممقطه)» أو كلمات في 
الدقيقة 1م" عاناصتصم عم 010 ) » أو صفحات في الدقيقة (مرمم - نع ناصندم عم ععدم)» 
وعرفت الصفحة بعدد النقاط (20:5) الموجودة في إنش (1مل - طعصة يعم غ20) . 


تحتوي الطابعات الإلكترونية على ذاكرة صادة (07165ممء]38 م ن8) تخرّن مؤقتاً 
بعض البيانات المراد طباعتها لكي يستشر الكمبيوتر قن أداء عمله دون مقاطعة. 
وتخرّن الذاكرة النموذجية للطابعة 8ع 64 من البيانات. وتحتوي الطابعات الالكترونية 
أيضاً على مسيطرات ميكروية (11615دوءه211) لمراقبة سير عملية الطباعة. 


طابعات - )122126 

إن طابعات (ومعامءط إءونان1) ذات تأثير غير صادم (906م10هم210) تستخدم في 
الكمبيوترات الشخصية التي تطبع بطريقة نشر قطيرات حبر خفيف من مخزن لحفظ 
الحبر السائل وذلك لتشكيل حروف ورسوم على الورق العادي. 


وتكون الروئوس الطابعة (305هع0)غمنعم) عادة حزي ا من محبرة (عولناته0) يمكن 
استبدالها عندما ينتهى الحبر فيها. 


يحتوي الرأس الطابع على عدد من المنافث (2022165) الدقيقة التي تنفث الحبر 
المسحوب من المخزن على الورق بشكل نقاط صغيرة. وعندما ينتهي خزين الحبر 
تستبدل المحبرة بأخرى جديدة. ويوفر ورق الطباعة بالية تغذية ميكانيكية توصله 
تحت الرأس الطابع وتسحب الورق بصورة غاية في الدقة بما يتناغم وحركة الرأس 
الطابع. 


وتحتوي المنافث المسيطر على أدائها ضمن الرأس الطابع بشكل فردي على 
فتحات أصغر من قطر شعرة رأس الإنسان. وهنالك طريقتان أساسيتان للسيطرة على 
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نفث قطيرات الحبر على سطح الورقة هما: طريقة الضغط الإلكتروني 
(عتاععاءوعءنزم)» والطريقة الحرارية (لهصتعط]1). وقد أحرى العديد من التطويرات 


يمكن ترتيب وضع النافت في الرؤوس الطابعة بشكل عموديء أو أفقي» أو قطري 
أو بشكل متعرج (218238). وبغض النظر عن طريقة النفث أو وضع النافك تتراكم 
القطيرات لتشكيل الحروف الأبجدية والأرقام وتحديد عرض الخط بصورة متناغمة 


وذفيعة. 


وفى الطابعات الملوّنة يمكن تنفيذ أكثر الطبعات تعقيداً من خلال طباعة مكررة 
(عهنامنم07) لتوفيقات من الألوان المتاحة للأحبار في المخزن. وفي طابعات 
(ءزلهة) الحرارية» يسخنء» بسرعة؛ مقاوم (:60ؤزو2) يقع بالقرب من كل نافث 
بواسطة تيار كهربائي» تحت سيطرة الكمبيوتر. تبخر الحرارة الحبر في النافث لتكوين 
فقاعات بخار تدفع قطيرات الحبر وتنشرها على سطح الورق كبقع متناهية الصغر. 
وعلى الحبر أن يبرد قليلاً قبل أن تتكون فقاعة جديدة. في طابعات 6إوزان1 العاملة 
بالضغط الإلكتروني (5نعناصنط أء لم1 عتتاءءاءه2ه21) تستقبئل المواد الضاغطة الكترونياً 
التي تكون على تماس مع النافث نبضة كهربائية مسيطرا عليها كمبيوترياً فتتمقدد دافعة 
قطيرة حبر من النافث وناشرة إياها على سطح الورق كنقطة غاية في الصغر. يستمر 
الحبر في تغذية مجمع النافث خلال عملية الطباعة. ويتجّ سحب الحبر أوتوماتيكياً من 
النافث إلى المخزن عند انتهاء العملية منعاً له من الاحتشاء أو التيبس. تعتبر هذه 
الطريقة أسرع من الطريقة الحرارية لانتفاء ضرورة تبريد الحبر بين النبضات. 


تتوفر طابعات (101[9) إما بثلاثة ألوان أو أربعة. يرّود النوع الأول إما بعلبة قتاد 
(»علناجة0) بحبر أسود أو بثلاثة ألوان هى الأزرق» والأحمر» والأصفر. وبإمكان هذا 
البرج طباغة مشكيلات الونية يبن الأسوه ورقية الألران» إلا أن هله الطريقة غي .بلي 
عند طباعة صفحات يسود فيها اللون الأسود (صور أو حروف). 

أما النوع الثاني من طابعات (]ءل1د1) الملّونة فيحتوي على أربعة ألوان هي: 
الأزرق والأحمر» والأصفرء والأسود. وبإمكانها الطباعة بالأسود فقط أو بتشكيلاات 
من الألوان الأخرى. تحتوي طابعات (10166) أخرى على ستة ألوان تستخدم لطباعة 
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صور فوتوغرافية ملّونة ذات دقّة لونية عالية. تطبع هذه الطابعات بسعة زوك 600 طول 
عرض في ذمل 600 لكلا اللونين الأسود والملون» وتتوفر طابعات ذات سعة لونية ذم0 
ذمك 720 » 1440 تبلغ سرعة الطباعة بالأسود 5 إلى ددهم 210 وبالألوان تصل السرعة إلى 
1 


الطابعات الليزرية 

هي طابعات غير ضاغطة تستخدم في الكمبيوترات الشخصية لطباعة الكلمات 
والصور بطريقة الكتروستاتيكية مشابهة لطريقة التصوير الجاف «الزيروغراف» 
لإامةرعهرهءا. يسمى المجمع الداخلي للالكترونيات والبصريات التابعة للطابعة 
الليزرية (5:ه)من,ط :»5ة.]) ب «المحرك» (منعم8). وفي هذا المجمع يمكن تضمين 
الشعاع الضوئي الصادر عن الليزر نصف الموصل (أو من 152 في الأنواع قليلة 
الكلفة) بصورة مباشرة» أو يمكن تضمينه بواسطة مضمن إلكترو - بصري. 


يمكن توضيح مبادئ الطباعة الليزرية في الشكل 8-16. يتم استلام حقنة الليزر 
نصف الموصل ذي القدرة الواطئة (أو 185) بشكل إشارات رقمية تسلسلية» وهى 
تمثل العناصر التي تم مسحها من ذاكرة الكمبيوتر العائل للصفحة المراد طراضها 
(وبشكل حروف أو صور). يتم بعدئذ تحويل الإشارات إلى نبضات ضوئية توجه 
على مراة منشور ماسح دوّار (8/101 سسكتوط-ع صتسممةء5 عمناة:0). يركز الضوء بعدئلٍ 
خلال عدسة أسطوانية على سطح مشحون لأسطوانة دوّارة موصلة للضوء 4عوبة©) 
(متنتدآ ماع تلممءمغ]مطط عستتجؤ)مع. عندما يصطدم الضوء بالأسطوانة تال الشحنة 
لتترك صورة متأخرة (386م:1 :مه:ة,آ) على سطح الأسطوانة. عندئلٍ ينجذب مسحوق 
خاص يسمى تونر (70262) إلى المناطق المشحونة فقط. وتعمل اثار الشحنة المزالة 
والمنتقلة على خلق شحنة إلكتروستاتيكية (مستقرّة) تتتنقل إلى سطح الورقة المساقة 
على محدلة (101167) بتماس مع سطح الورقة. بعد انتقال النمط المصور بالمسحوق 
تونر (67م750) إلى الورقة يثبت من قبل المحدلة المسخنة» على سطح الورقة» ويزال أي 
مسحوق فائض من الاسطوانة قبل أن يعاد شحنها للبدء بدورة جديدة. تطبع بعض 
الطابعات الليزرية بمُعغدلات تصل إلى دموم 24 إلا أن المُعدلات «رمم 12 ودرمم 8 لا 
تزال أكثر نمطية. وتصل درجة التبيين إلى ذم 1200 » 1200 إلا أن التبيين ذم 600 “ا 600 
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هو الأكثر نمطية. والذاكرة الطابعة قدرة 218 2 شائعة فى هذه الطابعات. 


الشكل 8-16: مخطط يبيّن عمل طابعة لايزرية. 


تحتوي هذه الطابعات عادة على أطباق خزن للورق (15335 رومة2) ذوات حجوم 
تترواح بين 100 و 350 صفحة. وهذه الطابعات متوافقة عادة مع أنظمة التشغيل 
5-985 ونظام ويندوز 95 وَ 98. وتباع الطابعات الليزرية بتسلسل 2320 -15 
وترابيط تبادلية نوع وعنمه تامع (وعع هع م1 عندونامعء0) وتتوفر منها طابعات متعددة 
الاغراض تجمع بين الطابعة) ومودم/ فاكس» والماسح إلخ... 
لوحات المفاتيح تامة الارتحال 

إن لوحة المفاتيح هذه (05دوطلرع؟] 2011-1361)» كما تظهر في الشكل 1-6» هى 


مصفوفة مفاتيح إلكترونية مؤقتة العمل» وهي جهاز الدخل الأولي للكمبيوتر المؤهل 
بإدخال نص أو رقم أو رموز أو تعليمات أو أوامر بالكمبيوتر. في الكمبيوترات 
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الشخصية تكون لوحة المفاتيح بشكل لوحة منفصلة تامة الارتحال مرتبطة بالكمبيوتر 
بكبلء أو وصلة أشعة تحت الحمراء. وللوحة المفاتيح القياسية في الكمبيوتر 
الشخصي المنضدي 104 مفاتيح الكترونية (طه)1م«ونوء1) ذوات أغطية (5ممعررء) 
مربعة مُعلّم عليها حروفء وأرقامء وعلامات ترقيم (215:15 2005ناءمناط)» ورموزء 
وفعاليات كمبيوترية. 


عند الضغط على أي مفتاح يُشْغْل المسلك للإشارة الإلكترونية إلى الكمبيوتر ولا 
يولدها وذلك 'لآن الاشارات أرسل إلى الكمبيوتر باسترار حي عمدما لا يضغطظ على 
المفتاح؛ فهنالك شبكة (6:10) ضمن حاوية المفاتيح تحتوي على أسلاك مخصصة 
لكل صف أو عمود من هذه المفاتيح. 

إن معظم المفاتيح عبارة عن وسائل ميكانيكية بسيطة مركبة على القاعدة الداخلية 
للوحة المفاتيح» وهنالك نابض بلاستيكي أو مطاطي يدفع بجزء حساس للمس يشبه 
ذلك الموجود في ماكنة الطباعة الكهربائية. إن مقاومة المفاتيح لضغط الأصبع غير 
ضغطية» وتزداد بزيادة انضغاط غطاء المفتاح حتى انتم الملامسة وترسل الإشارة. 
وعند ترك المفتاح يعمل نابض معدني أو بلاستيكي على إرجاع الغطاء إلى موقعه 
الأصلي. يتوجب ضغط الغطاء في لوحة المفاتيح تامة الارتحال مسافة تتراوح بين 
مذ 0.12 إلى هذ 0.15 ( سد 3 إلى حسم 4) لجعل الإشارة تنطلق لتوليد الشفرة الكهربائية. 


لقد طورت لوحة المفاتيح (017/887) مبدئياً من الطابعات الميكانيكية 
(والتسمية هنا مقتبسة من تسلسل الحروف الستة الأولى على الصف العلوي من 
اللوحة) بعد أن تبنئ مصنعو الكمبيوترات التسمية (/01878877) على الرغم من أنها 
خرقاء ومربكة وذلك لقتولها كما هي من قبل العموم. وقد تصور هؤلاء المصنعون أن 
عملية استبدالها بصيغ أكثر ملاءمة ستكون مكلفة ومستهلكة للوقت إذ تتطلب إعادة 
التدرب عليها من قبل كتبة الطابعة الحاذقين. ولعل هذا السبب لم يعد مجدياً ولكن تم 
تطوير هذه اللوحات للتغلب على بعض الشكاوي المرفوعة ضد أسلوب لوحة 
المفاتيح الحالية وكذلك بعض التصاميم الشاذة لها إلا أن التسلسل الأخرق 
(07811) بقي كما هو دون تبديل. 


تولد لوحات المفاتيح شفرة رقمية وفقاً لشفرة المقياس الأميركي (سههء اموه 
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25011 - عع سقطءععام1 ملم سكم[ +10 م200 لعملسة 5 . وبإمكان لوحة مفاتيح 
الكمبيوتر الحديث توليد 128 رقماًء أو حرفاًء أو رمزأء بالإضافة إلى رموز التحكم 
الخاصّة ذات المفاتيح مزدوجة الفاعلية. ويتوفر في اللوحة مسيطر ميكروي لفك 
شفرة المفاتيح وتنظيم البيانات للنقل المتسلسل إلى الكمبيوتر المضيف. إن تعيبر 
التربيط التبادلي الداخلي للوحة المفاتيح وهي داخل المصنع (قتل تسويقها) تسمح 
لهذه اللوحات أن تكون متبادلة (لءععمقمطءمعام1). 


أجهزة التأشير 

وأشهر هذه الأجهزة هو الماوس أو الفأرة (ووسه/ة) جهاز التأشير عمنادزمص) 
(©10؟26 سريع الاستدراك. وهنالك نماذج أقل شهرة تشمل كرة التتبع أو السبيل 
(الهوطعاعة1)» وعصا التأشير 561 عسمنغمنوط)» ولامس الرفادة (20مطءنه1)» والمُرقمن 
(مع2نانعنط)» وقلم الضوء (دءط غاعن]) ولامس الشاشة (دععيه5 طاءناه1) وغيرها... 

الفأرة 

إن الفأرة (»وه80)» كما هي مبيّنة في الشكل 9-16) عبارة عن جهاز صغير دائري 
بإمكانه الحركة في أي اتجاه مسبباً حركة منزلقة (أو سهماً) 2ووده) على شاشة 
مرقاب. تحتوي الفأرة على كرة مرنة صغيرة تتحرك استجابة لتأثير ضاغط على 
المستويين الأفقي * والشاقولي «. تستند الكرة في حركتها الأفقية والشاقولية على 
محورين 50355 أفقيين يتباعدان بزاوية ”290 وينتهيان بمرمز بصري محزز (510]660 
لهءام0). على شكل عجلتين تدوران مع المحورين لتأمين الفصل البعدي 
بينهما. تقطع فراشات (812065) عجلتي المرمز الشعاع الضوئي» الصادر من 1.81 
ليسطع على ترانزيستورين ضوئيّين (:2000:30515]0))» مسببة تقطّعات (وم0©) فيه 
تؤثر على محوري حركة المرمز : ولا . 


الشكل 9-16: الفأرة. 
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يحول الترانزيستوران الضوئيان أنماط الضوء المتقطع الساقط عليهما إلى سلسلتين 
من النبضات غير المتزامنة توجه إلى كل عجلة من عجلتي المرمز بسبب الفرجة البينية 
بينهما. ويترجم الفرق في الحالة بين سلسلتي النبضات هذه كحركتين على الشاشة 
أفقية وشاقولية» أو إلى اليمين وإلى اليسار. وتمّثل الأزرار (التي يتراوح عددها بين 1 
و3) على الفأرة مفاتيح إلكترونية صغيرة عند النقر عليها تغلق الدارة» ويفهمها 
الكمبيوتر كأمر. 

عندئذٍ تستقبل دارة متكاملة داخلية حركة النبضات الآتية من الترانزيستورين 
الضوئيين بالإضافة إلى إشارة الغلق من الأزرار فتجمعهما لتكوين فيض بياني 218©) 
(منوءم)5 يرسل عبر الكبل المرن إلى الكمبيوتر للمعالجة. تجمع نبضات الحركة بعدثلٍ 
وتترجم من قبل الكمبيوتر إلى مواضيع للمنزلقة على الشاشة تتناسب وحركة الفآرة 
على الطاولة. تظهر المنزلقة على شاشة العرض كخط عمودي مرئي أو بشكل سهم 
يتحرك استجابة لحركة الفأرة. وتترجم النقرة الواحدة أو النقرتان كأمرين مختلفين. 
يسمح النقر (8م011011) باختيار عنصر معين من عناصر القائمة عند تثبيت المنزلقة 
تماماً عليه أو حتى بإضاءته لغرض الحفظ أو إعادة الموضعة (عصنهمنانومم2). 


أما الفأرة بلا كبل (©2]015 55و00101) فتقوم بإرسال الأوامر بواسطة وصلة 112. 


كرة السبيل 

هي جهاز تأشير بديل يستخدم لموضعة المنزلقة على الشاشة. تعمل كرة السبيل 
(11اهة:1) على نفس مبدأ عمل الفأرة وهي في الحقيقة فأرة معكوسة تحتوي على 
كرة صلبة في أعلى الحاوية بدل الكرة المرنة في أسفلها. تدار الكرة الصلبة بواسطة 
إبهام المستخدم أو أطراف أصابعه فيما يبقى الغطاء ثابتاً. تأخذ كرة السبيل مساحة 
أقل مما تأخذه الفارة فتلغي الحاجة إلى حوالي قدم مربع من وجه الطاولة المستوي 
المخصص لحركة الفأرة. تتوفر كرة السبيل بأشكال وحجوم متباينة تتراوح بين حجم 
بلية الرخام (ع1ط1ة/ة) وحجم كرة البايسبول» وأكثر الحجوم انتشاراً هو حجم كرة 
المنضدة. يفضل استخدام جهاز التأشير هذا عادة من قبل المعوقين أو ممن لا يفضلون 
التعامل مع الفأرة. تتوفر في هذا المضمار كرة سبيل حرة (غير مزودة بكبل) فيتم 
التحكم فيها بواسطة وصلة 1. 


-513- 


عصا التحكم 

هي جهاز تأشير لتسيير الألعاب الإكترونية. وهي كما تظهر في الشكل 10-16 
مصممة لتحاكي عصا التحكم (6601/زه1) في الطائرات. صنعت مسكة اليد بطريقة 
تناسب راحة اليد وزودت بمقداح (معع1:1) يسيطر على حركته بالأصبع فيما تركت 
الأزرار المسيطرة على جوانب من اللعبة لتأثير حركة الابهام. تركب عصا التحكم 
على علبة بشكل متوازي مستطيلات لكي تستقر على سطح المنضدة. وتحتوي عصا 
التحكم النمطية على مقداح» وأربعة إلى ثمانية مفاتيح وأحياناً أزرار تعيير أو سيطرة. 


الشكل 10-16: عصا التحكم. 


عصيّات التأشير 


وهي أجهزة سيطرة على حركة المنزلقة الكمبيوترية تحتوي على ذراع (1676) 
صغيرة تدار بضغط الإصبع. توجه حركة الأصبع المنزلقة على الشاشة ويحدد الضغط 
المسلط على الذراع سرعة استجابة المنزلقة. وبما أن عصيّات التأشير (ومناهذهم 
9 لا تستهلك مساحة في حركتها فهي تستخدم في كمبيوترات المذكرة 
الشخصية (اوو2106). ولقد أظهرت الاختبارات والفحوص أن هذه العصيّات 
تستنرف المزيد من الوقت لتحريك المنزلقة قياساً على الوقت الذي تستوفيه الفأرة 
بالإضافة إلى افتقارها إلى المرونة التي تتمّتع بها الفأرة. 


هو جهاز تحكم بمنزلقة الكمبيوتر بشكل رفادة صغيرة مستطيلة تحول حركة 


الإصبع الناقرة على قلم مستدق (5/105) إلى حركة للمنزلقة. ويسبب النقر واللسحب 
حركة المنزلقة على الشاشة. ويوْسّس معظم لوامس الرفادات على تكنولوجيا سعوية 
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(لإاع10مصطءع1 ء0نززعةمة©) إذ تسبب حركة الإصبع أو القلم المستدق تشويش المجال 
الكهربائي على وجه الرفادة وتضع قياسات الفولتية في الاتجاهات المختلفة المنزلقة 
في مكانها الجديد. وتعمل الرفادات لوامس حتى وإن لم يلمس سطحها لأن الإصبع 
قد يغير المجال الكهربائي بمجرد اقترابه من الرفادة. وكبديل للفأرة» يوفر لامس 
الرفادة (94م اءسه7) المجال في الكمبيوترات الشخصية الصغيرة. تبرمج المفاتيح 
المحيطة بالرفادة فاعليتها. وتعمم هذه المؤشرات عادة لتوافق المداخل 2/وم 5تروط أو 
التسلسلية (لومء5). 


الأقلام الضوئية 

هي أجهزة تأشير إلكتروضوئية تتفاعل مباشرة مع شاشة الكمبيوتر عند لمسه لها أو 
من خلال تفعيل مفتاح على القلم. ولكلا هذين الفعلين نفس تأثير النقر على مفتاح 
الفأرة. وللقلم» المربوط بالكمبيوتر بواسطة كبل كهربائي» مستقئّل ضوئي في طرفه 
يركز على نقطة صغيرة على الشاشة وفيما يمس الكترون (087) الشاشة» يحدد القلم 
الضوئي (م2 :اع1.1) الزيادة في الكثافة الضوئية المارة ويستجيب من خلال الإشارة 


الكهربائية المرسلة إلى الكمبيوتر. 


تعمل برمجية على ترجمة موقع النبضة الضوئية المارة على الشاشة فتثبت 
إحداثيات موقع طرف القلم. إن القلم الضوئي سهل الاستخدام وبإمكانه تعريف 
البكسلات منفردة على شاشة الكمبيوتر. من مثالبه وجوب تقريب القلم من الشاشة 
لفترة طويلة ممايُتعب اليد فضلاً عن أن القلم واليد الماسكة به قد يعيقا رؤية 
المستخدم مما يجعله ينحني لمعاينة الجزء أو الأجزاء التي حجبت عنه من الشاشة. 


هو ميزة (ءسس0وء5) زودت بها بعض شاشات الكمبيوتر تسمح لطرف الاصبع 
اللامس للشاشة أن يعمل وكأنه جهاز إشارة. يعمل طرف الإصبع هنا من خلال تعويق 
أو مقاطعة المجال الفوتي (ل1عزظ عنصممة11]) المكون حول سطح الشاشة (6طءه10 
دوو 5). يسبب هذا التعويق أو المقاطعة إرسال المجال إشارات كهربائية إلى 
الكمبيوتر فتعمل برمجية على ترحمة الإشارات الفولتية المحدّدة ل وب إلى 
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إحداثيات تؤشر موقع طرف الإصبع في النقطة المحددة على الشاشة. تساعد هذه 
التكنولوجيا المستخدم المتخوف من الكمبيوتر على أن يدخل بياناته ببيساطة من 
خلال لمس المربع المعين في القائمة الظاهرة على الشاشة. وهذه الطريقة مناسبة في 
تحضير العروض الكمببوترية المعدة سلفاء وفى اختيارات البدوة والمفردات المقاحةه 
وفي التحكم بالمكائن» أو في متابعة الاستطلاعات والتقارير المتاحة والاستجابة لهاء 
كما أنها قد تستخدم في مجال الترجيحات أو الانتخابات. 


المرقمنات 


هي أقراص مسطحة ومستطيلة الشكل تتداخل مع قلم لإدخال صور أو كلمات أو 
رموز مخطوطة يدوياً إلى ذاكرة الكمبيوتر. فعندما يمس قلم سطح القرص تظهر 
المنزلقة في الموقع المناسب على الشاشة» ويعمل المرقمن (2181126:5) كالمفتاح 
الأولي الموجود. وهنالك ثلاث تقنيات لعمل المرقمن هي: 1) التقنية السعوية 
(٠نازعدمه©)»‏ و2) التقنية المقاومة (006وزوع)» و3) التقنية الالكتر و مغنطيسية 
(»ءمعهدهه816). في التقنية الأولى يغير القلم المجال الكهربائي على سطح 
القرص. وفي تقنية المقاومة يسبب ضغط القلم تلامس طبقتين موصلتين كهربائيتين. 
ولكن في التقنية الالكترومغنطيسية يُحدرث المجال الكهر ومغنطيسي على سطح 
القرص رنيناً (ه0مههه:ه2) في دارة القلم لدى حركته فوق سطح القرص. وفي كل من 
هذه التقنيات يمسح سطح القرص ابتغاءً لعدم انتظام أو اضطراب ما سببته حركة القلم 
وترجمة ذلك إلى حركة للمنزلقة على سطح الشاشة. بإمكان المرقمنات إدخال 
الكتابة بخط اليد بصورة مباشرة إلى الذاكرة الرقمية للكمبيوتر بالإضافة إلى الأشكال 
والتخطيطات والرسوم. وتسمح برمجية الرسم داخل الكمبيوتر بتغيير سماكة الخط 
وبنية اللون. إن نوعي المرقمنات الكبلية وغير الكبلية (المدارة بالشعاع 18) كليهما 


معوافرات: 
الماسحات 


إن الماسح (وتتعصمةء5) جهاز طرفي معاون للكمبيوتر وظيفته مسح (مةء5) الصور» 
والنصوص والوثائق بصرياً ثم رقمنتها للادخال الكمبيوتري. بذلك يوفر الماسح 
الوقت والجهد المبذول في إعادة طبع هذه الوثائق بالإضافة إلى أن مخرجاته من 
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الصور الفوتوغرافية والرسوم ذات تبيين عالي التفصيل. للماسحات جميعاً رؤوس 
ماسحة (د5لدع11 عمتصصدء5) تشمل جهاز قرن شحني (1نن) -ععالع0آ لع1منامن -لعع 1ق طت) 
وكاميرا شبيهة بكاميرا الإنترنت (062:هعصدت) بالاضافة إلى كاميرا رقمية. تتضمن 
بعض الماسحات أيضاً مصدراً للإضاءة. يمسح الرأس الأضواء المنعكسة من الوثيقة 
الأصل الكتروبصرياً ثم يحددها كظلال رمافية أو مله كنحه هذه الأشاراك يعدقة 
إلى إشارات رقمية متناسبة مع عدد النقاط في انش (ذم) قبل إرسالها إلى الكمبيوتر 
لكي تخرّن في سؤّاقة القرص الصلب. 


يحتوي بعض الماسحات الملّونة على مرشحات لونية تمنع بعض الألوان أن ترقمن 
فيما ترقمن الألوان الأخرى بصورة انية سريعة. ويستخدم النوع الآخر من الماسحات 
المواشير المسماة «قاسمات الشعاع» (110:655م5 دسمدء8) وذلك لتحليل الضوء إلى 
ألوان مختلفة. 


تشع بعض الماسحات أضواءها الداخلية خلال الوثيقة الأصل أو الرسم ثم تقيس 
كمية الضوء المار خلالها. 


إن كلا من الماسح المستوي المسطح (513064)» والماسح الملقم بالورق 
(لع7 -أععطة) ماسح متعدد الوظائف. أما الماسح الضوئي (تعصصةء5 مأمطط)» والماسح 
المحمول باليد (81300-11614) فهما وحدتان متخصصتان. يقوم الماسح المستوي 
المسطح بتحريك رؤوس 008 البصرية على الوثيقة الأصل وهي مقلوبة على سطح 
شفاف»ء فيما تحرك الماسحات الملقمة» والضوئية» الوثائق على رأس قارئ 72©© 
بصري مزود بسواق محدلي (هلاه1 عارط). 

إن الماسحات الضوئية هي مكائن صغيرة مصممة لمسح الصور الفوتوغرافية فيما 
تحتاج الماسحات المحمولة إلى أن تمرر الماسحة يدويا فوق الوثيقة مثل عصا 
الماح 


تربط بعض الماسحات إلى الكمبيوتر بواسطة كبل في مدخل البوابة 5051 فيما 
1 تخدم لأنواع الأخرى بوابات (20165) متوازية. 


تستطيع بعض الماسحات المتطورة (وتعصصةء5 0م8-طع1]11) المسح بكفاءة تبيين 
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تصل إلى ذمك 9600 ا 9600» ولكن التبيبن البصري الاعتيادي في معظم التطبيقات 
يتراوح بين 300 و ذمك 600. يُوفر النوع الأول من الماسحات لوناً منوعاً بقدرة ؛ذم - 30 
ولوناً رمادياً بقدرة 1ط 10. من ناحية أخرى أن شدة 616 -24 وعثط -8 من اللو الرمادي 
تعد كافيةٌ في معظم التطبيقات. 


تباع الماسحات عادة ومعها نوعان أو أكثر من البرمجيات: يتحكم النوع الأول 
عحلية المسح»اقيما يعمل النوع الثاني على تعديل مظهر الصو بعد مسحها. هناك 
نوع لالس يتفيس بالاسيودى السمع اتريسجباك الختادةة ودر الفمون خور 
الصور بعد عملية المسح النهائية وذلك لتغيير درجة سطوعها (55عمااع81)» وتبيينها 
50هادهح) أو لتحديد حواشيها. أما البرمجة الخاصّة باستدراك النصوص بصريا 
(001 - مهتمومع معاعدمدطك لدعنام0) فتقوم بمسح النص مباشرة وتحويله إلى 
ملف للمعالجة النصية (1116 عمصنووءءه:17/0120-2). 


بطاقات الذاكرة أو الوحدات المستقلة المكملة (الموديولات) 


هي عبارة عن مجمع من أربعة إلى ستة أجهزة ذاكرة دارة متكاملة نصف موصلة» 
مركبة في بطاقة دارة» كما هو مبيّن في الشكل 11-16. يمكن إدخال هذه البطاقات 
(5ع21001 عه ولتتده تمصع ]3) في وصلة ربط إلى اللوحة الأم (0تةهطاتعط3/]0) في 
الكمبيوتر» لاتمام الذاكرة الرئيسة (97:وصرء]3 هنة]8). للبطاقة حافة ربط خاصة» وتعمل 
حافة اللوحة كمقبس (عدا). وعند اتصالهما في جهة واحدة يصبحان ذاكرة موديول 
مفردة خطية (51211 - 31100016 تإتامسعكلة عصنآ-مآ-واعمز5). وعندما تتصل هذه 
الموديولات مع بعضها بربطات (5اءه:00) على جهتي البطاقة تصبح البطاقة موديول 
ذاكرة خطية مزدوجة (16نكه]8 ممسعكة عمنا-هآ-لهسط) أو 2101/1 


دارات ذاكرة 8 لعيمءاءعة7 - 1215 


غ]! !!!ااا ااااًاااا!لالاا 


5 . ” بطاقة الدارات 
لوامس ذات.72 مسمارا 


الشكل 11-16: موديول أحادي خطي 51012/1. 
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وهنالك ثلاثة أنواع من الذاكرة المرمزة كموديولات هي: 

1- الفلاش (ع2100016 طامة1) . 

2- الديناميكية عشوائية المدخل (124131) (ووأءعءة ددمكصم8 عنسقمتز) . 
3- المستقرة عشوائية المدخل (4لخجه) (ووعععخ دسملصهظ؟ عناةا5) . 


يحتاج كل من موديولي 52.4119 إلى مصدر قدرة كهربائية, إلا أن 
الموؤيو لقم 8 يمك تشغيلةه أيضا بالبطارية: 


أما بطاقات الذاكرة فلاش فلا تحتاج إلى طاقة. إن وموديول ذاكرة الإضافة 
(11001016 /إمصعء]3 م1-لله) المستخدمة في كمبيوترات دفتر المالاحظات (01وم6:ه210) 
الشخصية هي من صنف (5014014) بحافظات نوع 1» و11» و111. وهي تستخدم في 
الكاميرات الرقمية» وفي المساندات الرقمية الشخصية (اصمؤوزودة لماأعزط لمدموعم 
و5 -)» وفي أجهزة النداء الآلي (وتدعدم) والهواتف الخلوية (وعممطمعاء] عهاتطاءه). 


بطاقات رسوم الفيديو 


وهي بطاقات رسوم الفيديو (205ه© د5عنطمة0 171060) هي دارات قبس كهربائية 
وظيفتها ترجمة خرج التعليمات من المعالج الميكروي وعرضها بشكل بيانات على 
شاشات الكمبيوتر. فإذا كانت الشاشة من نوع 087» على البطاقة تحويل البيانات من 
الحالة الرقمية إلى التماثلية لأن 087 هو جهاز تقائلي. تتضمّن البطاقات ذاكرة 
محمولة مكرسة (لإتمدء]3 0هندءنلء2 كندوطم0) لمكاملة ذاكرة الكمبيوتر الأساسية 
وذلك لاجراء الحسابات الضرورية اللازمة لعرض الرسوم المعقدة. وبإمكان بطاقة 
تعمل بنمط نصّي (21006 66]) إنتاج حروف منتظمة على الشاشة وذلك لعرض 
الرسائل النصّية. 


ولكن عندما تكون البطاقة تحت سيطرة نظام تشغيل الكمبيوتر» يكون كل من 
النص والرسوم بواسطة البكسلات. 


تحدد بطاقات الرسوم الفيديوية حجم البكسلات التي ستظهر على الشاشة (لمزيد 
من المعلومات حول البكسلات وطريقة تكوينهاء انظر «الشاشات الكمبيوترية» التي 


قدّم لها في هذا الفصل. 
-:3519 


إن الترتيب القياسى لبكسلات الشاشة هو480 << 640» و600 ا 800) و7268 << 21024 
و960 ”ا 1280» و1024 > 1280» و كذلك 1200 << 1600. 


تدعى هذه الأرقام بالتبيين (<هنانااهوء) لأنها تئشر عدد البكسللات التي يعول 
عليها في الشاشة كل مرة. ولكن عنونة البكسلات (رزانائطهووه:00) تكون أكثر دقّة 
لأنها تحدد البكسلات التي يمكن أن يعتمّدها في كل مرة. 


تنظم بطاقات الرسوم الفيديوية بالبتات: وهي 8 16» 24. فالبطاقة المعنونة 6زم -8 
تزوة 356 لوناء والمعم 2 6ز م6 ] ترود 33,768 لوناً» و المعنو تلاهؤه دهزد تروة 167 مليوة 
لون. فالشاشة ذات مستوى تبيبن 1024 * 1280 و:واده 1704 ]زط 24 تنتج حوالي 220 
تريليون لون (وبعبارة أخرى الرقم غير محدود). 


تصنف الذاكرة الصادة لبطاقة الرسوم الفيديوية (0عل71؟ 208 معلقنا8 (تمصعكة 
وعنطمة»>6) بالميغابايتات (د5ع])(طدع»11). يحتوي معظم بطاقات الرسوم الفيديوية على 
ذاكرة فيديوية بحدود 268 2. وثُقرأ البيانات الفيديوية من الذاكرة الصادرة بواسطة 
محولة من الحالة الرقمية إلى التمائثلية ©2846 لتحويلها إلى إشارات تمائلية. تشمل 
البطاقات الخاصة ثلاثية الأبعاد 3-8 دارات تسرع إظهار اللون وعمقه. تعرف هذه 
البطاقات أيضاً بالمسيطرات الرسومية (15ه011هه0 عنطمه6) أو المهايئات الفيديوية 
(1615مه0خ معل171). هنالك أيضاً بطاقات رسوم فيديوية رقمية. 
البطاقات الصوتية 

هي لوحات دارة قبّس (8021:05 اهز «]-عناط) تحتوي على 1059 تسمح 
للكمبيوتر بإنتاج أصوات خلال مكبرات صوت تابعة له. هنالك نوعان من البطاقات 
الصوتية (0:ه2© 04منه5): بطاقات التردد المضمن 731 المصنعة (ؤزوع)م59 /113)» 
وبطاقات 1131» موحة منضدية مصنعة (ؤزوعطام/ز5 16طقاء7737 8341). أنتجت بطاقات 
(كأوعطنم 59 2131) و لإعطاء موسيقى وتأثيرَات صوتية أصفى من خلال تضمين تردد 
أصوات تقائلية لمحاكاة مصادر صوتية مختلفة وكذلك أصوات الآلات الموسيقية. 
وعلى العكس طورت بطاقات (وزوءوط)مز5 ء1طهاء7773 581) بعدئلٍ لتتضمن ذاكرة قادرة 
على خزن نماذج رقمية للآلات الموسيقية الحقيقية وهي تعزف. تعمل البطاقة على 
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تغيبر حدّة النغمة (طه51) في النموذج لإنتاج «نوتات» مختلفة. وبالنتيجة تكوّن هذه 
البطاقات أصواتاً للآلات الموسيقية أكثر واقعية من الأصوات التي تنتجها بطاقات 
(51/21515 1711). يستخدم يغبا معالج إشارات رقمي 255 لتسجيل أصوات الآللات 
الموسيقية الحقيقية وتعمل الذاكرة السمعية المدمّجة في بطاقات (ع261]ء13/30) على 
إعادة عزفها. ويتم الأمر بمساعدة البرمجية» (ععة 1 تعغصآ لماتع 1ح[ أمعتضاكم1 لمعتدسك8 
3121). 
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المحثّات 


الإلكترونية 


ومحؤلاات الطاقة 


المحتويات 


نظرة شاملة 

» المجشات الحرارية (5رمكمء5 لمسمعط]1) 
© المجشات الميكانيكية (هدهكمع5 لمعنصقطء»7/16) 
© المجشات الغازية (5015وم56 5ه 6) 


»مجسات المجال المغنطيسي 


(5ا0قمءة 181610 عتأعمع 3/12 
» مجشات الإشعاع (5605015 201324 12) 


نظرة شاملة 


© المجهارات (مكبرات الصوت) (5يععلهءم5) 

« سماعات الأذن (وعممطط 0مع81) 

ل الميكروفونات (وعممطام م 1/1 

* المرمرّات البصرية لتعبين زاوية أو دوران المحورا 

الحر فى (15علمعص8 لوعتام0 عاعمك - أكهط5) 

«أجهزه الموجة الصوتية السطحية 
(وععنع7 (الكخذ) 100 عتأولامعخ عع كن 5) 


إن كلمتى مجس (562501)) ومحوّل طاقة (روءنلومة2) تعدّان متبادلتين بوجه 
عام وكلتاهما تشير إلى أجهزة تقوم بتحويل (105ورء7م00) المتغيرات الفيزيائية أو 
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الكيميائية إلى إشارات كهربائية. أو» تحويل الإشارات الكهربائية؛ أحياناً إلى كم 
فيزيائي. من ناحية أخرى يرى متخصّصون في مجال الالات (ممنغة)معصسسوم]) أن 
كلمة مجس أكثر شمولية من مجرد تحويل الكميات الفيزيائية. وتتعداها على سبيل 
المثال إلى تحويل التراكيز الكيميائية وحتى التحويل في القيم الرقمية الرياضية. وفي 
فصلنا الحالى ستعتمد كلمة «المجش» لتعنى جهاز له القدرة على تحسس التغيرات 
في كم نض السغرات الفيزيائية والكيمياتية كالفردة والأشعة» والحرارة» والضغط» 
والملوحة» وتكون استجابته بشكل مُخرج كهر بائي تناسبي ([دعتتاعع81 0521م “تمممعم 
نم11 0). وعلى النقيض» يعرف محوّل الطاقة فيعرّف بأنه أي جهاز قادر على تحويل 


الطاقة من شكل إلى آخر. 


إن المجش قادر على إرسال معلومات»؛ أو تخليق تغيبر ماء أو تفعيل مغلاق. ولهذه 
المخرجات إمكانية التحكم المباشر ببعض الفعاليات» أو من خلال استعمالها في 
قياس متغيرات بعد تحويلها وقياسها. وقد يستخدم المجش كواجهة بينية (ع20/هام1) 
بين الإلكترونيات والمحيط الفيزيائي ما يتيح للدارات الإلكترونية أن «ترى»» 
و«(تسمع»» و«تشم»» و«تتذوق»» و«تلمس». وعلى ذلك فالمجشات ضرورية في 
عدد من السيرورات وفي مكائن السيطرة والتحكم, وأنظمة القياس. 

تتواجد المجشات فى الأدوات المنزلية» وفى معدات المكاتب» وفى خطوط 
السيرورات الانتاحية الكبيائيات: وللغذاءء وكذلك في أدوات المشر كاسب والالات 
في البواخر والطائرات والمركبات عموماً. ويعول على المجشات في معدات 
الاتصالات» والكمبيوترات» والروبوتات» وعديد من الأجهزة العلمية والطبية 
المتطورة. ولقد تزايد الطلب على المجشات وتطبيقاتها وامتد استخدامها إلى مدى 
واسع من النشاطات البشرية. 

تصنف المجشات على أساس المتغيرات الكيميائية والفيزيائية المصممة 
لتحسسها. وقد قسمت هذه التغيرات إلى ستة حقول رئيسة هي: 


للك الحرارية (لمصععط])) : درحة الحرارة» والحرارة» والانسياب الحراري. 
2- الميكانيكية ([ءنسقطء»381): القوة» والضغطء والسرعة» والتعجيل» والموقع. 
3- الكيميائية ([دعنمعط©): التركيب» والتركيز. 
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4- المغنطيسية (عناعمع2]3): شدة المجالء» وكثافة الدفق. 

5-الإشعاعية (:830185): شدة الموحجة الكهرومغنطيسية» والطول الموجي 
والاستقطاب» والحالة (الطور). 

6- الكهر بائية (3»21]ء816): الفولتية» والتيار» والشحنة. 

إن المجشات التي تُنئج بكميات كبيرة هي تلك المستخدمة في قياس التعجيل؛ 
والموقع» والضغطء والسرعة؛ ودرجة الحرارة. وتعد صناعة السيارات حول العالم 


تفيعق المعفات اشضاعان ساس شاجعها إلن القدرة الكهرباتية* فعسم 
المجشات التي تعمل دن الحاجة إلى قدرة كهربائية بمجسات التوليد الذاتي أو غير 
الفعالة (ء0زووه2 01 عم2رعم561206))» ومثالها مجس القرن الحراري (716نامءمصضعط]” 
01 .» ومن ناحية أخرى تسمى المجشات التي لا تعمل إلا عند تزويدها بالطاقة 
بالمجشات المضمنة أو الفعالة (5:هومع5 علاناعخ 01 ع210110130)» ومثالها الدايودات 
البصرية (5ع600100)مطم) والمقاومات البصرية (5:مؤوزوع:ه]م0ط2) . وفي هذا الفصل 
سنناقش ثلاثة أنواع مختلفة من محوّلات الطاقة والمجشات المصممة في مجال 
الإلكترونيات والتي سنتعرض لها أيضاً في فصول أخرى (حول الإرسال والاستقبال 
الراديوي). 


إن تصنيف الميكروفونات ومكبرات الصوت (ويوعلهوم5 04ه.1) والمرمدّات 
(0415ه00ه5)» إلى مجستات أو محوّلات طاقة قد لا يكون شديد الدقة أو بديهياً. لأن 
الميكروفونات مجسات ميكانيكية تحوّل الترددات الصوتية إلى إشارات كهربائية 
ومكبّرات الصوت تحوّل الإشارات الكهربائية إلى ترددات صوتية فيما تحوّل 
المرمرّات إشارات الضوء الوميضية إلى مسافة أو دوران أو قياسات حسابية. 


المجشات الحرارية 


إن مجس القرن الحراري (1016امء0مء10) هو مجس حرارة (2هومع5 2[1معط1) 


يحتوي على موصلين سلكيين غير متشابهين لُحِما من طرفيهما لتكوين «مفصل 
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تحسس 111201100(0 56251028). فعندك تسخين هذا المفصل تتولد فولتية بين المفصل 
ونهايتي السلكين. وتعتمد كمية الفولتية المتولدة على الفرق في درجة الحرارة بين 
العم ومادتي السلكين المختلفين. يستخدم هذا المجش في قياس درجة حرارة 
مصدر 570 خلال اللمس المباشر أو في قياس الطاقة المشعة. وتستخدم عادة 
أزواج أسلاك الكرومل (281مه:©) والكونستنتان (هقاهماوم00) (وهي سبيكة من 
النحاس والنيكل) في تصنيع مجسات القرن الحراري. 


يبين الشكل 1-17 مخططاً لدارة قياس مجس قرن حراري عملية. يبقى طرفاً سلكي 
المجش بدرجة حرارة منخفضة وثابتة (حرارة مرجعية). وتوصل أسلاك ممتدة إلى 
مرسلة بيانات(2ع)] 1سسحصةء1 2:5ط) أو مسجلة (معل1معع2) فيا لمفصا المرجعي 
البارد. وتقاس فولتية القرن الحرارية التي تتناسب طردياً ودرجة الحرارة على امتداد 
أطراف السلك الممتد إلى المرسلة أو المسجلة. تحوّل القيم المقاسة إلى قيم رقمية 
لكي تعر ض 55 أو ترسل إلى نظام تلقّي بيانات (- بمعاولا5 5مم0ئ1ازوذناوعث 1264 
245). 


الشكل 1-17: دارة قرن حرارية مع ملحقاتها. 


كواشف المقاومة - درجة الحرارة 

إن كاشف المقاومة - درجة الحرارة (- و7ماععاء2 عتنمهضء ممع -ععصةاوزوع 1 
05 هو موصل صلبء يكون عادة في شكا سلك تزداد مقاومته مع ارتفاع درحة 
الحرارة (معامل درحة الحرارة الموجب للمقاومة (:101 0ع مصاع 1" 205117 
(17كلأماوع ا 01 10 ط) لماعاء اءع00) 
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يتم تحسس التغير في المقاومة مباشرة بشكل تغير في الفولتية على امتداد المقاوم 
المساق بالتيار (:1560و16 معط )معستك) » أو من مُخرج قنطرة مقاومة (02 غنامان0© 
:هزد 2). تصنع الأنواع الشائعة من (28725) من البلاتين لمداها الحراري 
الواسع (20000 - 85000)) كما تُصنّع من النيكل؛ والنحاس» وسبيكة النيكل - الحديد. 
وتصنع (8725©) بأشكال وحجوم مختلفة وكوحدات مغطاة أو مكشوفة بما يلاثم 
وسط استخدامها الجاف أو الرطب. 


صمام تنثبيت التيار 


وتسمى هذه الصمامات (65ع]836) بالبولوميتر (801006167) وهو مجس حراري 
مصنوع من سلك مقاوم رفيع أو شريط معدني تزداد مقاومته مع الزيادة في درجحة 
الحرارة (©57 الحشاسية). تستخدم البولوميترات لقياس مُخرج القدرة في أنظمة 


الميكرووايف. 


المقاوم الحراري (الثرمستور) 

إن الثرمستور (ماوتسغط]) (أو المقاوم الحشاس للحرارة علاناتقمء5 نإالممضعم 
1 وكما هو المبيّن في الشكل المقطعي 2-17» هو مقاوم يتحسس التغيرات في 
درجة الحرارة. والثرمستور المحوري ذي البلى الرصاصية (8620 62060.آ-1هنده 
والأكاسيد المستخدمة هي أكاسيد المنغنيز» والنيكل» والكوبلت» والنحاس» 
أستي» أي أن المعاملات الحرارية للمقاومة 2/706 فيها تكون سالبة. 


تستخدم الثرمستورات في دارات السيطرة والتحكم في درجات الحرارة» وكذلك 
في دارات القياسات» وبإمكانها تحديد درجات حرارة السطوح والموائع. بإمكان 
الثرمستورات أيضاً قياس تغيرات كبيرة في المقاومة وعلى مدى حراري ضيق وذلك 
لمواصفاتها الخاصة بعلاقة المقاومة اللاخطية مع خواص درجات الحرارة. تُقدم 
الثرموستورات المتاحة مدى واسعاً من اختيار معدل القدرة» وحجم وشكل المجش 
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بالإضافة إلى تحمّل المقاومة (عءمه:ه1ه1 ععصهئوزوء2) وثابت الزمن الحراري 
(أقهاكه00 عصن1 [مستعط1). وفي درجة 2500 تتراوح مقاومة الثرمستور بين 100 أوم 
10 ميغا أوم. والمعروف أن القياسات النمطية يمكن القيام بها ضمن مدى 0- إلى 
45000 


الشكل 2-17: مقطع في الشرمستور. 


#ماق خرواات (لقد 8 الفرمسص ور الموطلك: في الؤياس 19 الأقطاز الى قل عن ذرة 
على سبيكة معدنية ثمينة» ويمكنها الاستجابة في زمن لا يزيد عن واحد في الألف 
من الثانية. وبإمكان الثرمستورات المعمولة بشكل أقراص أو عزقات أو عصيات أن 
تبدد قدرة كهربائية عالية» ولبعضها معاملات حرارية إيجابية (ع1 ده رءممعء1 عانازومط 


وخطع نك لقعو ) . 


المجشات الحرارية نصف الموصلة 

قد تُصنع هذه (5625015 216و مطاء1 هون 1دوع5) المجشات الحرارية من 
مواد نصف موصلة كالسليكون. و تُصنّع عادة كمقاومات جسيمة (ماووه* عللنا8)؛ 
أو دايودات» أو دارات متكاملة أحادية الليثية (و©1 عنطانامهه]2). وأبسطها عي 
المقاومات الجسيمة ذات المعاملات الحرارية الموجبة التي توفر قراءات لدرجة 
الحرارة تتراوح بين 65”0 و2»2200”0 وقيمة مقاومة (عدله/" ع«اناوزوء8) تتراوح بين 10 
أوم و 10 كيلوأوم. وتستخدم هذه المقاومات في دارات القنطرة (واتناءمتك مع810). 
تقيس الدايودات والترانزيستورات درجة الحرارة بين ©405- و©:150 عندما تُعيّر 
(60]ة:طتله)» أو عندما تُكوّن زوج متطابقاً في دارة قنطرة. وبعض مجشات أنصاف 
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الموصلات هي ترانزيستورات مربوطة كدايودات مع طرفي قاعدة ومُجمّع في مقصر 
دائرة بحيث تتم قياس درحة الحرارة على امتداد القاعدة والطرفين الممتدين. إن 
مصادر التيار القادرة على قياس درجة الحرارة هي دارتين طرفيتين متكاملتين مكيفتين 
لتحسس درجة الحرارة بين 5500- وحتى 150"0. 


المجدّات الميكانيكية 


يتمكن العديد من هذه المجشات (5رهدم»5 1ههنمهطء216) من تحويل القوةء 
والضغط؛ والسرعة الاتجاهية؛ والتعجيل؛ والموقع أو الحركة, إلى إشارات كهربائية. 
وهى تشمل مجسات مثل عدّادات الإجهاد (5هع02 منه9) لقياس القوة أو الضغطء 
وقاطر عَذدَاد الإجهاد (ووع8:10 عع02 مندن9) لقياس القوة» والأجهرة الكهرو ضغطية 
(وععتوعءط7 عتأععاعمعءزط) لقياس القوة والضغط والتعجيل. 


مجسات الضغط السعوية 

تتحسس هذه المجشات (560505 عتناووعمط ع«نازعهم00) (كما هو مبين في 
المشهد المقطعي في الشكل 6-17)» التغيرات في الضغط وتحوّلها إلى إشارات 
متناسبة بع كمد الشاظ. ويُعكس الضغط المسلط على حجاب مرن من الكوارتر 
مؤثراً على جانب قطب كهربائي حلقي الشكل فيحقق اتصالاً بالتماس مع قطب 
اعتيادي. وهنالك ثقب تهوية يسمح بتسرب الهواء من الحجرة عندما ينحرف 
الحجاب. 


روم طلاء بالنحاس 
و لتطلتلنا 


د 


ووب د أو 7/1 


و 
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مجسات الضغط الالكتر و ضغطية 


تقيس هذه المجشات (50:5ومع95 عتناووءءط علراءواءه2162) الضغط بتطبيق «التأثير 
الكهروضغطى» الذي تولد فيه قوة ميكانيكية مسلطة على مادة كهروضغطية فولتية 
تتناسب والضغط المسلط. بالإمكان إجراء قياسات ضغط في غاية الدقة باستخدام هذه 
المجشات عند وضع أربعة منها في قنطرة ويتستون (ءع8210 عدماوادعط/97) أو من 
خلال موضعة مجس واحد بطريقة بحيث يكون أشد حساسية للإحهاد في تلك 
المنطقة. 


مقايبس التعجيل الالكتر و ضغطية 

تستفيد هذه المقاييس (25ماءته2ه1اءءءه ءنناهه1ء20هف5)» التي يظهر مشهد قطاعي 
لها في الشكل 4-17» من ظاهرة التأثير الإلكتروضغطي لقياس التعجيل. فعندما يتم 
تعجيل المعجل تقاوم الكتلة القصورية الداخلية (55ة8 631:عم1 لهممهام]) القوة 
المحورية للنابض فتضغط البلورة الإلكتروضغطية. يولد هذا الضغط الميكانيكي 
فولتية تتحوّل إلى وحدات قياس عملية. وتوفر المعجلات الإلكتروضغطية معلومات 
مستمرة عن التعجيل في أنظمة التوجيه القصوري (- 5معاديز5 ععصهلننا© لمنتعم1 
و5 في الطائرات والبواخر. 


نابض 


الشكل 4-17: منظر مقطعي لمعجال (مقياس تعجيل) كهر وضغطي. 


محوّلات التيار التفاضلية للتغيرات الخطية 


إن هذه المحدّلات (1/1215آ,] - وتع متم أمصمع1 امتاصعنع 1 عاطمتية7؟ تتمعما]) هى 
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عبارة عن مجسات لقياس الموقع» والتعجيل» والقوة» أو الضغط اعتماداً على طريقة 
تركيبها. ويبين الشكل 5-17-أ مشهداً مقطعياً ل 1:27 فيما يبيّن الشكل 5-17-بٍ 
شكلاً تخطيطياً لها. تستجيب هذه المجشات للحركة المحورية للب حديدي ملفوف 
داخل المحوّلة بشكل ملف لولبي (014ده501). وتلف اللّفات الثانوية ,8 و55 على لب 

شترك مع اللّفات الأولية 2 (5 عدنةه18/1 رمددمء6). تتغير فولتية 11/7 المخر جة بتغير 
محاثة (٠ءمهاءن1م1)‏ الملفات ,8 و:5» بكميات متساوية ولكن متعاكسة مع حركة 
اللب الخطي (ع01© تتوعصارط) . 


ب 7 


- 


الشكل 5-17: محوّل تيار 
تفاضلي للتغيير الخطي :1.951 (أ) 
منظر مقطعي, و(ب) شكل تخطيطي. 


عدّادات الاجهاد 

هي عدّادات حساسة تستخدم لقياس الأوزان» والضغطء والقوة الميكانيكية أو 
الإزاحة (6معدموعة1م215). يبيّن الشكل 6-17 سلك عداد إجهاد مربوط بقاعدة 
بلاستيكية. يربط هذا العدّاد إلى التركيب المراد قياس الاجهاد عليه بواسطة قنطرة 
ويتسمان» كما هو مبيّن في الشكل 7-17. 
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مشبك سلكي 5 


الشكل 6-17: عدّاد إجهاد بشكل 
سلك مسطح قابل للالتواء. 


أطراف (طرفي 
العدّاد) 


الشكل 7-17: قنطرة ويتسون لقياس 
الجهد (الاجهاد). 


عند إمرار التيار بالقنطرة يتمدد العدّاد فيتلامس مع السطح المثبت عليه ويغير هذا 
التغير الشكلي من مقاومة العدّاد وبالتالي من الفولتية التي تُقرأ أو نُسجل. وبالامكان 
استخدام لاد إجهاد واحد إذا لم تتوفر الحاجة بقياسات دقيقة أو عندما لا تؤثر 
التغيرات في درجة الحرارة على دقة القياس. وإلا يُركب عدّاد موافق آخر على الذراع 
الثانية للقنطرة لتعديل وموازنة التغير الناجم عن درجة الحرارة. يركب العدّاد في هذه 
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الحالة بصورة عمودية على العدّاد الأول لكي لا يؤثر محوره الحشاس على القياس» 
ولكي لا يتعرض إلى الحرارة نفسها التي يتعرض لها العدّاد الأول. وفي حالة استخدام 
قنطرة بأربعة عدّادات» يظهر عدّادان زيادة في المقاومة فيما يظهر العدّادان الآخران 
نقصاً فيها. وعليه سعكون القراءة النهائية أعلى من قراءة العدّاد المفرد. 

هنالك خمسة أنواع من عدّادات الإجهاد هي: 

1- عدّاد السلك العاري القابل للثني (ععزلالا معد ءاطهكمه8). 

2 عدّاد سلكي قابل للثني فير كب على قاعدة بالاستيكية أو ورقية (ع:ز/1ا ءعاطهلمه8 
835 اعمة 01 1251 زه لع2ناه8/10). 

3- عدّاد بشكل رقاقة معدنية قابلة للثني (1زه1 لهاء]3 16ة0مه80). 

4- عدّاد إجهاد نصف موصل (0106101 مع تمصع 5) . 

5- بشكل غشاء معدني رقيق (صلز [هاء]/! صنط1 4ع]زوممء2). 
المجشات الغازية 

المجشات الكيميائية (5685015 635) هي مجشات كيميائية مصنوعة من غشاء 
رقيق وبتكنولوجيا 10 1105 لتقديم تحذير عند تزايد غاز عن مستوى الخطورة داخل 
المنازل» أو المركبات أو المصانع. وفيه يرفع سخان مدغم في طبقة من ركيزة ثاني 
أكسيد السليكون :510 وغشاء من أكسيد معدني درجة حرارة الغشاء إلى مستوى 
مطلوب لكشف الغاز. وتوفر الموصلية في الدارة الخارجية عبر مُلامسات المجش 
إشارة التحذير. ويزوّد بعض هذه المجشات بحجاب من سليكون منعم ومشكل في 
ركيزة سليكون تحت السخان لاختزال استهلاك الطاقة. 


يستطيع غشاء التحسس استشعار وجود غاز أول أكسيد الكربون 00 أو الميثان 
يقآن» اعتماداً على مكوناته. وتزوّد دارة متكاملة للسيطرة من خلال المقارنة الشحنة 
الملائمة) وسوق مخرجاتءه بالإضافة إلى السطح البيني (ع صاعه تيعاص1) . 


بوصلات بوابة الدفق 


إن بوصلات بوابة الدفق (2555م000 16ة2-0ن1:1) هي بوصلات إلكترونية تقيس 
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القوة النسبية لمجال مغنطيسي بعد مرورها بملفين سلكيين. وبتوفر دارات إلكترونية 
ملائمة تتمكن مجشات المجال المغنطيسي (125هكمء5 116101 عتأعمعهة]32) من استخراج 
اتجاه المجال المغنطيسى للأرض ولكنها تتأثر بالمجالات المغنطيسية المحاذية 
والصادرة من الأجسام المعدنية أو المغانيط. بالإمكان تحجيم هذه المشكلة بتزويد 
المجش بجهاز تعويض (60526م22ه0©) يحذف الفروقات إن كانت المجالات ثابتة 
القوة والموقع. 


يمكن تثبيت المجش عبد عن جهاز القراءة (]2ع7نتنادم1 04ه20ء2). وهنالك 
حاجة إلى التزوّد بالطاقة خارجياً لتغذية الملفات والكترونيات المجش. 


مجسات تأثير هول 


إن مجش تأثير هول (8185 - 5:هومء5 18111-88606) هو مجس مجال مغنطيسي 
نصف موصل (إنظر الشكل 8-17). ينتج هذا المجش فولتية تأثير هول على امتداد 
سطوح مواجهة له من رقاقة نصف موصل مذممة (0همه2) يمر التيار خلالها بشكل 
عمودي على المجال المغنطيسي. وتتناسب فولتية هول عبر سطوح الرقاقة طردياً 
وشدة المجال المغنطيسي. بالإمكان تحويل فولتية المجش إلى مُخرج خطي أو رقمي 
أو حتى تسجيله. وبالإمكان أيضاً تحديد سرعة الجسم المتحرك وموقعه» لذلك 
يسمى المعجش أنؤياً محوّل طاقة تأثير هول (1181 - موعن لعصهعآ أع11-5216ه11) . 


الشكل 8-17: محوّل تأثير هول '11171. 
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مقاومات المغنطة 


إن هذه المقاومات (1076515]015ء11350) هي مجسات مجال مغنطيسي «الشكل 
9-7) تتغير مقاومتها مع تغير شدة المجال المغنطيسي المستخدم. تركب هذه 
المجشات عادة في دارة قنطرة ويتستون أزواجاًء كما هو مبين في الشكل 7-17) مع 
مغنطيس دائم لترويد نرعة تحيز مغنطيسي (8135 عتأعمعة/3) . يُقلل التيار الكهربائي 
المار خلال سلسلة من الملفات المتقابلة والملفوفة حول قطبي المغنطيس من الدفق 
(«ساط) على أحد المقاومين ويزيده على الآخر. تؤدي هذه الحالة إلى خلل في توازن 
القنطرة وإنتاج تيار مُخرج يمكن تحويله إلى «مقياس» لقياس الفولتية. 


نموذج أنتمون الأنديوم 
1411| 


طرفا المقاومة 
الشكل 9-17: مقاوم مغنطة. فتظيسية 
مجسات الإشعاع 
تحدد مجسات الاشعاع (5توقدع5 غمه201) الطاقة الكهر و مغنطيسية وتستجيب 
لها ثم تُنتج مخرجاً كهربائياً يتناسب طردياً والقدرة الإشعاعية. من الأمثلة الشائعة على 
هذا النوع من المجشات الكاشف الضوئي (:مءعغعل0ه:وطط) الذي بإمكانه الكشف 
عن الأشعة المرئية أو الأشعة تحت الحمراء وتحويلها إلى إشارات كهربائية دون 
كسب شحني (0810 818031). من أنواع الكواشف الضوئية خلايا الموصلية الضوئية 
(115ع© عناناءعاء0م:مطم)؛ وكواشف الدايود الضوئي (5ماععاء ع0150مأمطم)» 
والخلايا الشمسية (6115© 12:2[ه50). 
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تتمكن الترانزيستورات الضوئية (5:م6وزوصهئنهم:وط0) والدارلنغتونات الضوئية 
(5كهمغى صناتته له مطط) من كشف الضوء إلا أنها لا تستخدم كمحهمات أولية. 


تأمكان هذه المحهاتك ميف كشض نطاقة الضيوع المرى: 19) و الوه تبعف 
العم 70 اعباس أ عفتريل اللباصير الاك بسيرية زه الام قمعا 
الإشعاعية لكاشف السليكون الضوئي (1مأععاعلم0 0ط نمم5111) هي دالة خواص 
السليكون وعمق انتشار مفصل (52) الحشاس للضوء. تصنع الخلايا الموصلية 
الضوئية بحيث تكون أقصى استجابة ترددية لها فى منطقة الضوء المرئى من الطيف. 
ولكوو الحسات الشرية الملكرية عموما قدف قية السواتا في منطقة 11 
(حوالي 900 نانوميتر). (لمزيد من المعلومات حول الأجهزة الحشاسة للضوء راجع 
«خلايا الموصلية الضوئية»» و«كواشف الدايود الضوئي»» و«الخلايا الشمسية»» 
والترانزيستورات الضوئية» في الفصل 12 الموسوم ب «مكونات الإلكترونيات البصرية 
والاتصالاات»). 


المجهارات (مكبئرات الصوت) 
يسمى المجهار (2عكلهءم5) أيضاً مكبر صوت (هاةوم05ناه.])» وهو محرّل طاقة 


الكتروضوئي» يحول تيار التردد الصوتي من مضخم (:©/ذام«:ه) إلى موجات صوتية؛ 
وعادة ضمن مدى التردد الذي تسمعه الأذن البشرية (112! 1112-10 20). 


1- المغنطيس الدائمي (/1ط-أعمع د]/ط1 أمعصمممه6). 

2 الإلكتروديناميكي (عتمتهم جلمنعع81) . 

5 الإلكتروستاتيكي (علخةأومناعع181) , 

تصمم مكئرات الصوت للاستخدامات العامة في معظم الراديوات» ومستقبلات ال 
77 وغيرها من وسائل الاتصال للعمل في وسط المدى الصوتي إلا أن مكّرات 
الصوت النقاء العالي (وتععلدعم5 بإاناعلاط طعنكط) تعمل ضمن أجزاء معينة من هذا 
المدى. تشتمل أنظمة 115 على ثلاثة أو أربعة مكئثرات صوت. وبالإضافة إلى المكبرة 
الصوتية ذات المدى المتو سط (روعلوءم5 معم211:3)» تشتما الأنظمة على ووفر 
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(800167) وهي مكبرة صوت مصممة لتوليد الترددات الصوتية الأوطأء والتويتر 
(617]ء»157)» المصممة لتوليد التررددات الأعلى. تمتد هذه الأصوات إلى المدىق الفوقي 


الصوت المنتج. 
مجهارات المغنطيس الدائمي 


وهذه المجهارات (22]15 - ومععلوءم5 أعمع1/]2-امعمقسءط) هي مكئرات صوت 
ديناميكية (الشكل 10-17) تحتوي على ملف سلكي حول ذراع متحركة مربوطة من 
جانب بقاعدة مخروطية من ورق أو بلاستيك وممسوكة في موقعها بواسطة حجاب 
(صع معطمة21) . 

بإمكان الذراع أن تتحرك أفقياً في مجال مغنطيسي يقع في فسحة تتوسط القطبين 
الشمالي والجنوبي لمغنطيس دائمي. فعندما يتدفق تيار الإشارات الصوتية من مضخم 
الترددات الصوتية إلى ملف الصوتء يتردد المجال الكهرومغنطيسي حول الملف مع 
تردد الصوت. ويتفاعل هذا المجال المتغير مع المجال المغنطيسي الدائم مسبباً اهتزاز 
قاعدة المجهار المخروطية أفقياً. ينتج هذا الاهتزاز الأفقي أثر الصوت في الأذن. 

يتكوّن الملف الصوتي من سلك ذي مقاومة قليلة وله معاوقة قليلة على امتداد مدى 
التردد الصوتي. وتتراوح قيمة المعاوقة لهذا السلك بين 2 و8 أوم على الترددات 
الصوتية الواطئة. ونتيجة لذلك لا بد من الاستعانة بمحوّلة تيار مناسبة تركب بين 


5 القدرة ومكبر الصوت. المغنطيس الدائمى 


وو 


1 لحار 


تيار إشارات. لب حديدي 


: ع2 


هوائية 
الشكل 10-17: مقطع من مكبر صوت ذي مغنطيس دائمي 
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مكبرات الصوت الالكتر وديناميكية 

تشبه مكئرات الصوت الإلكتروديناميكية (ورعكلةءم5 «نسصدم:ز9هاه816) (الشكل 
11-7) مكئرات الصوت 21ه5. غير أن المغنطيس الإلكتروني ينتج المجال المغنطيسي 
الثابت عوضاً عن المغنطيس الدائم. يحتاج هذا النوع من مكترات الصوت إلى دارات 
إضافية مما يجعلها أكثر كلفة من مكثرات 531» وهنالك حاجة إلى مصدر 72 لتفعيل 
المغنطيس الإلكتروني. إن المغنطيس الإلكتروني لمكبر الصوت الإلكتروديناميكي 
أخف من المغنطيس الدائم في مكبر 2581 كما أنه يحثل مساحة أقل. 


قدرقعم 
. 


: 701 
رك 
هواء لبي حديدي 


تيار إشارات 


الشكل 11-17: مقطع من مكبر صوت إلكتروديناميكي. 


مكئرات الصوت الالكتر وستاتيكية 

يؤسّس مكبر الصوت الإلكلتروستاتيكي (وتععلمعم5 عتامادوماء1816) أو المتسعي 
(تمععلدعم5 «ماتعومة©) (الشكل 12-17) على مبدأ الانجذاب والتنافر الإلكتروستاتيكى. 
ويعتمد أداؤه على شدة مجال الفولتية العالية الإلكتروستاتيكى المتكون 0 
صفيحتين. إحدى مثبتة مباشرة إلى قاعدة مكبر الصوت المخروطية. تتفاوت الفولتية 
العالية مع التردد الصوتي ومرونة الصفيحة التي تتنافر» مع الصفيحة الأولى المثبتة؛ 
لدى زيادة الفولتية. وتنجذب هذه الصفيحة إلى الصفيحة الأولى عند انخفاض 
الفولتية. ويسبب اهتزاز الصفيحة المتحركة إنتاج الصوت من المخروط. 
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صفيحة متسعة 


الشكل 12-17: مقطع من مكبر صوت الكتر وستاتيكي. 
سماعات الاذن 

تعمل سحفاغنانتك الأذن (وعممطملدع1) ببذلننا على نفس أسس عمل مكئرات 
الصوت» فهي تحتوي على دارات تحريك حديد همك مه:آ-ومةه381)» ودارات 


تحريك ملف مغنطيسي» بالإضافة إلى استخدامها لأسس ومبادئ الضغط الإلكتروني 


والإلكتروستاتيكي. 


ومع أن التليفونات التقليدية وسماعات الأذن لقليلي السمع تعتمد على حركات 
تحريك حديد (مه:آ عمذوه31)» فإن سماعات الأذن عالية النقاء ((15]) بإاناءع810 طع 111 
4ا0356) والراديوات المحمولة المشغلة بالبطارية» ومشغلات الأقراص المضغوطة 
(615/زة02-21)) تحتوي تمطا على سماعات إلكتروستاتيكية» وملف متحرك» 
وضاغط الكتروني. تحتوي خوذات الطيارين والعسكريين على سماعات ذات ملف 
متحرك (5ع 0 مطم خوط 0011 1/11125) . 


الميكروفونات 

إن الميكروفون (ع«مطم31120) هو مجس إلكتر وسمعي (562501 عنأونامعهمناءع81) 
مهمته تحويل الموجات الصوتية إلى إشارات 0م بترددات صوتية (010نىم 
كع لع مع نوع 2) . يمك. لصنس الميك وفونات كمجسات ميكانيكية لأن الموجات 
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يحتوي كل ميكروفون على حاجب (ع2ام01) (وهو غشاء يهترٌ بوجود 
موجحات صوتية) وشكل من أشكال محوّلات الطاقة (5:ءءنلوهة1) له القدرة على 
تحويل الاهتزازات الميكانيكية إلى إشارات كهربائية. تتوفر الميكروفونات في ثلاثة 
تصاميم هي : 

1- الكربونية (موطيهه). 

2 ذات المغنطيس الدائم (أعضع 1/13 اماع صم مره ط). 

3- الالكتر و ضغطية (عتماعع1مجعاط). 

يتحدد اختيار الميكروفون الأمثل لاستعمال معين من خلال احتياجات الطاقة» 
ومحددات الحجم., والوزن» وقدرة احتماله لظروف الاستعمال الصعبة. ومن 
مواصفات الاختيار الأخرى استجابة التردد» والممانعة والحشاسية» والموجهية ) 
(7 أ كتاءععاطط) في الاستخدام. 


تختلف الميكروفونات في الحجم ارعذاء من الميكروفونات الصخيرة بحداً ال 
تثبت في عروة الجاكيت وتعمل على تضخيم أصوات مذيعي الراديو والتلفزيون» 
وقارئي الأخبار وكذلك أولئك الذين تتم مقابلتهم أو استضافتهمء إلى الميكروفونات 
الموجودة في التليفونات» ووسائل الترفيه البيتية وأجهزة الاستقبال الراديوية. 
والأخيرة تُعدٌ 0 التصاميم النمطية المعتادة لهذا المنتج. 


الميكروفونات الكربونية 

هي من أوائل الميكروفونات التي اخترعت في القرن التاسع عشر. والميكروفون 
الكربوني» الذي يظهر الشكل 13-17 مشهدا مقطعياً له» تركيب مكون من وعاء مغطى 
ومملوء بحبيبات كربون تمثل المقاومة المتغيرة (26515]60:2 18016:ة7؟)» ويتصل قعر 
الوغاء بقطييه أر كس مغر بالامش هارا مغداتيا فنا وعيل تغرض الجحاب 
لموجحات صوتية يهتز وتنتقل الاهتزازات كضغط متغير إلى المكبس الذي يحرك 
حبيبات الكربون. وتسبب حركة هذه الحبيبات تغيراً في المقاومة استجابة لموجات 


الصوت. 


إن التغيرات الحاصلة فى المقاومة نتيجة اهتزاز حبيبات الكربون تتناسب تناسباً 
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طردياً مع فولتية المصدر الواطئة وهي إشارات صوتية سمعية (581ع581 وذلاه). وفي 
غياب الموجات الصوتية يتدفق تيار ©2 في الدارة» وبذلك لا ينتج المحوّل أي مخرج 


حجاب 


موجات صوتية 
الشكل 13-17: مقطع 
من ميكروفون كربوني. جحيبات كربونية 


يوفر الميكروفون الكربوني حساسية عالية على مستوى خرج عال» ومستوى 
ممانعة واطئ (11 أوم أو أقل)» بالاضافة إلى الكلفة المتدنية. من ناحية أخرى فإن 
استخدامات الميكروفون الكربوني محددة للأوساط المسيطر عليها وذلك لأن 
استجابته تتلف بوجود الرطوبة» كما أن هذه الاستجابة ذات تردد ضعيف وتنتج خلفية 


ميكر وفونات المغنطيس الدائمي 


إن الميكروفون ]280 (وعدمطمه 311 (01/1) أعدعه]/ظ-امعمهصمهم) وهو ميكروفون 
ميكانيكي يشابه في تركيبه مكبر الصوت 2386 (له ملف صوتي متحرك ومغنطيس 


وكماهو موضح في الشكل 14-17 يستبدل مخروط مكبر الصوت بحجاب لتوفير 
الوظيفة المعاكسة - أي تحويل الطاقة الصوتية إلى طاقة كهربائية. فعندما تصطدم 
الموجات الصوتية بالحجاب» يهتز هذا الأخير مسبباً اهتزازات في ملف الصوت 
المرتبط به. تقطع هذه الاهتزازات خطوط الدفق المغنطيسي لتحث مُخْرجاً هو 
إشارات تردد سمعي يتناسب مع موجات الصوت المستلمة. تُستخدم ميكروفونات 
عادة فى ستوديوهات الإذاعة. 
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الشكل 14-17: مقطع 
في ميكروفون ديناميكي. 


تُوفر ميكروفونات 886 مُخرج معاوقة واطئ مع استجابة ترددية واسعة» وهي لا 
تحتاج إلى مصدر طاقة ©2 ثانوي» كما أن حركتها جاسئة ولا يتأثر أداوها عند 


التعرض إلى رطوبة شديدة أو إلى مدى واسع من درجات الحرارة. 


الميكروفونات البلورية 

يعتمد كل من الميكروفون البلوري (5وعهمطممه3]1 1هنونرم0)» الذي يظهر الشكل 
15-7 مشهداً مقطعياً له» والميكروفون الخزفي (السيراميكي) على التأثير الإلكترو ضغطي 
اناج اتخرج سمس» تمظع الموينات الشركة على اسان فجي بلورات 
الوافر المحشوة بين الحاجب واحد الأقطاب بتردد يقع ضمن المدى السمعي. تسبب 
هذه الاهتزازات إشارات سمعية نوع 0ه تظهر عبر الاسلاك بين الحاجب والقطب 
(علمتاعع81). 


قد تكون بلورة الضاغط الإلكتروني في الميكروفون البلوري ملح روشيل 
14 ه1أوطه20 أو كبريتات الأمونيوم ثنائية الهيدروجين: (تتنات#مسصسم :طم 
عتقطمومطط معع معل تطتط) . 


د اك 


الشكل 15-17: مقطع في ميكروفون بلوري. 
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ويتم عادة استخدام بلورتين ملصقتين ببعضهماء ويتم بعدئلٍ تضخيم الإشارة. 


يوفر الميكروفون البلوري استجابة ترددية حيدة» ولا تشوبه خلفية من ضوضاءء 
ولا يحتاج إلى تجهيز كهربائي إضافي» ولكن أداءه يتأثر بالتعرض لحرارة زائدة» أو 
صدمة» أو رطوبة عالية. 


الميكروفون الخزفي (السيراميكي) 

يعمل الميكروفون الخزفي (وعممطمه131 عنسوعك) على نفس المبدأً 
الإلكتروضغطي الذي يعمل بموجبه الميكروفون البلوري كما أن تركيبه مشابه أيضاً 
للميكروفون البلوري (أنظر الشكل 15-17). كذلكء فإن خواص الميكروفون 
الخزفى مشابهة لخواصٌ الميكروفون البلوري عدا أن البلورة قد استبدلت بمادة 
خزفية هي تيتانات الباريوم (1148021 لسناتضة8). ومن صفات الميكروفون الخزفي 
الأكثر متانة قدرته على تحمل مدى واسع من تقلبات درجة الحرارة والرطوبة قياساً 
على الميكروفون البلوري. 


ميكروفونات السرعة (ذات الشريط) 

لهذه الميكروفونات (وعممطمه1 2/1 («وططنع) نوإواء7) حجاب بشكل شريط 
ألمنيوم خفيف له القدرة على الحركة بحرية في مجال مغنطيسي» فعندما تسبب 
الموجات الصوتية فرق ضغط على جهتي الشرط المتعاكستين فإن تدرج سرعتها 
(#هعنفه© نؤنهواء9) يجعل الشريط يهتز» وتتناسب سرعة اهتزاز الشريط مع شدة 
الموجات الصوتية وبالتالي التأثير السمعي 0-585600نوساه) يذكر أن مستوى معاوقة 
خرج هذا الميكروفون منخفض جداًء مما يحتم تلقيم الخرج إلى محوّل رفع 
(13510111' م[آ-معء9) يرفعه إلى مستوى السمع القياسي . 


يستخدم هذا الميكروفون كثيراً في الإذاعة» ولكن بسبب تأثير الهواء على الشريط 
الرقبى صر امعخدامه على داخل الأستوديو. علماً بأذا لهذا الميكروفوق اسعجابة 
بالحرارة أو الرطوبة ولا يحتاج إلى تجهيز قدرة إضافية. 
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المرمرّات البصرية لتعيين زاوية أو دوران المحور الحركي 

إن المرمرّات (54018 - ويعلمعمظ لنعنام0 عاعمه-قهط؟) هي محؤلات طاقة 
ميكانيكية والكتروميكانيكية تحوّل دوران محور حركي إلى نبضات خرج يمكن 
حسابها لتحديد سرعة دوران المحور أو زاوية ميله. ومن الأنواع الشائعة لهذه 
المرمرّات المرمز البصري 58015.» المبين في الشكل التخطيطي 16-17. 


الشكل 16-17: شكل توضيحي لمُرمّز الكتروبصري. 


يحتوي هذا المرمّز على باعثات ضوء (5]ع]]ندم8 اع1.])» وكواشف ضوئية 
(50006161015)» وقرص راكب على المحور (1151 31002164-]5134) مميز إلى مناطق 
متبادلة شفافة وأخرى معتمة. وعند دوران القرص يقطع الشعاع الضوئي لتوليد مخرج 
نبضات ضوئية. للمرمز البصري نوعان أساسيّان هما: الخالص (1116ووطه)» والتزايدي 
(1ه؛معدرهىهم1). وكلا النوعان يخدمان كمجسّي تغذية استرجاعية في أنظمة السيطرة 
المغلقة (مسرع)ة:ز5 [مخده© «وم.آ-لء5ه1©) . 


هنالك أنواع أخرى للمرمّز كالملامس المباشر 60360مه© اعم اط)» والعرجحوني 
(عم197 طوند8)» والمغنطيسي (عتاعدعة8) وغيرها. ولك هذه الأنواع لا يشيع 
استعمالها فى أنظمة السيطرة الإلكترونية. 
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المرمرّات البصرية لزاوية المحور الخالصة 

هي مُرمّزات (54018ث - 5مءلمعصظ 1دعنام0 عاعسصخ تقط5 عانزمووطة) ذات مُخرج 
كلمي رقمي معرف بدقة وتميز لكل حركة يتحركها المحور. وهي تحتوي على مصفوفة 
يتولد كلم رقمي متفرد لاسيما عندما يقطع الجزء المعتم من القرص الأشعة الضوئية بين 
الباعثات والكواشف يظهر فى الشكل 17-17 قرص مُرمّر خالص (82584015). 


تتم قراءة رمز الكلم المخرج شعاعياً. وتُقرأ البتات الأكثر معنوية من السلك المرمز 
الداخلي (واعدء1 0ع00© “اعمم1]) فيما تقرأ البتنات الأقل معنوية من السلك الخارجحي. 


يحافظ القرص على الموضع الزاوي الأخير لمحور المرمز إذا ما توقف الأخير فجأة 
بسبب انقطاع القدرة الكهربائية. 


تصنع هذه الأقراص من زجاج رقيق أو من البلاستيك. والترميز المنتج هو إما 


الثنائى الطبيعى (لاتتقصذظ لمتتطواح) أو الرمادي (006© (6:29). تتناسب دقة موضع 


المحور مع عدد الحلقات أو القنوات الموجودة على القرص. 


الشكل 17-17: قرص ترميز 
زاوية العمود الخالص (454151. 

المرمزات البصرية التزايدية لقياس زاوية المحور الحركي 1546017 

لهذه المرمرّات (5معلمعمظ لدعنام0 عاعمة تتمقطد لمتمعسعءهم1) أو 508 صمام 
رونو جاح وكات ضري بقارت متحوار خر كي ارايدي عليه على الرصن شارة 
يدور بينهما. ويكون قرص الترميز دقيقاً وشفافاً من الزجاج أو البلاستك نقشت عليه 
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مساحات معتمة متساوية البعد وشعاعية الترتيب (لاحظ الشكل 18-17). عندما يدور 
قرص الشفرة يتقطع الشعاع الضوئي وتتحوّل النقشة مرره::ةم بواسطة الكشاف 
الضوئي إلى نبضات موجية مربعة (موجتين أو أكثر) مساوية لعدد الخطوط الشعاعية 
المترهة علن القرض بالإنكاة تحديد. سرصة المتكوى وموقته فيان على زازية 
مرجعية قديمة ومن خلال حساب عدد النبضات. 


الشكل 18-17: قرص ترميز 
لقياس زاوية محور تزايدي. 


أجهزة الموجة الصوتية السطحية 

لهذه الأجهرة (وععءالاء2 (117خ5) هآ عنتأونامءة ععورين9) القدرة على تأخير مرور 
إشارات التردد الراديوي بين مدخلها والمخرجات الطرفية من خلال تحويلها إلى 
موجات صوتية سطحية أثناء انتقالها عبر سطوحها. وتعود إشارات 217 إلى وضعها 
الأصلي (أقمنه1 لمصنع0) على المخرجات الطرفية (012215مء1 ]نام)010). تعتمد 
5417 على قدرة بلورات معينة على تأخير توليد الشحنة» فتسمح للجهاز أن يعمل كخط 
إعاقة أو تأخير (عمنآ نرهاءص)» أو كمرشح انتقائي لنبضات مضغوطة «وزوده,مم:ه0-هو1نط) 
مع 1ط» أو كمر ناك (22]01هوع1)» أو كمذبذب (02غ118ن050)» أو كمولد إشارة 1[همع51) 
(1م20 عم 6 أو حال شفرة علمءء2). 


يمكن أن تكون ركيزة جهاز 5457 مواد إلكتروضغطية مثل الكوارتزء والليثيوم 
والنيوبات (211062]6) أو أكسيد السليكون > اليزمونف: تسمح هذه المواد بالتبادل 
الكفوء بين الأشكال الميكانيكية والكهربائية» وتسند انتظام شبكتها البلورية 1ماورمع) 
(1.3]]16 استيلاء حركة الموجة خلال البلورة بأطوار مختلفة. يتوالد الطور السطحى 
على امتداد السطح المطلي ل 8458 كما تفعل التموجات على سطح الماء. ْ 
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فى التطبيقات النمطية ل 54387 «كخط التأخير»» المبين فى الشكل 19-17» تتحوّل 
إقارة مخرج 18 لل موجه سركرة عر له أن سوجة ريال اتنوالد على ابعدا مطح الركير: 
كخليط معقد من موجات طولية وعرضية. تُقرن هذه الطاقة الصوتية بكفاءة مع نهاية 
مُخرج (820 ؛نامن©) من خلال مقارنة محوّلات طاقة تترسب على نهايات سطح 
الركيزة. إن محوّلات الطاقة كما هي مبينة في الشكل 19-17» مشكلة نمطياً لتراكيب 
موجية بطيئة رقمية بربع طول الموجة وبواسطة تقنيات اللينوغرافية الضوئية وترسيب 
الغشاء الرقيق. تُحدد عرض الخط وتباعد المرتبة هنون الاستجابة الترددية كجهاز 
مره وكذلك كفاءته. 


خرج 117 


الشكل 19-17: خط تأخير موجة صوتية سطحية 5477 


تنتقل الموجات الصوتية المرنة المولدة من الترددات الكهرومغنطيسية في الخزف 
الصلب بسرعة هي أقل بخمس مراتب من سرعتها في الهواء (أي بنسبة 1:10000)» فطول 
مسرى موجة صوتية مقداره «ه 1 بسبب تأخيراً مقداره وير 3 ميكروثانية. ويمكن لخط 
58377 أن يكون أقصر من هذه النسبة بالمقارنة مع خط تأخر دليل موجي (46نداعء7720 
عصنآ نإقاء). وبذلك يوفر /54177 وزناً ومساحة كبيرين في تصميم أنظمة الرادار. 


تنتج كتلة أيونات بلورة الكوارتز ونيوبات الليثيوم والمسافات بينها سرعة استيلاء 
بمقدار و»ر/ممم 3 مليمترات لكل ميكروثانية.( إن الطاقة الصوتية التي تزرق في محوّل 
طاقة واحد على سطح الركيزة يمكن جمعها على محوّل طاقة متوسط على نفس 
الركيزة. وبذلك تتم إضافة أو طرح. أو قسمة مدخل الترددات. (راجع أيضا 
«(مرشحات الموحجات الصوتية السطحية» في الجزء 1 من المكوّنات الإلكترونية غير 
الفعالة «(5)معموممده2© عتمماءء81 عتحزوقة2 )) . 
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أجهزة الإرسال 
والاستقبال الراديوية 


المحتويات 
© نظرة شاملة 
* انتشار الإشارات الراديويّة (ممقدعدمه:2 لهمع زد منله2) 
© التضمين الشعوي (]811 - 210011005 علدكتامسة) 
»مرسلات موجات الراديو المضمّنة عو ((1:1لى - ودع تسحصة1” 12015 1لم) 
٠.‏ التضمين الترددي (823 حصه126نل8]0 لإعمعسوعمس) 
٠تضمين‏ الطو ر (11 - 810001300 عمقلاط) 
© مرسللات 1231 (12/1 - ودع تومه 21/1) 
» مستقبلات التضمين السعوي (15ء9زعء26 41/1 ) 
© مستقبللات 11/1 (ونهلازوءع5 211) 


لعب البث الراديوي دوراً مهماً في حياة الإنسان لأنّه استطاع أن يوْمّن التواصل 
السريع ويقلّص المسافات» فقدم للمستمعين نشرات الأخبار في مواعيدهاء بالإضافة 
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إلى خدمة الرسائل العامة» والبرامج الترفيهيئة دون أي تكلفة. كما أسهم فى إنقاذ 
العديد من الأرواح بموافاته الشريعة لأنباء الحوادث الطارئة والإنذار من الكوارث 


كانت أوّل اتصالات لاسلكية عبارة عن رسائل لتتبع الحركة التجارية» تُرسل عبر 
المحيطات أو بين المرافئ والشفن البحريّة. وعندما احتطينَ البث الراديوي العادي 
وشجع غدا هذا المرفق الوسيلة الإعلاميّة الأولى في العالم التي من خلالها يستطيع 
الملايين من الناس» باختلاف طبقاتهم الاجتماعية» سماع الأخبار وأحوال الطقس 
والعواصف» وتوقيتها بالإضافة إلى الترفيه والتسلية. كما أصبح مكاناً ووسيلةٌ لتلاقي 
هواة الراديو والتواصل فيما بينهم أينما كانوا في العالم. وقد أثبتت هذه الروابط التي 
نشأت بين الهواة فعاليتها خصوصاً في زمن الحروب والكوارث الطبيعية» حين كانت 
تتوقف وسائل الاتصال الأخرىء فكاث الراديو الوسيلة الأساس وريما الوحيدة للوصل 
بين الناس في أنحاء العالم وإعلامهم بأهم المستجدات. 


على الرغم من انتشار البث التلفزيوني والتلفزة الكبلية بقي الراديو عند بعض 
الفئات» الوسيلة الأكثر استعمالا» خصوصا لدى سائقى السيارات وقباطنة السفن 
والطيارين. كما وباتت البرامج الحواريّة الراديوية الوسيلة التفاعليّة الأولى» حيث 
أتاحت للمستمعين فرصة الاتصال بالاذاعة وإبداء الرأي. ثم البرامج الموسيقيّة» التي 
سعت لجذب المستمعين على اختلاف مشاربهم» لعبت دورا مهما في إبقاء الراديو 
حيّاً ومنافساً. 


كانت أول إقاغات: الراذير؛ تث إشاراتك عضفبة سعوثاً (الكهاء وتتردد فرق 
مساحات شاسعة, إلا أنها كانت عرضةٌ للتشويش» سواء بفعل نشاطر بشري أو ظاهرة 
طبيعيّة. ومع تطوير تضمين التردد (534)» تقلّصت هذه التشويشات بنسبة كبيرة وأتيح 
استقبال الصوت بشكل أوضح وأنقىء غير أن نطاق بنّهِ بقي» على عكس التضمين 
السعوي, محدوداً جداً. وعلى الرغم من تفوق هذا الأخير تقنياًء تضمين التردد (/52) 


لم يلغ التضمين السعوي بل استمدٌ كلاهما بالبث حتى اليوم. 
ددشن الث الراديورفم أنواعا خرف عن الؤذاغائت» لبس عاننه العداول 3 ففل 
إذاعات الطقس الحكوميّة؛ وإذاعات المواطنين» والإذاعات التي تعنى خصوصاً 
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بالاتصالات اللاسلكيّة البحريّة والبدّيّة» والأمن الجوي والملاحة» والبوليس» وغيرها 


من ناحية أخرى» كانت الكومبيوترات والأجهزة الرقميّة العامل الأساس الذي 
أتاح الربط الشبكي في الاتصالات الخلويّة والاستدعاء الشريع. 

تتمثا وسائط نقل التردّدات الراديويّة («مكدعدممع2 لهمع زد 2015©) » كما هو مبين 
فى الشكل وإحايالاتي: 

لك الموجات الفضائية (و6ة11 :ج51) وهي إشارات منبعثة) تنتعكس عند طبقة 
الإيونوسفير من الغلاف الجوي قبل أن تصل إلى المستقبل على بعد مئات أو حتى 
آلاف الأميال» ويمكن أن تصل إلى الأرض وتنعكس مرتين أو أكثر قبل أن تصل إلى 

2- الموجات المباشرة (و71096 اععنزط) وهي موجات تُولد على طول خط الرؤية 
البصريّة سواء بين بين أبرا ج الترحيل ( ورع71039 1ع أو من قاعدة أرضيّة إلى طائرة. 

3- الموجات المنعكسة (7/306 268100164). وهي التي يتم التقاطها هذه الموجات 
بعد انعكاسها عن سطح الأرض وليس عن الإيونوسفير. 


7 و 
1 1 


الشكل 1-18: انتشار الموجة الراديويّة: (1) الموجات الفضائية. (2) الموجات المباشرة, (3) 
الموجات المنعكسة, (4) الموجات السطحية. 
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4- الموجات السطحية (وع0ه؟؟ ععمين5) وهي موجات راديويّة تُلتقط في الأفق 
دون أي انعكاسات أرضيّة. 


خط الأفق 


0 
منطقة الذ ١‏ 
الظل ١‏ " 


1 هعلط نمه أصسواعا برل معطم 2 1.4105 - زل 
الشكل 2-18: تحديد مدى الأفق الراديوي. 


يتقيد نطاقاً ارسال التردّدات فوق العالية 11137 وبث الميكرويف 1111 في 
الأفق الراديوي (1101208 23010) (كما هو مبيّن فى الشكل 2-8) إذإن مدى 
الإشارات يعتمد على الارتفاع + اللورائ .وهو يجدة باليعد الكنقى الراعيوية ل إذا 
كان المستقبل قريباً من مستوى سطح الأرض. تساوي هذه المسافة حاصل ضرب 
4 في الجذر التربيعي لارتفاع الهوائي 1. 


الإيونرسفير (©1ءطم00205) هي إحدى طبقات الغلاف الجوي للأرض. وفيهاء 
تكون نسبة الهواء ضئيلة جداً حيث تلعب كتنيّة الإيونات والإلكترونات الحرّة دوراً 
مهماً في انعكاسات الموجات الراديوية. يبدأ الجزء الأسفل من هذه المنطقة عند 
ارتفاع نمه 30 (ص! 50) من سطح الأرض ويمتد إلى حوالي ذم 250 (د! 400) فوق 
سطح الأرض. يعتمد هذا الارتفاع على فصول السنة وساعات النهار» ففي ساعات النهار 
تتسبب الطبقة 1 الجؤّيّة, التي تقع على ارتفاع من نمم 30 إلى خد: 60 (0ص! 50 إلى دس! 2100 
فوق سطح الأرضء في توهين (تخفيض) ترددات الراديو بين 21112 1 و 21512 100 التي 
تقوم بامتصاص الطاقة من الموجات الراديوية التي تقل عن 21512 10. وفي ساعات النهار 
تعكس الطبقة 5 التي تعلو عن سطح الأرض ب 1م 60 إلى ذم 90 (عا 100 إلى حصا 150) 
الإشارات على طول المسارين الأول والثاني» كما يظهر في الشكل 3-18. أمّا على 
مستوى المسارين الثالث والرابع فتجتمع الطبقتان :8 و :8 في النهار على علو يتراوح 
بين 1م 90 إلى ذم 250 (دمع1 150 إلى دحا 400) لتعكسا إشارات المسارين. وخلال فترة 
الليل» تبقى الطبقة :1 الممتدة بين ندم 150 إلى ندم 250 (دعا 250 إلى حص[ 400) مستقرة. 
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وتتخذ الاشارات مساراً خامساً فى كل الطبقات الايونوسفيريّة» تقودها إلى الفضاء 
الخارجي إذا ما تمّ توجيهها في زاوية تزيد عن الزاوية الحرجة (عاعص لهعنافت). 


لكا الطبقات 


الشكل ١‏ 
الطبقات الإيونوسفيريّة في 8 
إرسال الإشارات (1,2,3) : 
الانعكاسات النهارية. (4) : 
مسار الانعكاسات الليلية, (5) 
مسار الزاويةالحرجةفي 


الفضاء. << << << 5 


التضمين الشعوي 

إن عمليّة التضمين السعوي (43/1) (210011126108 106 نامسم) هى عبارة عن تعديل 
في التردّدات الراديويّة الحاملة لموجات 27 بواسطة إشارات وتنا بيك أو إشارات 
مشفرة لنقل المعلومات الاتصالاتية وإضافة «الإخبارات») (ءهموعخ1اءغم1) إلى 
الإرسال. ويفك تضمين (0101308ومرء©)الإشارات المضمّنة في المُستقبل لإعادة 
إنتاج الكلام أو الموسيقى المضمنة. 

إن حاملة موجات 17 هي موحجات جيبية عالية التردد (عمذك لإعمعدوع2 ع1 
5 تمتاز بسمات ثلاث يمكن تضمينها وهي: 

1- الشعة 106 نامستث. 


2- التردد تإعمعناوع. 
3- الطور عووط2. 


في التضمين السعوي (401) ترتبط سعة الفولتيّة الفوريّة لموجات 88 ارتباطاً خطياً 
مباشراً مع المستوى الآني لقيمة الفولتيّة في إشارات التردد السمعي (85). وبالتالي 
يساوي معدل الاختلاف في السعة تردد التضمين. 


تظهر موجات الحاملة غير المضمّنة» المبينة في الشكل 18- 4 -أ» على شكل 
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موجات جيبية ذات تردد عالء» فيما تظهر الإشارات المضمنة المبينة» في شكل 
4-8-ب كموجات جيبية (7/87 ومز5) ذات تردد منخفض تقوم بتضمين الموجات 
الحاملة ل 875 كما في الشكل 4-18-ج. تقاس النسبة المئوية للتضمين من خلال 
صيغتين مختلفتين» تعبر الأولى عن الذروة الموجبة (لووط ء#نازوهط) بالاتي: 
في المئة ,100/15 (,5 - ممر,1) 
حيث 0 سعة (اتساع) موجة الحاملة غير المضمّنة. 


وإن التعبير عن النسبة المئوية للتضمين في الذروة السالبة 0لوء2 ع(انوع»21) هو 

الذي 
في المئة 100/50 3 - 4027 

إن أي زيادة فن سعة الإشارة النضعنة دجب ارتفاعاً فى اللسبة الكوية للتضمين: 
وينتج عن هذا الارتفاع تحشن في نسبة الإشارة/ الضجيج في المُستقبل وتزيد من قوّة 
الخرج السمعي. 

إذ وصلت نسبة التضمين إلى المئة فى المئة أو أكثر يحدث إفراط فى التضمين 
(1112102ل مص 0) ويتشوه غلاف التضمين» ويمكن سماع هذا التشويه في المستقل. 
كما أن الإفراط في التضمين يولد نطاقات جانبية غير مرغوب فيها تتداخل مع القنوات 
المجاورة» وذلك من خلال مزج النطاقات الجانبية مع هذه القنوات. 

إن إشارة 434 الفولتية هى عبارة عن إشارات (85) وذلك لغياب أي فولتيّة سمعيّة) 
كما أثها تضم جملة من المكؤنات» التي إذا ما جمعت تُولّد تغراً من شكل الموجة 

1- النطاق الجانبى العلوي» الذي تساوي سيعته نصف عمق التضمين وتردداته 
مجموع تردّدي المضمّنة و الحاملة. 


2- مكوّن الحاملة التي تكون سيعتها سعة تردد الحاملة غير المضمّنة والتي يساوي 
ترددها تردد الحاملة. 


3- النطاق الجانبي السفلي: الذي تساوي سعته نصف عمق التضمين» وتردداته 
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الشكل 4-18: التضمين السعوي (أ) الإشارة الحاملة» (ب) شكل الموجة المضمنة؛ (ج) الغلاف 
المضْمن الناتج. 

تكون الإشارات المضمّنة سعويّاً (430) ضمن نطاق عرض تردّدي يعدف على أنه 
فرق في تردّدي النطاقين الجانبيين العلوي والسفلي. وحين يحتوي الكلام أو 
الموسيقى على العديد من التردّدات الآنية» المتفاوتة السعة» تنتج كل من المكوّنات 
السمعيّة زوجاً من النطاقات الجانبية ويصبح عرض النطاق الذي تحتله إشارات 8301 
مساوياً ليمّرق بين تردد النطاق الجانبى الأعلى وتردد النطاق الجانبى السفلى 
المرسلين. وبذلك يصبح عرض النطاق مساوياً ضعف تردد التضمين السمعي الأعلى. 


555 - 


مرسلات موجات الراديو المضمنة سعوياً 

إن مرسلات موجات الراديو المضيتة حورا (15عاالسكصة]' 120165 آلث) هي 
مرسلات تكون الحاملة فيها مضمّنة سعوياً. ويُظهر التخطيط المبسط في الشكل 
5-8 مرسل موجات مضمّنة سعويا قادرا على القيام باتصالات صوتيّة بنطاق جانبي 
مزدوج. يولّد جزء التردّدات الراديويّة 818 قدرة الحاملة المطلوبة» ويوفر الجزء :5ه 
القدرة الشمعيّة اللازمة لتضمين سعة هذه التردّدات. 

ينقسم فصل التردّدات الراديوية 75 إلى الأجزاء التالية: 

©« مُذْبذُب التحكم البلوري 0511202 0ع11 مم0 - لهاو ون ) . 

« مرحلة المضخم الصاد (عع 50 نع ناسح مس8 ). 

. مضخم قدرة التردّدات الراديويّة الأخير (11 امصخ عع ىوط 217 لممتط)‎ ٠. 

حددت لجنة الاتصالات الفدرالية (800) درجة خاصة للترددات المحملة في كل 
محطة تضمين سعوي» كما فرضت حصر ترددات الخرج ضمن وتيرةٍ محددة. على 
منبيل القال» [13 ها فرض على إخدف محطات التضمين السعوي ترؤذدات الحاملة 
بمقدار 1112 880» مع تفاوت مسموح :]8 220 » لذا يجب أن لا يتعدى تردد الخرج 


الشكل 5-18: مخطط لمرسل التضمين السعوي (41/1) . 
2 880.20 - 11 20+ ملك 880 
ولا يجب أن يقل عن - 
2 879.98 - 112 20 - ملكا 880 
بإمكان مذبذب التحكم البلّوري» داخل فرن حراري ذي درجة حرارة مسيطر 
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عليهاء أن يحافظ على استقرار مستوى التردّدات الخرجيّة فى نطاق تفاوت ضيّق جداً. 
والجدي باللاكر هنا بش أذ ليلاي يعمل بواشتطة درق طاقة مبظى تنظييا جيذ 
ومرشحاً جيداً. يُشغْل طور المذبذب بين فئة 48 وفئة © فيوفر عندئلر قدرة خرج من 
عدة واطات (19305). 


يتبع المذبذب (:م:ه1[ه:0) مرحلة المضخم الصاد (مء#ناموسى معنقن8)» الذي 
يؤمن استقراراً في التردد. لهذه المرحلة معاوقة دخل عالية وهي بالإجمال تعمل 
بشروط أدنى من تلك التي تعمل بها الفئة 8ه. إن قدرة الكسب في المرحلة الصادة 
(عة5 :ع68ن8) منخفضة نسبياً» ولكنها كافية لتأمين الحمل (034.]) اللازم للمذبذب» 
وهذا عامل أساسي في عمليّة تثبيت التردّدات. تقوم مضخمات القدرة الوسيطة 
(ع )نامس :250 6ه1لعصمعنم]) بزيادة قدرة الحامللات. وتعمل هذه المرحلة عادة 
بشروطر فئة 0» التي تهدف إلى تقديم أعلى مستوى من الكفاءة. للحصول على نطاق 
التشغيل المطلوب ملم مُضاعفات التردد أو مضاعف المراحل(65ع58 ءاطناه2) 
في المضخمات الوسيطة. 


إن مرحلة تضخيم قدرة التردّدات الراديوية الأخيرة؛» تعتبر الأهم من أي شيء آخر 
في قسم التردّدات الراديويّة لأنها تُرسل قدرة خرج تقديرية من المرسل إلى الهوائي. 
صحيحٌ أن اللجنة الفدرالية للاتصالات تفرض قدرة خرج معيّنة على معايبر محطات 
بث التضمين ولكنها تتسامح مع قدرة خرج بتفاوت محدد. بمعنى آخرء إن تفاوت 
القدرة في تلك المحطات يمكن أن يمتد من 5 إلى 10 في المئة دون تخطي قدرة 
الخرج المسموح بها. وبالتالي» بإمكان محطة بث بقدرة مسموح بها تساوي 
2017» أن تبث فعلياً بقدرة لا تتجاوز /17 21 ولا تقل عن /178 18. 


بما أن مرحلة التردّدات الراديويّة الأخيرة هي التي تنتج المستوى الأعلى في قدرة 
التردّدات الراديويّة 88» يتوجّب على المضخمات أن تعمل ضمن شروط الفئة ©» 
وذلك لتأمين درجة من الكفاءة» قابلة للوصول حتى 90 في المئة. يتحقق ذلك 
باستخدام دارة الدفع السحب ([إناط - اون©) التي تزيل جميع التوافقيات الشفعية 
(وعنهمصوآ] مء:8) لتردد الموجة الحاملة (تإعمعسوعء] معنسمه). 


إن الحجب بين الملفات الخازنة وملفات القرن يخفّض القرن السعوي 
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(61817ةم02) بين الملفين لمنع إرسال التوافقيات ذات التردّدات العالية إلى الهوائي. 
كما توضع مصائد للموجات (5مقهاء 31 117) على التسلسل وعلى التوازي مع ملف 
القَرِن لمنع أي توافقيات غير مرغوب فيها قد تصل إلى الهوائي. 


تدمين التردد 

في تضمين التردّد (/152 - مهة710031 (إعمعسوعء2) »2 تكون الترذدات الراديويّة 
(83) للحاملة مضمنة تردّدياً بواسطة إشارات سمعية مضمّنة» كما يظهر فى الشكل 
18-م6أ. إن مقدار الانحراف الآني للترددات (أقتط5 بإعمعنوة:8) أو بُعد الانحراف 
عن متوسط قيمة موحات 586 غير المضمّنة» والتي تظهر في الشكل 6-18-ب» مرتبط 
خطياً بكمية الفولنيّة الآنية للإشارات المضمنة. وحتى بعد النضمين تبقى سعة 
التردّدات الراديويّة للحاملة ثابتة» وتبقى قدرة خرج التردّدات الراديويّة وتيار هوائي 

إضافة إلى ذلك فإن معدل الترددات المنتحرفة (88) يساوي تردد المضعدة. 
وبالتالي تكون إزاحة تردد حاملة التردّدات الراديويّة مستقلة عن التردد المضمّن. وإذا 
كانت لإزاحة تردد حاملة التردّدات الراديويّة ولتردد المضمّن نفسها السعة» فإن 
نغمات التضمين 112 200 و11 400 نفس تومن إزاحة تردد موجة التردّدات الراديويّة. 


بالإجمال؛ إن أعلى التردّدات السمعيّة التي تفوق ال 112 800 تُضخم تدريجياً 


طبيعي الأدنى طبيعي الأعلى طبيعي 
ترددات إشارات التضمين التردّدي 


الشكل 6-18: التضمين التردّدي 731 (أ) شكل التضمين الموجي, و(ب) الغلاف المضمن. 
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التشديد القبلي (515ا م تاعماءرط) مع التضمين التردّدي ومرسلات التلفزيون لتحسين 
نسب الإشارة/ضوضاء فى المستقبل. يقاس التشديد القبلى من خلال ثابت الرمن 
لدارة 20 » التي يزداد عم السمعي مع ازدياد التردد. 5-5 لجنة الاتصالاات 
الفدرالية ©7506 هذا الزمن بمقدار وير 75 . ولكي يعاد توازن التناغم يغذى مميّز الخرج 
(2401متسته115 غنام)ن0) لدارة © غير مؤئكدة (15وةطامدمءء1) بثابت الزمن نفسه. 


حين تبلغ نسبة تضمين حاملة التردّدات الراديوية 0 في المئة تصل إزاحة التردد 
إلى قيمتها العليا المسموح بها في ما يخص النظام» والتي تسمى الانحراف التردّدي 
الأقصى (ممنغهالاع10 لإعمعنوعء2 اأوعطع 111) . في البيثٍ التجاري المضمّن ترقدياً قد يبلغ 
انحياز التردّدات 1312 75 على كل من جانبي ترددات الحاملة غير المضمّنة. وبالنتيجة 
يصبح تأرجحح خرج التردّدات مع تضمين 100 في المئة يساوي 1512 275. وعلى سبيل 
المفارقة في مرسلات التلفزيون تؤدي نسبة تضمين 100 في المئة إلى درجة انحراف 
التردّدات بدلا 25. 

إن النسية البعرية التضمية ومقدار اتحيا الترقدات نههنا عافاذت يعاسيان طرديا 
تعاما فيعطيان 40 في المئة من التضمين في البث التجاري 831 تعادل خرج انحراف 
ترددي مقداره: 


1240 << 75/100 - <30 72 


في البث المضمن تردّدياً (530)» تحدّد درجة التضمين عن طريق «دليل التضمين» 
(«1506 هه41ة8041). وفي البث الموسيقي والكلامي تكون القيمة الفوريّة لدليل 
التضمين متقلبة ضمن نسب مئوية تتراوح بين 100 في المئة و أقل من 1 في المئة. 
كذلك الأمر بالنسبة إلى أي من الأنظمة الفرديّة» فهنالك أيضاً قيم دليل تضمين يطلق 
عليها مصطلح نسبة الانحراف «120 ممنكغهترء2) . 


يساوي عرض النطاق في البث التجاري المضمّن تردّدياً 112 200. أما المدى 
السمعي المرسل فيتراوح بين 512 15 و 812 50 نظراً إلى أن مقدار انحراف التردّدات 
بنسبة تضمين 100 في المئة يساوي 1112 75. وتتمثل نسبة الانحراف في المعادلة 
التالية: 
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5 - ملكا 15 / متكا 75 
تعتبر هذه القيمة نموذجيّة في أنظمة 731 ذات النطاق الواسع. ولكن الأمر معاكس 
بالنسبة إلى مرسلات 8864 البحريّة التي تستخدم نظاماً ضيق النطاق بعرض 2لا 20 


فى هذه الأنظمة تكون درجة الانحراف التردّدي لنسبة 100 فى المئة تضمينيّة 
177 5 وأعلى درحة ترددات سمعية 1112 3 فينتهى مقدار نسببة الانحراف 


تضمين الطور 

في تض تضمين الطور (2100101200 ءمةط2)» يضمن الطور الآني لحاملة ترددات الراديو 
بواسطة إشارة سمعيّة مضمّنة» بينما تبقى سعة 817 المحملة ثابتة. إن الكميّة الآنيّة 
لانحياز الطور (بعيداً عن القيمة غير المضمّنة) مرتبطة خطياً بالمقدار الآني للفولتية 
لإشارة التضمين. إن معدل تغير الطور يكافىء الانحياز فى التردّدات. وبالتالى فإن 
طور التضمين الموجي يتطابق شكلياً مع التضمين التردّدي الموجي 2581 ولا يمكن 
التمييز بينهما إلا بعد العودة إلى إشارة التضمين. إن تضمين الطور هو الوسيلة الأولية 
غير المباشرة المتبعة في توليد التضمين التردّدي 1721 عن طريق مرسلات 511. 


مر سلات 1”171 

تنتج مرسلات 821 (25ء])نسدصهء1 5231) إشارات خرج على شكل منحنى جيبي 
بسعة ثابتة وبترددات متغيرة» تتغير بحسب الإشارات السمعية المرسلة. هنالك نوعان 
أساسيان من مرسلات 536: نوع مباشر وآخر غير مباشر. يُضْمّن إرسال 531 المباشر 
بواسطة تغيير ترددات المذبذب وذلك تلبية لسعة الإشارة المضمّنة. وعلى العكس 
يضمّن إرسال 721 غير المباشر بواسطة تضمين طور خرج مذبذب التحكم البأوري 
تلبية للإشارة المضهنة. تحؤل الأشارة المضقنة طوراً إلى إشارة مشقنة سعوياً (/51) 
بانحياز ”90 في الطور. 


تحتوي مرسلات ]11/1 على شبكات تشديد قبلي (515ةطاممرءة:2) تؤمن نفس نسبة 
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الإشارة/ إلى الضجيج في كل مكوّنات ترددات إشارات 7864 المرسلة. وذلك بعد أن 
تقوم هذه الشبكات بإرسال خرج تتناسب سعته مع ترددات الدخل؛ فوق حل معين من 
التردّدات. وبالتالي يصبح خرج مكوّنات التردّدات العالية لإشارات الدخل أعلى من 
تلك الكائنة في مكوّنات التردّدات المنخفضة. 


مر سلاات 111 المباشرة 


يبين الشكل 7-8 مخططاً لمرسل 11/1 مباشر (15عااتصاقصة1 /1"1 أمع:ز(ط). تضخم 
إشارة الدخل السمعية بواسطة مضخم سمعيء ثم ترسل إلى دارة التشديد القبلي التي 
تبرز التردّدات السمعيّة ثم ترسل الإشارات السمعيّة المضمّنة إلى المضمّن (مفاعلة 
111ل أو دايود فا راكتور 173:20]01))» الذي يتبع بدوره مفاعلة قد تكون حانية أو سعويّة 
للسيطرة على ترددات المذبذبات ذات التردّدات المتغيرة (لإعمعسوعء2 - عاطفقة7؟ 
7150 - :م:113نه0و0). تحدد كميّة ونوعية المفاعلة بواسطة سعة الإشارة المضمّنة 
سمعيّاً. وينتج ال 750 خرج ترددات راديويّة تصبح على شكل منحنى جيبي عندما لا 
يتم تضمينها التردد المركزي للمرسل. تُرسل الإشارات المضمّنة عبر مرحلة الصاد 
مع 11 8)) ومنه إلى مضخمة وسيطية فمضاعفي ترددات اثنين تزيد من ارتفاع 
التردّدات المنحرفة لإشارات 581. ثم يُقدم مشغل ترددات راديويّة» بالاشتراك مع 
مضخم طاقة 217 الذي ينشط إشارات 27 هذه إلى مستوى طاقة معيّن ملائم للإرسال. 


تستوي حلقة التحكم بالترةدات الأوتوماتيكية غلى مذبذب بلوري»: وخلاط؛ 
ومضخم, ومميّز» ومضخم 220 ومن مهامها إنتاج إشارات تصحيح تتناسب مع أي 
نوع انحرافات قد يحصل. 


حين تدخل هذه الإشارات إلى مضمّن 731 يعود خرج المذبذب تلقائياً إلى التردد 
الصحيح. إن العيب الرئيسي لمرسلات 734 المباشرة» يكمن في تعقيد تلك الحلقات 
اللازمة لتحقيق السيطرة الأوتوماتيكية على التردّدات بغية الوصول إلى الاستقرار 
التردي المطلوب. 
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التردّدات 
الراديويّة/ 
امضخم القدرة 


الشكل 7-18: مخطط لمرسلة 123/1 مباشرة. 


مرسلات 131 غير المباشرة 


تحتوي مرسلة 114 غير المباشرة (55ع]]تصدصة1 531 اء6زلم1]) العادية على مذبذب 
بلوري لتوليد التردّدات الأساسية. 

يمرٌ الخرج السمعي في شبكة التشدد القبلي ومن ثمّ في مضخم سمعي ليصل إلى 
شبكة تصحيح سمعيّة تعالج (أو تبلور) الإشارات السمعيّة قبل إرسالها إلى مضمّن 
نبضي (01202ل7210 عوانم) الذي يعدل ترددات المذبذب استجابة لإشارة التضمين. 
يقوم مضخم صاد بعزل المذبذب لتبدأ مراحل مضاعفة الإشارات والتردّدات 
المنحرفة ثم ترفع الإشارات إلى مستوى القدرة المنشودة بواسطة مشغل ترددات 
راديوي ومضخم طاقة التردّدات الراديويّة. إن هذه المرسلات لا تحتوي على دارات 
سيطرة تردّدية أوتوماتيكية (ندومنه ©5ه) لأنّ المذبذب البلّوري» وحده يؤمن 
ترددات عالية ومستقرة. 

مرسلات الستيريو المضممن نرذديا 

ترسل إشارات الستريو السمعيّة من خلال مرسلات 11/1 (5دع)]تماقصة1 معرع 5 21/1) 
بعمليّة خاصة تعرف باسم ستيريو /11 التقابلي المتعدد (عمنرءام16د18 معرع غ5 /11) . 
عندها يخضع خرجٌ سمعي صادر عن ميكر وفونين» عن اليمين واليسار» لدارة مصفوفة 
طارحة وجامعة (انناء 1 عجتنه]38 «ماأعدءةطن5 امه 0061ه). لهذه الدارة خرجان اثنان: 


الأوّل هو كناية عن حاصل جمع سعة الإشارتين الآنيتين (اليمين واليسرى) والثاني هو 
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الفرق بينهما. تتراوح التردّدات الفرديّة (ادسدمهه8) والمجشمة (ءنهمطممعءع:5) بين 50 
2 9و15000812. يُستخدم مجموع هذه الإشارات لتضمين التردّدات المحشلة 
الأساسيّة. ثم يعكس تضمين المستقبل المفرد ليصدر ترددات سمعيّة تحتوي على 
إشارات البفين والساز جيعا لعجن ققدان أق تعلو مات ننها, 


أما الإشارات الناتجة عن الطرح فتستعمل لتضمين حاملة الستيريو الجزئية 
(لع تدع طن5 معنء51 لموطعل51 - ء1اطننو2) ذات النطاق الجانبي المزدوج» والذي تعمل 
بتردد 381112. 


إن هذه الحاملة الجزئية » التى يتوجب كبتها بمستوى أقل من 1 فى المئة من 
الحاملة ال يسيك هر :فى اللا نايد وككاسية .مع إقاراف المعريو المويكهة والتي 
تصدّر بتردد 191352. عندها تُضِمن الحاملة الجزئية الحاملة الرئيسية لتعود الاشارات 
الموكية وتسبطر عن داراث إعادة التضمين العريوفوقى: فى السعقبلات» الى 
يمكن دمجها مع مجموع الإشارات لإعادة توليد إشارات اليمين واليسار الأصلية. . 


مستقبلاات التضمين السعوي 

إن مستقبل التغاير الفوقي (ء/اأعءع18 عمنولهئعطءومن9) هو دارة استقبال التضمين 
السعوي (5:ء7زوه26 11م )» الذي يتغلب على المثالب والتقصير فى مستقبل ترددات 
الراديو المنغمة (1172 -لإعموناوع2 5نلمظ لعصنكا) الأخيرة» وذلك بتحويل كل 
التردّدات الواردة إلى تردد واحد وسيط 18]. إنّها دارة الاستقبال الأكثر وواجا فى 
مسعقبلات الراديو الشخصيى. كما أن العبدلات فى الداراث تستخدم أيضاً فى 
الاتصالات الراديويّة» سواء عند الهواة أو المهنيين المتخصصين. 

مستقبلات المغاير الفوقي 

إن المستقبل المغاير الفوقي (كتعلاععع 18 عمنولممعاءطيومن5)» الذي يظهر الشكل 
8-8 مخططاً مبسطاً له يستقبل إشارات 436 نطاق بث إذاعي قياسية 112 550 إلى 
2 1500. تخضع إشارات الراديو الملتقطة من الهوائي إلى مضخم التردّدات 
الراديويّة قبل أن ترسل إلى الخلاط الذي يستقبل تلقائياً الخرج من المذبذب المحلي. 
لا يستقبل الخلاط إلا الإشارة التي نغمت (4همن1) فقط فيما يرفض ماعداها من 
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الشكل 8-18: مخطط 
تبسيطي لمستقبل مغاير فوقي 
للتضمين السعوي (4811). 12 456 
إشارات. تختلف ترددات المذبذب المحلى عند الاستقبال عن الترددات المنشودة 
بدرجة تعادل التردّدات الوسيطة للمستقبل وتساوي عادةً 32لا 456. في مجمل 
مستقبلات المغاير الفوقي» تكون ترددات المذبذب المحلي أعلى من تردد الاشارة. 
فإذا كانت التردّدات الوسيطة تساوي 1112 456 والخلاط مثبت على درجة 11512 1010 
يعدل المذبذب ير درجته إلى 1112 1466 (1112 456 - 1010 - 1466) فإذا عاد وتغير 
الخلاط إلى 1112 880» تصبح عندئل ترددات المذبذب 112 1336. 


يغاير الخلاط المذبذب ودخل التردّدات لإنتاج الفرق التردّدي» أو بالأحرى 
التردد الوسيط ذاتها التي تحملها إشارات التردّدات الراديويّة 414. يضخم خرج 
التردّدات الوسيطة الآتية من الخلاط بواسطة مضخم أو أكثر متخصص بتضخيم 
التردّدات الوسيطة. بعدها يرسل الخرج المضخم إلى كاشف التضمين السعوي 
(07]ءعاء12 20013105 - علس ناوسة) حيث تفصل التردّدات السمعيّة عن إشارات 
التردّدات الوسيطة؛ وتضكمّم ثم ترسل إلى مكبر صوت أو إلى السماعات. 


إن مستقبلات المغاير الفوقي عالية الكفاءة تحتوي عادةً على ضابط تشويش 
(7ع] نآ ءوزه81) ودارات تحكم أوتوماتيكي بالصوت (0كه). يمنع ضابط التشويش 
وصول الشوائب الصوتيّة من الدخول إلى المستقبل بعد قطع سعة الإشارة في المرحلة 
الغي تتوايحد فيها: إن دارة المحكم الأوتوماتيكي بالصوت (887) لبقي الخرج 
السبعي من المنشقيل تابناء زعم العيرات: فى نقوة إشارات الترذدات الراديوقة, تدم 
هذه العمليّة بتطوير فولتيّة التيار المباشر ©17 التي تتناسب سعتها مع قوة الإشارات 
السمعيّة المرسلة من الكاشف. ترسل الفولتية المتغيرة إلى مضخمات التردّدات 
الراديويّة والتردّدات الوسيطة لتسيطر لاحقا على سعتها. 
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تستخلص مستقبلات المغاير الفوقى التقليدية المكوّنات السمعيّة من إشارات 
التردّدات الوسيطة» غير أن ذلك يشكل عائقاً أمام استقبال الموجات المستمرة (/035) 
النى لا تحتوي على إشارات سمعية. لذلك يضاف إلى المستقبل مذبذب ترددات 
ليطن انموي الإشارات السمعية» إذ لا بد من استقبال الموجات المستمرة (/31©). 


مستقبللات 131 

مستقبلات 1731 القياسية 

إن مهمة مستقبلات521 (2ء9زءعء26 131) القياسية هي استقبال وإعادة إنتاج إشارات 
. يحتوي المخطط التبسيطي في الشكل 9-18 على مستقبل 7531 من شأنه استقبال 
إشارات قياسية للبث الإذاعى من نطاق 31512 88 إلى 21112 108 هذا المخطط المبسط 
هو شبيه بالمخطط الذي سبقه عن مستقبللات بث التضمين السعوي «الشكل 8-8). 

تضخم الإشارة 581 الملتقطة من الهوائي بواسطة مضخم التردّدات الراديوية :87) 


(67 ,نامس ثم ترسل إلى خلاط حيث تدمج مع إشارةٍ صادرة عن المذبذب المحلي 
الذى مرفيعه أن يو لد ترددات تتراوح بين 81112 77.4 و 11112 97.3. 


إن خرج الخلاط هو في الحقيقة تردد وسيط (15) يحفظ كل معلومات إشارات 121 
المرسلة. لإشارات 18 سعة ثابتة» ولكن تردداتها تتقلب بشدّة فوق وتحت ال 31512 10.7 
لتتبع أثر تضمين المرسلات حين تنغم إلى نطاق بث 7536 المعياري. وبهذه الطريقة 


يتحول التردد المركزي التابع لإشارات 7321 إلى ترددات 17 الخاصة بالمستقبل. 


10.7 11 10.7 141 


الشكل 9-18: مخطط تبسيطي لمستقبل مُضمن تردّدي (0781. 
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بعد التضخيم بواسطة مضخم التردّدات الوسيطة تخضع التردّدات الوسيطة 18 إلى 
لضابط حالة (ع5128 عا لساط) ينزع عنها كل تغيرات السعة المحمملة عليهاء فتطبق 
كمّية الانحراف التردّدي الفوري عن التردّدات الوسيطة. 


ترسل هذه الإشارة بعدئلٍ إلى شبكة طور مزيل للتشديد القبلي وذوةطمسرءء0) 
72167011 فيقلب عملية التشديد القبلي الذي تم في عمليه إرسال 2531 ويعيد توازن 
التناغم لإشارات 584 في المستقبل إلى حالتها التي سبقت التشديد القبلي. تُنجز هذه 
العمليّة بواسطة دارات تخفض درجة الخرج إلى المضخم السمعي إذا ازدادت 
التردّدات السمعيّة» وتزيد هذه الأخيرة إذا ما انخفضت التردّدات السمعيّة, (إن مرج 
المُمِيّز والدارات المزيلة للتشديد القبلى تحل مكان الكاشف فى مستقبلات التضمين 
السعوي) (431) . عندها تضخم الإشارة السمعية وترسل إلى المكبر الصوتي. 


مستقبلات الستيريو المضمّنة تردّدياً 

باستطاعة مستقبل الستيريو (15ه0زءه0 0ه.ه:5 531) استقبال وإعادة إنتاج إشارات 
التقابلية المتعددة المُضْمنة تردّدياً (81). إن نهاية الواجهة لهذه المستقبلات لا 
تختلف عن تلك التي في مستقبلات 736 التقليدية. تضاف إليها دارات إضافيّة» تلي 
كاشف 886 لفصل المكوّنات الفردية للإشارات المركبة. هذه المكوّنات هي عبارة 
عن إشارات اليمين + اليسار (2 + ,1) مرفقة بنطاق عرض يساوي 1112 15» وإشارات 
(8-,8]) بنطاق عرض :151 23 إلى 1112 53» وترددات رئيسة محمّلة بدرجة 2لك11 19. 


فصل هذه المكوّنات عن الإشارات المركبة بواسطة الترشيحء فيما تقوم دارةٌ 
مصفوفة (16ناه012 2/13) بدمج هذه الإشارات لتعيد إشارات قنوات اليمين واليسار 
الأصلية وتحافظ عليها. عندئني تعالج هذه الإشارات المحميّة كلها في قنوات سمعيّة 
منفصلة. وهي تحتوي على شبكات لا تشديد قبلي ومضخمات سمعية» قبل أن ترسل 
إلى مكبرات الصوت. يمكن الإطلاع أيضاً على مرسلات الستيريو المضعّنة تردّدياً» 
والتي سبق وذكرها في هذا الفصل. 
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أصبح التلفزيون في القرن العشرين أحد الأعاجيب التقنيّة» وذلك لقدرته على 
إصدار صور متحركة؛ وأصوات وموسيقى» من خلال جهاز الاستقبال عينه. كان 
البث التلفزيون الخام» المستند إلى المسح الميكانيكي» قد جرّب في أوائل القرن 
العشرين» غير أن بث أوّل برنامج تلفزيوني لم يكن ممكتاً قبل عام 1928» فكان أول 
برنامج في الولايات المتحدة. واعتمدت تلك الأنظمة الرائدة على أقراص ميكانيكيّة 
دوّارة كبيرة وغير موثوق بها لإنتاج الصور. واليوم تعتمد التلفزيونات الحديثة على 
مزج توفيقي بين الكاميرا وصمامات 087 لإنتاج الصورء التي تستند على أساس 
المسح المتزامن لحزم إلكترونية (قمنوء8 مناءه81) . 


طُوّر أوّل صمام لأشعّة المهبط (81© - وطنا1 نره1 4وطاه)؛ وهو كناية عن غلاف 
زحاجحي مفرغ من الهواء يحتوي على كاثود باعث للالكترونات وأنود ذي استقطاب 
موجبء كأداة مخبريّة لدراسة الظواهر الكهربائيّة في الغازات وفي الفراغ. ولقد كان 
الإصدار الأولي لهذا الصمام الخطوة الأهم في طريق اكتشاف الأشعة الشينيّة. وفي 
السنوات اللاحقة وجد الباحثون أنه بالإمكان مسح حزمة الإلكترون على شاشة 
فلوريّة» وذلك من خلال تبديل قطبية الإلكترودات الداخلية لتكوين صور تدوم أطول 
لكي تتم رؤيتها. وقد أدى هذا الاكتشاف إلى اختراع ما يعرف بالأوسيلوسكوب 
(عممعوه للك و6) . 


مع تطوير كاشف الصورة (الاكونوسكوب) (عممءوهدمع]) ) بدأت التلفزيونات 
الحديثة بالظهور. فبدل أن تُرسَم الصورة بحزمة الإلكترون على شاشة فوسفوريّة 
بُدَّلت استقطابيةٌ الإلكترودات الداخليّة لكي تمسح الحزمة صورة بصريّة مركزة على 
صفيحة داخليّة. من ثم تضْمّن الإشارة الكهربائية الصادرة من الصفيحة بواسطة 
الحزمة لتحويل الصورة إلى إشارة للصورة (أو ما يسمى اليوم بالفيديو). وعندما ترسل 
هذه الإشارات مع نبضة تزمين» يعاد إنتاج الصورة في صمام الاستقبال. وتقوم النبضة 
إلكترونياً. 


كان أول ظهور علني للتلفزيون المزود بماسح إلكتروني في بداية عام 21933 إلا أن 
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البث التلفزيوني بالأبيض والأسود لم يتحقق حتى أربعينيات القرن العشرين. ومع أن 
الانتقال إلى البث التلفزيوني الملون كان سريعاً» إلا أنه بعد أكثر من 20 عاماً لم يتفوق 
عدد التلفزيونات الملوّنة في البيوت الأميركيّة على عدد تلفزيونات الأبيض والأسود 
فيها. غير أن الانتاج الهائل والتنامي الاقتصادي جعل التلفزيونات الملوّنة بمتناول 
معظم أفراد الشعب. 


إن مدى الاستقبال الجيد لجميع إشارات البث التلفزيوني لا يزال محدوداً حت 
اليوم بنصف قطر لا يزيد عن 30 ميلا عن المرسل» مما يحدّ من خيارات مشاهدي 
التلفاز» عكس ما هو عليه الحال بالنسبة إلى مستمعى الراديو. بالإضافة إلى ذلك» 
فشكل التجبال والوديات عائقاً انام توويم إشارات: البق في المناطق المحصورة 
ضمنها. أدت هذه العوامل السلبيّة إلى تطوير فكرة التلفزيونات الجماعية» أو ما يعرف 
اليوم بتلفزيونات الكبل» أو تلفزيونات الإشارة السلكيّة .04777 يقوم مجهز هذه 
الخدمة, بتوزيع الإشارات على المنازل بأجهزة استقبال مثبتة على ارتفاع كاف بحيث 
يتم استقبالها ضمن خط الرؤية. من ثُمَ يقوم المجهّز بتوزيع البرامج المستلمة من 
مُرخّل الساتل وإزالة محدوديات البث المباشرة وتزويد المشتركين بعددٍ أكبر من 
القنوات التلفريونية. مؤخراً باث بإمكان أجهزة استقبال الساتل المنرليّة استلام أكثر 
من 150 قناة تلفزيونيّة. 


يذكر أن المنافسة بين خدمتى التلفزيون بالكبل وبالساتل قد ازدادت حماسة. إلا 
ألا ميم ياك الأفور قوم 1 للد فيه معدا يتات لمذة طويلة عن الرفن. وعدا اكتمطا 
في الوقت عينه أن شركات كبرى مشغلة للهاتف تُقدم على شراء شركات الكبل بغية 
جعل الكبل الوسيط العالمي في خدمات الاتصالات الهاتفية والتلفزة التفاعليّة والبريد 
الالكتروني» وعرض مقتطفات من الأفلام قبل شرائهاء واستخدام الإنترنت» إضافةً 
إلى العديد من الخدمات الأخرى. 


مع تطور التلفزيونات الرقميّة» وتلفزيونات التبيان العالي 8121778» بقي مستقبل 
البث التقني غامضاً ومحور أسئلةٍ عديدة تحتاج إلى الإجابة عنها : فهل سيكون 
المواطن العادي مستعدا لاستبدال تلفزيونه التماثلي الملوّن بآخر عالي التبيان؟ وهل 
سيكون التجوال في الانترنت أكثر متعةًٌ على التلفاز منه على الكمبيوتر؟ وهل يرغب 
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الناس في مشاهدة الأفلام على شاشات الكمبيوتر؟ على الأرجح إن عمليّة استبدال 
الأجهزة التماثليّة بأخرى عالية التبيان سوف تستغرق على الأرجحح بضع سنوات نظرا 
إلى سعر الجهاز من تلك الأخيرة الذي يفوق 3000 دولار أميركي. أمّا التلفزيونات 
الرقميّة العاجزة عن استقبال تلفزيونات التبيان العالي» فالأرجحح أن يكون انتشارها 
طغيلاً رغم الشعي إلى بيعها بأسعارٍ زهيدة. 


معايير لجنة الأنظمة التلفزيونيّة الوطبيّة الأميركية 


تم في عام 1953 التوافق على جعل «لجنة الأنظمة التلفزيونية الوطنيّة الأميركية» 
(عع]نستصط0© مطدع 55 دمزو 1 كعاء1 لهم60ة01) - التي طورتها شركة الراديو الأميركي 2 
المعيار الوطني في الولايات المتحدة. واليوم تتبنى هذه المعايير دول أخرى مثل كندا 
واليابان والمكنياة وبعض دول أفريقيا الجنوبيّة والدول الآسيويّة. أما البال (1مم) 
والسيكام (580813/1) هما أيضاً معياران عالميانء إلا أنهما غير متوافقين رغم 
تشابههما مع .77150 


تتجسد معايبر ©7786 للنقل التلفزيوني بالرسم البياني في الشكل 1-19 وهي تتيح 
بث قناة بعرض 31112 6» تقع ضمنهاء حاملة الصورة (عتسة0 عدنءزط) على 31112 1.25 
فوق الحدٌ الأسفل للقناة. أمًّا مركز الترددات السمعيّة فعلى 211812 4.5 فوق حاملة 
الصورة. يظهر في الشكل أيضاً أن النقل في ©2755 مستقطب أفقياً. نُضمَن الصّورة 
المركبة سعوياً (834) فيما ُضمّن إشارات الصوت ترددياً (58). ويتشابك في كل 


١ 
المركزي ا تردد ناقلة‎ 
اللون الثانوية‎ ١ 


3 
3.579545 
4.2 2 


إيهليززير 4.5 


1لا 6 


الشكل 1-19: معايير 7/105 للبث التلفزيوني. 
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إطار 525 خطاً من 2 إلى 21 أمّا المسح فيتعاقب أفقياً من اليسار إلى اليمين ورأسيّاً من 
الأعلى إلى الأسفل. ويتم مسح 525 خطأ ضمن كل إطار بمعدّل 30 إطاراً في الثانية. 


يتطلب تشكيل صورة التلفزيونات الملوّنة تحديد معايير للشطوع (عءمةمنسسد])» 
واللون (عس8)» والإشباع (دمنغهمد0ة5) (بين نوعيّة الماوث والنضارة 6ن[هن© اعاموط 
ع1 ولو17). يُرسل الشطوع بإشارات الأبيض والأسودء أمّا اللون ونسبة 
الإشباع؛ فيحمّلان بإشارات التلوّن ([2مع51 أ٠هههنسهم0).‏ ويرتبط تبدل سعة 
إشارات اللون بالتبدّل في الإشباع؛ كما أن التغير في زاوية الطور يتعلق بالتغير في 
اللون. 


تزسل إشارات اللون والسطوع ضمن أجزاء متراكبة (عدزومة1:ء07) من النطاق 
نفسه وفقاً لآلية تسمى تشابك الترددات (عمزعة1مء)ه1 تإعمعدوءء2). إذ إن تحصيل 11112 4 
لإرسال معلومات الشطوع والألوان يتطلب على الأقل 30132 6 من الترددات و 20112 2 
أخرى لإرسال الأصوات وتأمين نطاق حماية ضد التشويش. تنطلب الصّورة 3512 3 إلى 
32 4 وذلك لأن شاشة التلفزيون القياسية بإمكانها أن تعرض حتى 337,920 بكسلاً 
(5اء«نط). وعلى هذه البكاسلء أو العناصر في الصورة» أن تزود 30 مرّة في الثانية 
مقارنة بمعدل سرعة المسح الرأسي. 


إن معايبر ©2156 لصور التلفزيون فى الولايات المتحدة لها نسبة باعية (إعومدئم 


3 13]10) هي كناية عن 4 وحدات عرض و3 وحدات طول. يتجلى تعاقب المسح 
عند النظر إلى صمام الصّور بالرسم البياني في الشكل 2-19. تبدأ نقطة انطلاق المسح 


الشكل 2-19: التعاقبيّة في مسح 
الصور التلفزيونية المتشابكة. 


من أعلى وسط الشاشة (يدل عليه الخط المتقطع) وينتقل بسرعة ثابتة لا تتغير من 
اليسار إلى اليمين بموازاة الخطوط التي تقع على مسافة متساوية بينهاء وما أن يبلغ 
خط النهاية حتى تعود بقعة (06م8) المسح إلى الحافة اليسرى لتبدأ المسح من جديد. 
خلال الفاصل الزمني للعودة» تضمحل البقعة» وهذا يفسر عدم وجودها في الرسم 
البياني. وفيما تنتقل بقعة المسح ذهاباً وإياباً على الشاشة تتدرّج البقعة إلى الأسفل 
معدل ثاميقة: وتأخذ الخطوط في الرسم مساراً خفيف الانحدار وكل منها يبدأ على 
مستوى أدنى بقليل من نقطة انتهاء الخط الذي سبقه. 


يبدأ الحقل الأول (51614 56ة) (الظاهر على شكل خط متقطع) في منتصف الخط 
الأول ثم يقفز ضمن المسار التعاقبي إلى الشطر 3 ثم 5 ويستمر على هذا النحو حتى 
يتم مسح كل الأعداد المفردة. ولا تنتهي العملية حتى يكتمل المسارء لتعود البقعة من 
جديد إلى الركن الأيسر لأعلى الشاشة. إلا أنها تتبع في طريق العودة خطأ ملتويا 
ومتعوّجاً نظراً لحركة الذهاب والإياب الأفقية التي تنخذها بطريقة غير مرئيّة بفعل 
اضمحلالها خلال المسار. أمّا الوقت الذي ند قه الحزمة للعودة إلى نقطة بداية 
المسار الثاني» فيعادل الوقت الذي يتطلبه 21 خطاً أو 60/1 من الثانية. خلال هذا 
الوقت يتم إرسال 262.5 خطاً. 


عند وصول البقعة (01م5) ينطلق المسار الثاني «الممثل بالخط المستمر غير 
المتقطع) من السطر 2 ويستمر بالتحرك ضمن مساره التعاقبي حتى تُمسح كل 
الخطوط المزدوجة لتعاود الصعود مجدداً إلى الزاوية اليمسرى لأعلى الشاشة؛ عندئلٍ 
يكون كلا المساران قد تشابكا. تحتوي الصورة الكاملة؛ والتي تسمى الإطار 
(عسه:)؛ على 525 خط. وهي ترسل خلال فترة زمنية قصيرة تساوي 30/1 من الثانية. 
إن النمط المبيّن في الرسم البياني 2-19 هو الذي يظهر على شاشة التلفزيون في غياب 
الصّورة ويطلق عليه اسم «الشبكة». 


تحتاج معايير ©7075 إلى مسح 15,750 خط في الثانية أفقياً و30 خطأً في الثانية 
رأسيًاً. وبالتالي يستغرق كل خط فترة وير 63.49 ويتوجب على إشارات التلفزيون 
الملون أن تكون متوافقة مع إشارات التلفزيون الأبيض والأسود أو التلفزيونات أحاديّة 
اللو ن (117 عمسمعطعمم310) . 
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مُرسلات التلفزيون الملون 

تحتوي مُرسلات التلفزيون الملون (5ه6]]ونصصةء1 107 وامه) على أقسام مُضْمّنة 
سعويّاً لإنتاج إشارات الفيديو» وأقسام مضمنة ترددياً لإنتاج إشارات الصوت. إن 
الأقسام المضمّنة ترددّيا في مٌُرسلات التلفزيون الملون تتطابق مع التي في مرسللات 
التلفزيون الأبيض والأسود. كذلك تحتوي أقسام الفيديو» على الدارات نفسها التي 
تحتويها مُرسِلات الأبيض والأسود إضافةًٌ إلى داراتٍ أخرى لانتاج إشارات اللون» 


كما يظهر في الشكل التخطيطي المبسط 3-19. 


أما الشكل 4-19 فهو مخطط بياني مُبِسَط لدارات مرسلات التلفزيون الملون التي 
تعالج إشارات الأحمر والأخضر والأزرق الصادرة من الكاميرا الملونة» لتعود فتنتج 
الإشارات المخصصة للنقل. هذه الإشارات الثلاث تُجمع في دارةٍ مصفوفة (ع«نهاهة 
اندع ) التي تضيف الإشارات إلى بعضها البعض» بنسبٍ مختلفة لإنتاج 3 إشارات 
(للتربيع) مرتبطة بمعلومات الأخضر والإرجوانيء وال بالبرتقالي والأزرق الداكن 
مموت) . ثم تتركب إشارتا 0 و1 فتعطيان التلوّك (ععمةسمتصمعطعء) أو الإشارة © والتي 
تحتوي على كل بيانات ألوان الصورة. إن موقعي قناتي 7 و0 في الشكل البياني 
الخاص ب 7750 لترددات التلفزيون الملون تظهران في الشكل 5-19. 


دخل الصوت 
الشكل 3-19: مخطط بياني مبسط لمرسل تلفزيون أحادي اللون. 


-25373- 


الدارة الخادمة 


إلى مضخم 
الفيديو 


مذبذب الحاملة 
الجرئي 


1/111 8 


الشكل 4-19: الدارات المتشابكة لإشارات الفيديو في التلفزيون الملوّن. 


حاملة حاملة اللون 


الصوت _ [آبب-- 82 ييا 


-125 4 4.5 5 


قناة 00 قناة 1 
الترددات بال «31112» فوق ترددات حاملة الصور 


الشكل 5-19: موقع قناتي 1 و0 في معايير ©2/156. 


ترسل إشارات الا مباشرةً من الدّارة المصفوفة إلى الدّارة الجامعة 40067 
ناورك )» أمّا إشارة ال 7 فُستخدم لموازنة مُضمّن 0 الذي» يستقبل بدوره دخلاً من 
مذبذب الحاملة الجزئية ذات التردد 20112 3.58» ولكن طورةٌ يزاح ب 900 بواسطة مزيح 
الطور (:666ذط5 وودام). إن كلا من إشارات 0 و1 تضمّن ترددات الحاملة (مونسوح) 
الجزئية للترددات وتتركب معاً لتكوين إشارات التلوين ولكنّ دون أن يفقدا هويتيهما 
وذلك لاختلاف طور الحاملة الجزئية داخل المُستقبل ب *90. هذا ويتركب خرجي 
مضمّن 0 ومضمّن 1 اتجاهياً (19لهتتماعءعء17) ليشكلا النطاقين العالي والسفلى ومن ثم 
يضافان فيما بعد للدارة الجامعة. إذا يضاف اتجاهيا نطاقا الجانب (05صوطءل51) 
الناتجان عن تضمين 0 و1 فيولّدان الإشارة ©. وعند جمع نطاقي الجانب هذين تزال 
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الحاملة الجزئية ذات التردد 11112 3.58. 


تتوحّدُ بعدئذ إشارات الشطوع لا وإشارات التلوين © في إشارة فيديو واحدة في 
الدّارة الجامعة» بينما تقوم دارة التوقيت بتوليد نبضات زمنيّة أفقية ورأسيّة تنظم 
مسحها ومعادلتهاء لتعود وترسلها هي أيضاً إلى الدارة الجامعة حيث تُدرج في 
المفاصل الزمنيّة المناسبة لإشارة الفيديو. 


إن «تفرّر اللون المتزامن) (56نا8 عمرد 01) هو مصطلح يطلق على نبضة مزمّنة 
أخرى تضاف على إشارة الفيديو. يتألف كل تفزر من بضع دورات الحاملة الجزئية 
2 3.58 غير المضمنة يضاف إلى كل نبضة للمسح الأفقي. ولأن الحاملة الجزئية 
تتم إزالتها بعد توليد إشاراتي © و7 يتوجب إعادة إدخالها من قبل المُستقبل لمزامنة 
طور الحاملة الجزئية المدخلة من جديد مع طور الحاملة الجزئية الأصلية في المرسل. 


إن خرج الدارة الجامعة هو كناية عن إشارة مركبة يطلق عليها اسم إشارة فيديو 
ملونة (لومعذد م6لثلا 0ععرعاط عمامه) وهي تحتوي على جميع بيانات الصور 
والتوقيتات. وهذه السعة المركبة من إشارات الفيديو يتم تضخيمها وإرسالها إلى 
مُضْمّن الفيديو. أمّا الدارات الأخرى في المرسل الملون فتتطابق مع تلك التي في 
مرسل الأبيض والأسود. 
المسيتبلات العلفزيونيّة 

كما يظهر في المخطط المبسط للتلفزيونات أحادية اللّون في الشكل 6-19) 
يحتوي مستقبل التلفزيون (106عع26 1077) على فير صوت وصمام أشعة الكاثود 
7 أو صمام صورء مرفقة معدارات الكترونية. تمن دارات الانحراف 
(وأنداعمتك ومناءء1/ء2) التيار لتشغيل مجموعة من الملفات المركبئة حول عنق ال 117©. 
وكما طُّرح في الفقرة السابقة لمعايبر لجنة الأنظمة التلفزيونية الوطنيّة الأميركيّة» فإنه 
بتغيير المجال المغنطيسي» تنحرف حزم الإلكترون المنتجة في الصمام ليرسم 
خطوطاً أفقية متقاربة جدّاً على الغلاف الفوسفوري لسطح الشاشة الداخلي. 

يحتوي مستقبل التلفزيون الملوّن على جميع الدارات الموجودة في مستقبل 
التلفزيون الأبيض والأسود, إضافةً إلى دارات جامعة لحماية إشارات الألوان الأساسيّة 
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كالأحمر والأخضر والأزرق من الحاملات المضمّنة. إن إشارات الأبيض والأسود 
والإشارات الملونة تتألق جميعها من حاملة صوث مضقنة ترددياً وحاملة فيديو 
مضئنة سعوياً بنطاق 30172 6. تتألف نسبة الفيديو فى إشارات اللون» كما فى إشارات 


عو 
ع 


الأبيض والأسودء من الخطوط الأفقية لبيانات الصورة والخطوط الفردية» تتبعها 


الشكل 6-19: رسم تخطيطي مبسط لمستقبل التلفزيون أحادي اللون. 


تُعالج الدارات المستقبلة الإشارات المركبة (ع؛زوهمص.ه0). ثم إن إشارات الفيديو 
والصوت تُضخم بواسطة مُضخم تردد راديوي (2ه/ناوسم 875) وتحوّل إلى مستقبل 
التردد المتوسط عبر خلاط (:20:6) ومذبذب محلي. ثم نُضخم الترددات المتوسطة 
عبر مضخم للترددات وترسل إلى دخل الكاشف. يعيد الكاشف بدوره تضمين 
إشارات الفيديو 21ى ويغاير (6م:ر0ه0ه11) تردد حاملة الفيديو 17 ب 21112 4.5 مع 
إشارات 11301 الصوتية. 


وكما يظهر في الشكل 1-19 ويتحوّل فرق التردد الناتج عن هذه المغايرة 
(عصتم نزلممعنء21) في إشارات الشمع إلى إشارات جديدة بتردد مركزي مقداره 1112 4.5 
وهذا يسمى كشف الحاملة البينية (0هاءهاء2 رعنتدعهم1). يعاد تضمين إشارة 
الصوت ذات التردد 261512 4.5 بواسطة مضخمة للترددات المتوسطة 15 وترسل إلى 
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كاشف سمعى مُضئن ترددياً 514. وبعد إعادة تضمين الصوت بواسطة الكاشف يكثر 
ليشغْل مُكبر الصوت. إن ترددات حاملات الصّوت فى كل الإشارات التلفزيونية هى 


أعلى ب 21112 4.5 من ترددات حاملة الفيديو. 


يتم إزالة تضمين (1206-اكهسمء©) إشارات الفيديو حين تنتج الإشارات الشمعية ذات 
التردد 21512 4.5. عندها تُضخم إشارات الفيديو في مرحلة ما قبل التضخيم الفيديوي. 
ويُفصل السطوع لا عن التلوين © وعن تفزرات الألوان المزمّنة بترددات 21112 3.58 
بواسطة 3 شبكات ترشيح. وهذا ما يتبيّن في المخطط التبسيطي في الشكل 7-19 
المتعلق بدارات استقبال التلفزيون الملوّن التي تُعيد إنتاج الألوان. ثم تضخم الإشارة 
لا» مروراً بدارة التأخير لإشارات لا» وبواسطة مضخم السطوع لا قبل أن ترسل إلى 
الدارة المصفوفة. تبطئ دارة التأخير الإشارة لا حتى يتزامن وصولها إلى الدارة 
المصفوفة مع وصول الإشارة © التي تتطلب عملية معالجة إضافيّة. 


كذلك تفصل الإشارة © عن إشارة الفيديو بواسطة مُرشح وتُضخم بواسطة مُضخّم 
التلوين © ومن ثم تُخضع لمستخلصي (2001112]015مء12) إشاراتي 1 و0 اللذين 
يستخلصان (]عه8) بيانات الألوان من إشارة ©. بالإضافة إلى إشارتى 1 و0» تحتوي 
الإشارة © الموجة الحاملة المزالة ذات التردد 21117 3.58 من المقترض إعادة إدخال 
هذه الحاملة لاستخلاص الإشارات المضمنة. تُولّد الموجة الحاملة 11112 3.58 
بواسطة مذبذب بتردد 20112 3.58 وتبقى ضمن طور المرسل (الشكل 4-19) بفعل 
إشارة «تفزر اللُون المُرّمَّن» التي تهمل بعد ترشيحها من مجمل إشارات الفيديو. 


الشكل 7-19: دارات إعادة إنعاج 


الألوان في المستقبل العلفريوني. 


يُرسل خرج واحد مباشرةً من المذبذب بتردد 3.58 20512 إلى مزيل التضمين1 
لاستخلاص ألإشارات 1 المضمنة. تتم إزاحة طور الموجة الحاملة المضمنة مع إشارة 
© في المرسلة ب 900 قبل أن يتم إرسالها إلى المضمّن (:81001230). وبفعل هذه 
العمليّة» يُحوّل خرج آخر من المذبذب بطور ”90 بواسطة مزيح الطور 900 قبل أن 
يخضع لمزيل التضمين 0»؛ الخاص باستخلاص الإشارة © المضمنة. يتم تطبيق 
الإشارات 1 و© المستخلصة على المصفوفة (2ذة]2) تباعاً مع إشارة لا. وأخيراً 
تتركب الإشارات الثلاث بنسبها الخاصة بها لإعادة إنتاج إشارات الألوان الأصليّة من 
الأحمر (8) والأخضر (6) والأزرق (8) والتي تُرسل إلى صمام الأشعة '087. تغير 
الإشارات شدة حِرّم الإلكتروناً عندما تمسح صمام الأشعة 087 واختلافات السطوع 
والألوان تن تنتج الصّورة. 

صمامات كاميرات العلفزيون 


تحتوي التلفزيونات بأغلبيتها على أقسام رئيسة هي: 1) قسم الصورة (عءعةمآ1 
دمناءء5)» 2) خزن الهدف (إءع2ه1 عع دره]5)» 3 قسم المسح (ممتاعع5 مو 5) . في 
قسم الصورة وبصريّات الإلكترون يقوم سطح للإصدار الضوئي بتحويل الصورة 
البصريّة إلى صورة الكترونية» مركزة على سطح قسم خزن الهدف لتكوين صورة ذات 
شحنة كهربائية مطابقة. أمّا خزن الهدف فيخرّن الشحنات الكهربائية المركزة قبل 
القراءات والمحو وذلك بفضل حزمة الإلكترون المولد في قسم المسح. . تقوم حزمة 
الإلكترون المنخفض السرعة بمسح (دهه8) السطح الخلفي للهدف مراراً وتكراراً 
حتى ولد إشارات متفاوتة التوقيت تتناسب مع حيز توزيع الشحنات (عع1ة0 200121م5 
هط 15 2). من ناحية ثانية تقوم صمامات التصوير التلفزيونية (2مع17101) باستخدام 
أهداف ذات موصلية ضوئية (ناعوعة1 واناءملدمءمنوطط) لأداء وظيفة التحويل. 


صمامات التصوير التلفزيونية (فيديكون) 

إن صمام فيديكون (771 - وعطنا1 مم6 17101)» كما يظهر في الشكل 8-9) هو صمام 
صغير وبسيط نسبيًا لكاميرا تلفزيون مع هدف ذي موصلية ضوئيّة. تركز الصورة 
بصرياً بواسطة عدسة على لوحة الواجهة المطلية من الداخل بمادة شفافة موصلة 
تُكوّن غشاءً رقيقاً يشكل الكتروداً للإشارات الكهربائية. يتم ترسيب طبقة رقيقة من 
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غشاء شبه موصل ذي موصلية ضوئيّة» كالقصدير ثلاثي الكبريت؛ على الكترود 
كهربائي شفاف يعمل «كهدف». وتركز حزمة الإلكترون الصادرة عن مدفعة 
إلكترونات (05 0ه0ء816) بواسطة مجال مغنطيسي منتظم» ويعدل عن طريق ملفات 
إحناء لكي تقوم الحزمة بالمسح المتوازي للهدف (ممه5 بعاكه») . 


ملفات الاصطفاف مالع التركيز 


طبقة ذات موصلية 
الكاثود 


مدفعة 
الإلكترونات 
ملفات الانحراف الأفقي والشاقولي 


الشكل 8-19: صمامات كاميرات التصوير التلفزيونية (فيديكون). 


مع حوالي 710 20 مطبقة على إلكترود الإشارة أو لوحة مرتبطة بالكاثود» ترسب 
حزمة الإلكترون الماسح الكترونات على سطح الهدف فيتم شحنه الى فولتية الكاثود. 
وحين تتركز الصّورة على الهدف» تزداد الموصلية فى المناطق المضاءة مسببة تدفق 
لحان واتضيي الماظرح المسوحة فى عه التساطق الدريييا بشيحونة انبا 
بالكاثود بين عمليتي مسح متتاليتين. تقوم الكترونات الحزمة بتحييد (26نلفنانه3) 
الشحن المتراكم فُولّد إشارات فيديو في طرف إلكترود الإشارة التي يتم تضخيمها 
بعدئل. تكتمل دورة الشحن والتفريغ حين تسبب الموصلية الضوئية» من خلال 
الهدف» تأثير شحنة موجبة. لا يحدث صمام كاميرا التلفزيون (فيديكون) تشوّشاً 
يذكر وذلك لأنه يعمل على مستوى تيار منخفض. وفيما تكون حساسيته مرتفعة 
يحصل بعض التأخير بسبب التأثيرات السعويّة (5اء8816 ع0ؤزمهمه0). إن هذا النوع 
من صمامات الكاميرا مفضل لأنه صمام تلفزيوني صغير» وخفيف» وذو قدرة ضئيلة 
للتحريك عن بعد ولإنجاز العمليات الأوتوماتيكية كما فى أنظمة دوائر المراقبة 
المقفلة. مؤئخراء بدأت كاميرات أداة قرن الشحنة 7©© القيام بهذه العمليات على 
نحو متزايد. 
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صمامات أورثيكون للتصوير 


ينتج صمام أورثيكون للتصوير لكاميرا التلفزيوك (تعصسة© 117 «معنط0 ععهس1]1 
6طن5)» كما هو مبين في الشكل 9-19» صوراً إلكترونية من خلال لوحة الإصدار 
الضوئي. تتركر الصورة على جهة واحدة من خزن هدف منفصل ليتم مسح جانبه 
الآخر بواسطة حزمة إلكترونية مكونة من إلكترونات عادة بطيئة السرعة. تولد إشارة 
الخرج من تضمين حزم الإلكترون المسترجعة من خزن الهدف. 


ملفات الانحراف | 
ويف230 الأفقي والشاقولي2 الهرى2 ملف التركيز 


اكححه "خد م د 1 ٍ عدسة 
177777227277222 


الشكل 9-19: أنبوب الأورئيكون للصّور. 

تتألف حزم الإلكترون المسترجعة من إلكترونات منعكسة ومستطارة » تتأثر 
خلال مسارها بالمجالات الكهر وستاتيكية والمغنطيسية» فيما يجمعها أورثوكون 
الصورة. ويُضخم النوعان بواسطة إلكترون مُضاعف. إن حساسيّة هذه الصمّامات 
عالية بما يكفي لالتقاط الصور في شبه ظلمة. كما أن هناك نوعين من الأورثوكون: 
الملوة واحاذي اللوث, 


صمام أيزوكون للصور 

إن صمام أيزوكون للصور لكاميرا التلفزيون (ءطنآ تعس 157 دمءهكآ عمقص)ء 
المبين في الشكل 10-19» هو نسخة مطوّرة من صمّام الأورثيكون للصورء وله لوحة 
توجيهيّة خاصة تفصل الإلكترونات المستطارة عن الإلكترونات المنعكسة: متيحةً 
بذلك تضخيم الإلكترونات المستطارة فقط خلال المراحل الخمس لمضاعفة 
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الالكترونات الهادفة لإنتاج الإشارة. وهذا النوع من اللوحات يخفف من نسبة 
التعطيل في أيزوكون الصورة. إن الجزء المستطار من الشعاع المسترجع يتناسب 
طردياً والشحنة الموجودة على الهدف, ومع تأثير كل إلكترون على الهدف يستطار 
العديد منها ليُعاد تحييد الشحنات الإيجابيّة. كلما ازداد هذا الانبعاث الثانوي ازداد 
كسب الاستطارة. 

ملفات الاصطفاف ملف التركيز : ملف التركيز 


ل[ل[ل[1[[[7777[[7[1--1-41111177111ن0 
© 658225 5 8ه 8 886 0 8 2 05 6 8 6 نم سد ممم 


مدفعة مضاعف الالكترون ملفات الانحراف2 الكاثود الضوئي 


الالكترون الخماسي المراحل الأفقي والشاقولي 


الشكل 10-19: صمام كاميرا أيزوكون للصور. 
كاميرات أداة قرن الشحنة 

إن كاميرات أداة قرن الشحنة (5ةتعصسة© ((20©1) ععتوع7[ لعام دم لعج هك ) هي 
كاميرات تلفزيونيّة لها مصوّر أداة قرن شحنة 12125610 (و©#©)3 دين تجميع 
لصورته. والمصوّر (:وعةم1)؛ كما يظهر في الشكل 11-9» هو مصفوفة من 
المجسات الضوئية على ركيزة سليكون» تحوّل الطاقة الضوئية إلى إشارة إلكترونية. 
يُولّد الشّحن الضوئي في كل من مجسات المصفوفة بمقدار يتناسب مع شدة الإضاءة 
الموجّهة إليه. لإنتاج سلسلة من إشارات الفيديو من مصفوفة مكونة من الاف 
المجسات» على تلك الدّزم (ئععاعوم) المشحونة تماثلياً أن تقرأ. 


إن أجهزة أداة قرن الشحنة هي بمثابة سجل التحويل الذي يمكن أن يحوّل الحزم 
المشحونة بشكل تلقائي وتحت رقابة زمنيّة» من مجس إلى آخرء وهذا يخلق نمطا 
اناق الأعاده تعر ل ليما دمن تجموغة الاليذتعان الطورية زان مشبوعة بيميانة 
تخزين منفصلة. إن السجل الأفقي» هو صف ثالثء ينظم رزم الشحن التماثلي في 
سلسلة موحّدة. تسمى آليّة إخراج الشحن من المجسات بعملية التحويل. وهناك ثلاثة 
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أنواع من هذه العملية: 1) التحويل الإطاري (ومسه8)» 2) التحويل المبطن 
(عمناتعغم1)» 3) التتحويل الإطاري المبطن(عمزامع)م]-عسةءط) 1 


سس عدخ[ | ل | لا | 


إلكترودات كهربائية صف أجهزة 
ل لتخم ضور 
قواطع القنا 5 


الشكل 11-19: هيكلية تحويل الصورة في كاميرات أداة قرن الشّحنة. 


يشترك صفان منفصلان في التحويل الإطاري وهما صف المجس الصوري وصف 
سجل التخزين. تتركز الصورة على مجموعة الاستشعار خلال فترة التصوير. تراكم 
إنارة الصورة البصريّة المركزة عليه بواسطة العدسة. وفي نهاية مسح الحقل» خلال 
فترة التفريغ الأفقية» يصبح صف المجسات الضوئية سجلاً» وتحت رقابة زمنية رقمية 
يحوّل بسرعة نمط الشحن بالجملة» بموازاة خطوط أداة قرن الشّحنة الأفقية إلى 


يصبح سجل إفراغ شحنة الصورة جاهزاً لبدء شحن الحقل الثاني من جديد. وأثناء 
مسح الحقل الثاني تنقل رزم الشحنة بصف واحد خارج سجل التخزين إلى سجل 
أفقي تسلسليء ويكون خرج هذا الأخير هو الخرج التسلسلي للفيديو. حين تُقرأ 
جميع صفوف سجل التخزين يكون السجل عندئذ جاهزاً لاستقبال التحويل المتوازي 
التالي من سجل الصورء وهكذا دواليك. تم ابتكار عمليتي التحويل المبطّن والتحويل 
الإطاري المبطن لكي يحولا دون ترحمة الصورة في ظروف معيّنة. أمَا عملية التحويل 
الإطاري فشرحها يتطابق في جميع مصوّرات أداة قرن الشحنة. 
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لقد حلت أجهزة أداة قرن الشحنة لكاميرات التلفاز 7157 0©72 مكان صمامات 
الكاميرا في أجهزة الفيديو المستخدمة في عمليّة التسجيل (000106:5:ة©) في 
ستوديوهات البث التفزيوني» فهي تعطي أبعاداً ديناميكيّة أكبر: تلغي التأخير» وتزيل 
الشوائب في الصّورة. 


يتألف مصوّر الحالة الصلبة (:1386 90110-5]816) من 300 إلى 700 عنصر أفقي» 
يتشابك مع 500 عنصر رأسي» ويمكن استخدامها ببث 27750. وكما يظهر في 
المخطط البياني المبشط في الشكل 212-19 فإن أجهزة أداة الشحنة لكاميرات 
التلفزيون الملوّن وفيه 3 مصوّرات (5ه128) كل منها يحتوي على 500 عنصر أفقي 
متجاور لتكوين اللون الأحمر والأخضر والأزرق. تُوْدي كاميرات 008 عمليات 
المسح بواسطة طريقة تحويل الشحنة المذكورة سابقاً. وتستعمل وسائل التحويل 
لتجميع كافة صفوف الشحنات المنفصلة وتشكيل إشارات خرج للفيديو. 


الخرج الأزرق 
للفيديو 


الخرج الأحمر 
للفيديو 
7 
الخرج الأخضر 
للفيديو و جنر تمرح ادن 
2 


عدسة 


الشكل 12-19: العناصر البصريّة والالكترونية لكاميرات أداة قرن الشحبة 017©. 


تركب رقاقات المصوّر بشكل دقيق وتربط بالأوجه الثلاثة لمنشور زجاجي. أمّا 
رقاقة التحويل الضمني» فتتوسطها عدّة فجوات بين عناصر المجس. تربط رقاقات 
الأحمر والأزرق» كلٌ منها على حدّة» في مداخل بصريّة خاصة بها حتى تتركز 
مجساتهما الأفقية بين مجسات الأخضر. فتأخذ كل من رقاقات أجهزة أداة قرن 
الشحنة الخضراء الحمراء والزرقاء مكانها الخاص حتى يتمكن «المصوّر» من معاينة 
كل من إشارات الألوان الثلاثة بالتساوي. 
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تحتوي أجهزة أداة قرن الشحنة 0052© على وحدات تجهيز إشارات ووحدات 
تحكم بالوقت. تُوصل الكاميرا بواسطة كبل إلى وحدة تحكم تضبط خرج الفيديو 
والكشفء ومعدّل بيانات الفيديو» ومزوّد الطاقة. هذه الكاميرات تعمل بفولتية 
تساوي تلك التي تتطلبها أجهزة الكومبيوتر. 

تأخذ كاميرات أداة قرن الشحنة الملونة» في الكاميرات الرقميّة وكاميرات الفيديو 
التجارية؛ تركيبة مبسطة تستعمل أيضاً في نُظم رؤية الكمبيوتر الصناعيّة التي تكشف 
وتصئّف الأجزاء غير المتطابقة من السيرورة» وتقيس الحالة» والحجم وشكل المنتج 
(الشيء) لتعود وتفرزه حسب الحجم والشكل واللّون. إن كاميرات أداة قرن الشّحنة 
أحاديّة الأون أقل كلفة» وتستعمل في بعض تُظم رؤية الكمبيوتر الصناعيّة كما تستخدم 
كنظام مراقبة في المصانع والمكاتب. (يمكن الإطلاع على «أنظمة رؤية الكمبيوتر» 
و«التكنولوجيا الالكترونية الصناعية» في الفصل 22). 


معايير البث العلفزيونى البديل 

نظام خنظ تناوب الطور 

إن نظام خط تبادل الطور (سرعئوبر5 (آف0) عمنآ ممتتدمعئات عدقطم) للبث 
التلفزيوني هو أحد المعيارين المتبعين في أوروباء والشبيه جداً بنظام «2550») 


يمسح النظام 625 خطاً لكل إطار بمعدل 25 إطاراً في الثانية أو (50 حقلاً في 
متسلسلة. وتُحملُ بيانات اللون والإشباع من خلال تضمين التربيع؛ ولا يتم ذلك إلا 
بواسطة عمليّة تضمين واحدة بين عمليتين» تقلب 1800 درجة من خط إلى خط عند 
المرسل وبخط تأخير في المشتقبل. يعاد تخزين المرحلة المصححة من عمليتي 
التضمين وذلك بعد تأخير واحدة على مدى الخط. إن هذه الفروقات عن المعايير 
الأخرى يمكن استخدامها في الاختلافات الموقعية لمعايبر إرسال التلفزيون الأبيض 
والأسود القديم. 


طوّر هذا النظام (.541) في إلمانياء وتبنته العديد من الدول الأوروبيّة مثل النمساء 


-584- 


وبلجيكاء والدنيمارك» وفتلنداء وهولانداء والشويد» وسويسراء وبريطانيا العظمى 
بالاشيافة إلى بلانان أشرى #البعراليا وبعض الدول الأفريقفة و الجدوب أميركية 
كالبرازيل. 


نظام اللّون التعاقبي مع الذاكرة 
هذا النظام (مرعاوبر5 (580431) /ودمصسعكة 71715 0105© [مننمعدوء5) هو المعيار 
الأوروبي الثاني» وهو الأكثر تشابهاً مع 2081750 وتم تطويره لإنتاج لوق أكثر لباثا. 


يمسح هذا النظام 625 خطاً في الإطار بمعيار 25 إطاراً (50 مجالاً) في الثانية. 
وتحمل الخطوط البديلة بيانات الشطوع زائد اللون الأزرق: ويشتق الأخضر في 
الممُستقبل عن طريق طرح بيانات الأحمر والأزرق من إشارات الشطوع. 


إن 580431 هو النظام المتبع في فرنساء وروسيا ودول أوروبية شرقية أخرى؛ 
إضافة إلى دول إفريقية. تم تطوير هذا النظام لجعل التلفزيونات الملوّنة متوافقة تماما 
مع التلفزيونات أحاديّة اللّون (بالأبيض والأسود) التي لا تزال مستخدمة في هذه 
البلدات: 

إن هذه الاختلافات في 5808411 تعود أصلاً إلى فروقات المعايير المحلية لإرسال 
التلفريون أحادي اللون. 


التلفزة الكبلية (بالإشارات السلكيّة) 

عرفت التلفزة الكبلية بالإشارات السلكيّة (04737 - مونوزوء7»1 واطه0) في أواخر 
الأربعينيات من القرن الماضي تحت اسم التلفزيون الهوائي المشترك» الذي يقوم 
بإرسال إشارات قويّة من محطات بث تلفزيوني بعيدة جدا وبترددات عالية جدا. في 
ذلك الوقت كانت القنوات التلفزيونية ال 12 تنقل بنطاق 21112 6 ضمن سلسلة من 
الترددات تتراوح بين 31112 54 و 21112 216. إن تركيبة ال 08777 التقليديّة تتكوّن من 
هوائي يهدف إلى التقاط ترددات أجهزة الإرسال من أبراج اللإرسال الواقعة على 
ارتفاع مئات الأقدام فوق الضواحي السكنية التي تخدمها. 
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أمَا نظام التوزيع فيتألئف من طرفيّة علويّة» هي الطرف الرئيس النهائي (0م8 11620)؛ 
تتضمن هوائياًء ومحطة سيطرة ونظام توزيع بواسطة كبل متحد المحور (لمتجةه© 
عاطهن) . 


إن جذع الكبل متحد المحور هو الذي يحمل الإشارة المركبة من الهوائي إلى 
المناطق السكنية حيث منازل المشتركين. تُضئهّم الإشارة على طول سلك الاتصال 
فيما يحمل الكبل متحد المحور المغذي من السلك المضخم الإشارة بين الأحياء 
لتصل بيوت المشتركين عن طريق كبلات متحدة المحور مربوطة بموزّع مهن 1ن/3: 
جهاز ذو عدّة مخارج) من كبل التغذية الموجود على جانب منازلهم. 


بهذه الوسيلة تُوزّع الإشتراكات التلفزيونيّة بين البيوت» عن طريق الكبل متحد 
المعمون» 

ومع بدايات عام 1970 بات من الأوفر لموزعي خدمة التلفاز الكبلي بالإشارات 
السلكية استقبال الاإشارات لاسلكيا من الساتل. فباتت العلويّة الطرفيّة المحليّة تتصل 
بعلويّة طرفيّة رئيسة وبعيدة عبر أسلاك خاصة (015نن]' نتعمنا5) . 


يتبيّن هذا النظام النموذجي في المخطط التوضيحي المبسط في الشكل 213-19» لم 
يتم البدء باستعمال كابلات الأسلاك بالألياف البصريّة والليزر في الإرسال التلفزيوني 
حتى بداية عام 1980. 


إن مرسلات الليزر التجاريّة وأجهزة الاستقبال البصرية بإمكانها أن تحمل ما يصل 
إلى 110 قنوات في النطاق الترددي 21112 700» ومن 71512 50 إلى 21112 750 على الليف 
الواحد. 


وتنصل الكبلات متحدة المحور المغذية للتحكم عن بعد بالعقد البصريّة في كبل 
الألياف البصرية والذي يحتوي على أجهزة استقبال بكاشف الرقم الثنائي الضوئي 510. 

بعد تجاوز العقدة» يعود نظام التوزيع ليأخذ مساره التقليدي. إن كبلات التغذية في 
التلفزة الكبلية بالإشارات السلكية تمر بأكثر من 90 في المئة من مجمل المنازل في 
الولايات المتحدة وتخدم أكثر من 60 في المئة منهم. 
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ص الطرف الرئيسي النهائي 
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الشكل 13-19: سلك الاتصال بالألياف البصرية لتوصيل التلفزة الكبلية. 


في عام 1972» أمرت لجنة الاتصالات الفدراليّة 500 جميع أنظمة الكبل التلفزيوني 
7ه التي تخدم أكثر من 500 مشتركء بجعل نظام التوزيع قادراً على الإرسال 
باتجاهين. وتم تخصيص مجموعة ترددات تتراوح بين 20112 5 و 2512 35 لهذا الغرض. 
ولكن حتّى الآن لم يقدم إلا عدد قليل من مقدمي هذه الخدمة على استخدام تلك 
الترددات. وبعد تركيب الكبلات الرقميّة بات من الممكن مد 3.25 مليون كبل 
للمشتركين على كافة الأراضي الأميركية. واليوم» تمر خطوط الكبل بأكثر من 90 مليون 
بيت أميركي. ومع عام 21998 سيبلغ عدد المشتركين بهذه الخدمة 65 مليون مشترك. 


تلفزيون الوضوح العالي 

إن التلفزيونات العالية الوضوح (8121307 - دوزو ء1ء1 ممنائمقء-طع111) هي 
الجيل الجديد المطوّر من تلفزيونات البث الرقمي الملوّنة التي تتميّز بوضوحها التام؛ 
وبدقة صورهاء وقوة نظامها الصوتي, الذي تعجز أهم ثلاثة معايير عالميّة تلفزيونيّة عن 
إعطائها وهي: 28150 .1ه» 580431. تؤْسس هذه التلفزيونات على الانضغاط 
الفيديوي» وعلى بروتوكول النقل» وتعدّديّة الإرسال» والصّوت الوّقمي السمعي 
المحيط 80-3 تزطآه2 السداسي القنوات» والتضمين الرقمي لنطاق الجانب غير 
الوظيفي» والتي تعتمد كلّها على نظام مجموعة خبراء الصور المنحركة 11580-2 . 
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تحتوي صورة ال 710177 على 2,073,600 عنصر صورة وهذا الرقم هو 6 أضعاف 
عدد عناصر معايبر ©7775 التي تضم في هيكليّة صورها الحاليّة 337,920 عنصر صورة 
بالأكثر. يمن المسح التعاقبي تبياناً مؤقتاً بمعدّل 60 إطاراً في الثانية أي مرتين ضعف 
معيار ©1778 للصورة الذي يساوي 29.97 إطاراً في الثانية. تمتد الصورة أفقياً ورأسياً 
على جوانب أوسع بنسبة 16:9 من جوانب 201750 ال 4:3 المحددة في أجهزة 
الاستقبال. وبحكم هذه الخصائص الإضافية مثل يِسَب الجوانب الواسعة» 
ومجسمات الصوتء يتطلب إرسال هذه التلفزيونات العالية الوضوح بيانات» أكثر 5 
مرات على الأقل» مما ترسله المعايير التلفزيونيّة العالميّة. وبين كل 24112 6 في عرض 
نطاق القناة يرسل نظام 819177 قناة رقميّة بنبض يساوي تقريباً م206 20 مرسلة بواسطة 


التضمين الرقمي لنطاق الجانب غير العملي. 


أصبح ال 119177 هو النظام المعرّف أميركياً على أنّه يقدم الصورة الأوسع امتداداً 
على الشاشة» بضعفي تبيان التلفزيون العادي وبصوت يعادل على الأقل ذلك الذي 
يحرز من الأقراص المدمّجة. وكمؤشرات مهمة عند انتقاء التلفزيونات عالية الوضوح 
المعيارية (03:0مة:5 112177]) هي ملاءمتها مع أنظمة ©7775 الموجودة. وقد شدّدت 
لجنة الاتصالات الفدرالية مسبقاً على أن يكون البث التلفزيوني الملؤن ل ©7715 
متلائماً (عاطتتة مده ©ع) مع بث التلفزيونات بالأبيض والأسود. 


تعطى المحطات التلفزيونيّة 18 تركيبة 56و28 لاختيار ما يناسب منها للبث 
التلفزيوني الرقميء غير أن أربعاً من هذه التركيبات كانت الأكثر انتشاراً واستعمالاً في 
البث» وذلك لأنه بوسع أي تلفزيون رقمي استقبال أي منهاء وهي: 

1) 1 -1080(متشابكة 6:14064م1)» وهي البنية عالية الوضوح الأكثر استعمالاً ولها 
0.» خطاً أفقياً تبيانياً وهذه الخطوط تتشابك مع 0 خط شاقولياً مقارنةٌ مع 
تركيبة 281786 فتلك الأخيرة تحتوي على 480 خطاً أفقياً ب 704 خطوط رأسية. 


2) 1080-2 (تقدميّة متزووعع مم)» وهي تركيبة التبيان الأعلى والتي تفوق قدرة 


القنوات التلفزيونية الموجودة حيث ترسل إشارات العطرطا الأنية فقية ال 1080 تدريجياً 
من دون تشائلك: 
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3 5 -720 (تقدميّة)» وهى أعلى مستويات التركيت وحرات خض يحمي قدرات 
التلفزيون» ولها 336 خطأً أققياً لانن المتراصل: وتعتبر هذه التركيبة الأكثر تنافساً مع 
ال1080-1. 


4) <-480 (تقدمية)» تعتبر هذه التركيبة المعيار ف الوضوح بتركيبة خطوطها 
الأفقيّة ال 480» الرقمية التقدميّة. إن تركيبة 1 -480- 2150 تحتوي على عدد الأرقام 
نفسه» غير أنها متشابكة» ولا تكاد تقدم 304,000 عنصر صورة. 


إن منتجي أجهزة الاستقبال التلفزيونية الرقمية الملونة يطمحون لإنتاج أجهزة 
استقبال» عالية» متوسطة ومعتدلة الوضوحء منها ما يتضمن دوائر لاستقبال التركيبات 
المعروضة:؛ التي يفضلها بعض التلفزة فيما يفضل البعض الآخر خدمات رقمية أكثر 
تطوراً لم يتم تصنيعها بعد. 


أجهزة استقبال وتوزيع الشحدة 

إن أجهرة استقبال وتوزيع الشحنة (518 - وع2ه8 م70 ]4286 أو أجهزة استقبال 
ولحريل العبصة عن وحدة بطمياة تعمل كرسيط يق الإأشارات اللخ وكبل جهار 
استقبال المشترك» أو مسجل شريط الفيديو 27012 وذلك لتأمين خزية معيوة وفنا 
للطلب. يستطيع ال 578 فك البرامج الكبليّة المشمّرة من قبل مقدم خدمة الكبل كما 
تُعوّض التنغيم (عدنهمد1) غير المتكافئ» أو تمد نطاقه في المجموعات التلفزيونيّة. 
يتيح هذا الجهاز التفاعل مع البرنامج أو انتقاء برامج الكبل ومشاهدة مقتطفات منها 
قبل شرائهاء إضافةٌ إلى الإجابة المباشرة على استمارات الاستجواب والمشاركة 
والتدريجيّة في البث المباشر. 


إن الجيل الجديد من ال 518 يتطلب مُعالجات ميكروية (55015ع 03/110160 
أقوى» وستتوافر كمبيوترات تعتمد على برمجيات ذات أنظمة تشغيل قويّة. ومن 
المتوقع أن يصار إلى تطوير إشارات رقميّة فائقة السرعة تنتقل من وإلى البيوت فتجعل 
من الممكن تحقيق هذه الخدمة التفاعلية في جهاز التلفزيون مثل الدخول إلى 
الإنترنت السريع» وتلقي البريد الالكتروني» وعرض مقتطفات الأفلام قبل شرائهاء 
والتسوق الإلكتروني؛ والتسويق والإعلان الموجه لبيوت أو فئات معيّنة» والألعاب 
التفاعلّة وفيديوهات الوضوح العالي. 

-589- 


يمتاز بعض أجهزة ال 8178 المفككة للتشفير بقدرته على ترحمة الإشارات الرقميّة 
العالية» أو معتدلة الوضوح إلى إشارات تماثلية لمجموعات 78150. تعرض 5101377 
ضور ا عكازة إلا أن إرساليا ميلك قزة باكبلياء وليذا السني لا يرقب الند عون 
في استهلاك قنواتهم المحدودة للنقل» ولبث 812177 واحدء فيما تقدم التلفزيونات 
الرقمية ذات الوضوح المعتدل صورة بنفس مستوى تبيان تلفزيونات ©2075 ولكنها 
تترك مجالاً كافياً من قناة النقل لعرض برامج أخرى أو تأمين خدمات أخرى. إن 
استقبال إشارة 110177 يتطلب على الأقل 318 10 من الذاكرة الرقميّة فى جهاز 
الاستقبال. وبتقاسم الدارة الداخلية يمكن تفكيك تشفير هذين الفيغيى جع از رسال. 
وإن ال (عانر8 نه 516 8) الذي يمثل عناصر الصّورة يمكن تخفيضه إلى )زط 27 أو غزط 6» 
أو حتى إلى غم 5. 


تلفزيون هوائي الساتل الرئيس 

إن تلفزيون هوائي الساتل الرئيس (- 1616915155 2صمعامة 225166 عأنااء )52 
475 هو مستقبل تلفزيوني فضائي محصور بخدمة مشتركين ضمن عمارةٍ واحدة 
أو ضمن مجموعة عمارات متقاربة كما في حرم جامعي أو حدائق صناعية أو 
منتجعات. يؤْجر المشترك جهاز استقبال وتوزيع الشحنة 518 من مزود الخدمة» 
فيقوم بتركيب هوائي قطع مكافئ موحدء نموذجي بقطر 8 6 ( 61.83 لتزويد 
الاستقبال لكل المشتركين بنظام تلفزيون الكبل للإشارات السلكيّة. يثبت الهوائي 
على أعلى مبنى فى المدينة قد يكون محاطاً بالعديد من الأبئية المرتفعة» فتُرسل 
البرامع حيط يواسطة كيل إلى الوياتن .فى الآينية الأخرف. 


أنظمة السواتل الرقميّة 

إن نظام السواتل الرقميّة (1255 -صءادتز5 عاتلاء)ه5 1هؤزع1ط) هو نظام بث رقمي 
فضائى مباشر» يرسل إشارات ذات نوعيّة عاليّة إلى صاحب المُستقبل فقط. هذه 
الأنظمة مجهزة بهوائي قطع مكافئ بقطر مذ 18 (<ه 46). تقوم الدارات في المستقبل 
بتشفير الإشارات المتزاحمة (5180815 4عااسهه5) فيصبح بالإامكان الحصول على 
8 قناة تلفزيونية. يركب الهوائي في الخارج أو في علبة حماية لترددات الراديو 
(مع ا [عط812-5)ء ويوحجه نحو الساتل. واليوم» هناك العديد من الأنظمة التي يعمل كل 
منها على ترددات مختلفة. 
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الفصل العشرون 
تكنولوجيا الاتصالات عن بعد 


المحتويات 


٠‏ نظرة شاملة 
» الاتصالات (دممغدء )صتاصتمره©) 
© معايير الإرسال العالميّة (ولمهاصةغ5 دهذوئتسحصهء1 لمممغممعنم1) 
» قنوات تواصل البيانات (و[عمصقط© كمم هع تم تاصسصمره© 2268) 
»عرض نطاق القناة الترددي (105حلصدظ اعمصقط0) 
٠.‏ الإرسال التمائلي (0هأومتصقصة1 عملقسصم) 
«الارسال الرقمي (100وعتسطكصة1 لماتع نم) 
« تشكيلة القناة (دو نغ همدع قمه2 اعممقطع) 
» المشاركة بخطظط اتصالات البيانات (عمتتقط5 عصنآ ممنغهء تمتناتسصده2 2260 ) 
«الإرسال على التسلسل للبيانات (50زوئىتصتوصمء1 21ء5 2268) 
* شبكات الّزمة (ي1:هبومع21 إأععاعوم) 
٠.‏ التشقير المتزامن/ متساوي التردد (عسصتلمعم8 1101015 /115 00 خطعم53) 
© حاملة 11 (رعتسضة© 11) 
أ» 1522 ضيق النطاق (1552 سه« مسدآ2) 
5171 عريض النطاق ونمط الإرسال اللاتزامني 
(ع1100 1132511 170120115ط1عتلزكثى لطة (ل1آذ8-1) 151011 لمدط0د810) 
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» تضمين سعة النبضة (/241 -م10130ل110 علننتامسخ-هو1نط) 

«الدخول المتعدّد بتقسيم الكود (]001) -ووععءعك عامتاادطا هنر كتدا-عل0ه0) 
«أنظمة الهاتف (5مرء)5:ز5 عممطمعاء1) 

»شبكات الكمبيوتر ( 0115 كاع81 تع ممه ©) 

» اتصالاات الساتل (1116264025اتتططه © 116 1اعنة5) 

)© 10521 سواتل الهاتنف العالمي (ع)نااعة5 عممطمعاء1‎ ٠. 


نظرة شاملة 

يعود مصطلح «الاتصالات عن بُعد) (00035)ةء نص تاسصمءعاء1) بشكل عام إلعن مسار 
إرسال واستقبال الإشارات الذكيّة (15همعذ5 غموعنااءه1) بواسطة السلك :8 أو 
الكبل (02016) أو عبر الهواء. وهي بعكس الإرسال الراديوي والتلفزيوني ذي المسار 
الواحد تشمل إرسال إشارات الصوت» والبيانات» والفيديوء والفاكس» من تقطة إلى 
أخرئ عبر فسبخة من التزذدات من السمعية إلى الموجات الميكروية: وعلى أي حال 
لا يزال مجالها الأولي يتركز على الاتصالات الهاتفية عبر السلك؛ والمحور المتحدء 
والألياف الضوئية (10ام0 :06:ة)؛ والكبل تحت البحار» كما هو الحال في 
الميكرويف الأرضي (©21017897 1نتاوعته1)»؛ ومرحلات الساتلء» وروابط 
(وصيلات) أجهزة الهاتف الخلوي المتحرك (وعلهنآ عدمطمعاء؟ عاتطه]38 عةانطاءه) . 


إن دمج كل من الكمبيوترات وشبكات الهاتف مع بعضها قد أزال في الحقيقة 
الحواجز بين التكنولوجيتيتن. فنرى أن الجمع بين الكمبيوتر ومودم خط الهاتف 
(صدع1]00 عصنآ-عممطمعاء17) قد أمّن الخدمات التالية: الفاكس» واستخدام الإنترنت» 
وإرسال واستقبال البريد الإلكتروني» علماً أن لكل منهما روابط كبل أو سلك مستقلة 
وخاصة. يعتمد كل من أجهزة الهاتف العاري المتحرك (عانطه31 عهانتتاء6 
عدمطمعاء2) واللاسلكية (5وء01:ه2) على روابط (وصيلات) التردّدات الراديويّة» كما 
هو الحال في أجهزة النداء الآلي (:رهوووم) والكمبيوترات اليدويّة (0اءطلسدا1 
01 0) المعرونة بأجهزة الاتصالات الشخصية (وممنوعءتمهتصسصره2 لمممجمومم 
و2 - وععلع2) . 
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تَعَلُ المفاهيم الجديدة في مجال الاتصالات بإبقاء هذا القطاع بأكمله في وضعيّة 
التطوّر الدائم على امتداد السنواث القادمة. فمغلاً» نرى أن أساطيل من سوائل 
الاتصالات التجاريّة رفعت إلى مدارات عالية حول الأرضء مما يمن إجراء 
الاتصالات الهاتفية بين أي موقعين على سطح الأرض. وفيما تتوفر خطوط الاتصال 
الأرضيّة البديلة (و1م1نآ 0هه.آ ء«ننهمع1ى)» يتم اختيار الوصيلات الأرضيّة الأقلّ كلفة 
(ملصذآ امتتادءتء1' :1-005ء1,01) . وتنافس الآآن سواتل الويريديوم والغلوبل ستار ذات 


الارتفاع المنخفض سواتل الجي و سنيكرونس إنمارسات (2021526م1 05م مختطاعم نومع © 
و16ز1اء) في مجال تجارة الخدمة الهاتفية العالميّة. 


إن إقدام شركات تجهيز خدمات الهاتف العالمية ضمن مسافات بعيدة 
لم20 5م5011 عع نكرع5 عممطمعاء1 21م تكمصنا1ن81 ععمةاوتطط-عدهم.]) على شراء 
شركات الكبل التلفزيوني 7616015150 واطوح تظهر كدلالة على التغيّرات الدراماتيكية 
الحاصلة في مستقبل الاتصالات. فعلى المدى القصير» ستستفيد شركات الهاتف 
البعيدة من الدخول إلى تجارة الهاتف المحليّة» وكذلك الاتصالات المحلية ستستفيد 
من خدمات اتصالات المسافات البعيدة. ولكن من ناحية ثانية أن مُستقبل الهاتف 
السلكي التقليدي وكأنه في حالة ضياع؛ حيث تركز شركات الهاتف والكبل المدمجة 
على الكبل متحد المحور (ءاطة© لهنننةه0) وكبل الليف البصري (2616© عناممءط11) 
اللذين يؤمنان خدمة الإنترنت السريع (ووعععى أمسيعام1 لعوم5-دع نل )» والتلفاز 
التفاعلي (17 ع «ناعويعام1)» والبريد الإلكتروني» وكذلك خدمتي الاتصالات المحلية 
وللمسافات البعيدة. 


يشكل إدخال الكمبيوترات المنزليّة في مستقبلات التلفاز (ه«زهه6« 797) مع 
بطاقة الفيديو المضافة (5م500-0 2:4© 11060) وتطوّر مجموعة العلب (م10 ]56 
5ه) التي تحوّل مستقبلات التلفاز إلى نهايات طرفية تفاعليّة وإنترنت» دليلاً 
واضحاً على الجمع بين التكنولوجيتين. كما ويظهر كموضة جديدة في هذا المجال 
سوق بيع الكمبيوترات المنزليّة الرخيصة السعر الذي يهدف بشكل أساسي للتسلية 
وللبحث باستخدام الإنترنت. ولقد انفصل هذا السوق عن المنحى الأساس للطلب 
المتزايد والشره لمعالجات ميكروية أسرع وأكثر قدرة على القيام بتطبيقات الكمبيوتر 
التقليديّة كمعالجة البيانات (عدزووءهه:2 23:4)» والمحاسبة» ومعالجة النصوص 
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(ع صنووءءه:ط 177010)» والنشر المكتبي (دمتهء ناطناط مماءاوء2) . ويجب الإشارة إلى أنه 
حتى كمبيوترات المستوى الأرفع (15ع]نامدطه© أعلوع.آ- عع 11]) هذه تحتاج إلى أن 
توصل أو تربط بالإنترنت بواسطة كبلات فائقة السرعة (5و2016© 0ءهم0-5ع111). من 
ناحية أخرىء وكأن المشاكل المعقّدة التي أثارتها تقنيات الاتصالات المعاصرة لم 
تكن كافية» فقد أعلنت بعض المرافق الكهربائية العامة عن وجود مخططات جديدة 
لبعث إشارات الهاتف عبر خطوط الكهرباء وشبكاتها. 


الاتصالاات 

يُعدف الاتصالات (05ئ1أهءنسناستدده0) على أنها عملية إرسال المعلومات من نقطة 
إلى أخرى على شكل صوتء أو بيانات رقميّة» أو فيديو» أو فاكسميل (فاكس) 
(علتسنتوعهة]). إن خدمة الشبكات (011 'ااءل2 عن 1زء5) هي إحدى وسائل أو مُسهّلاات 
الاتصالات (وعنانائعة1 عدمنغهء 1م تامتممن) تعنى بإرسال واستقبال المعلومات من وإلى 
الشبكة. وتقوم مُسهّلات الإرسال هذه بإرسال المعلومات من مكان إلى آخرء في 
حين تقوم مُسهّلات التبديل (ووناذااعة عمنطء)91) بوصل مُسهّلات الإرسال بحيث 
تجعل المعلومات تُستقبل في المكان أو الموقع المطلوب. 


تصنف جميع الاتصالات إلى صنفين رقمي وتمائلي. في الاتصال أو الإرسال 
الرقمي» تُمثل الأرقام الثنائية (وإنونط برمهمن8) أو البتات (وإزط) (صفر أو واحد) أحرف 
الأبجدية الرقميّة (15عاعة تقطن عتتعمسسقطماخ) ويتم توليد وتحليل دفق بيانات البتات 
بواسطة طرف متوافق (72[1نصترء1 ء1اطنغومدره0). ويعرف عدد البتات (الأرقام الثنائية) 
لكل حرف والعلاقة بين تسلسلها والحرف بالكود (مجموعة رموز وقواعد) (©000). 


يُعلٌ الكود الأميركي المعياري لتبادل المعلومات (أسكي) (ع00© لنتقلصةا5 نوع تتعصسم 
25011 - عع مقطاءتعام] مم تكح صحدرمكم1] ه1) الكود الأكثر استخداماً في مجال ارسال البيانات. 
ويرتكر هذا الكود على 7 أرقام ثنائيّة (بتنات) لكل حرف»ء بالإضافة إلى خانة لبت التكافو 
رقم التطابق 810 بوانئهم). (تجدُر الإشارة إلى أنه يتور أيضاً أسكي كود ب 8 بتات). 


أمًا البروتوكولات (015ع0:0]0) فتعددف على أنّها إجراءات الاتصالات المعيارية التي 
توْمّن التوافق بين تسهيلات الإرسال معدات الاستقبال؛ وهي لغة تماثلية بالنسبة للغات 
المحكية (28112865هآ طععامم5). 
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إن الوصلة» أو السطح البيني (ععةتتعنم])» هي حدود شبكة الخدمة التي يتفاعل من 
خلالها المستخدم مع الشبكة مستعماةً نوعاً من الطرفئات (215صتصع1) . من الضروري أن 
تتوافق بيانات تسلسل الرقم الثنائي (دنةط لمتع5 تتتممذ8) مع قناة الاتصالاات. 

تتحدد وظائف طرفيّات الاتصالات المشتركة للبيانات والمعدات بما يلى: 

« المتحكمات العنقودية/ التجميعيّة (5ه1[ مم00 معادسان)» التي تربط الكمبيوترات 
أو المحيطات (015رودامنروم) بخطوط الاتصالات. 

« المُعالجات الأمامئة (وتمووعءمع2 لمق مم2 التي تتحكم بخطوط الاتصالاات 
(وعصنآ قصمنادء نستاحصحده©) التابعة للكمبيو 0 المعيل ]نا © 21056) . 
البيانات الرقميّة إلى شكل تماثلي مضمّن للإرسال عبر خطوط الهاتف وتعيد تحويل هذه 
الإشارات إلى بيانات رقميّة عند المستقبل. 

* الكمبيوترات الشخصيّة (ومء مم0 1هدهدرءم)» التي يمكن أن تقوم مقام نهايات 
البيانات الذكيّة (215منددك1 1248 دوع خ11اءام1) عندما توصّل بشبكات خاصّة أو بشبكة 
الهاتف العامّة (25127 - ع1زهواع]8 عدمطمعاء1-لعطء 51 عناطدص) . 

٠.‏ مركزات البيئانات عن بعد (11205 - 2]015مععم00© 1238 عامطرع )» هي وحدات 
كييك الرسائل من خطوط السرعة البطيئة (وعماآ 50 -51019) وإعادة الدمج والإرسال 
المتعدد للرسائل (16«158م21101) على خطوط السرعة العالية (وعمنآ 4ءعهم5-طع811) . 

» وحلة الدمج والإرسال المتعدد الزمني (110115 - وتععدعامناان81 ممتمتحلط عست) 
عن طريق المشاركة الزمنية (ع مق طد5-عصة) . 

» طرفيات العرض الفيديوي (1711 - 5[ةمتصمع" نزةاممنط معل1710)» التي تؤمّن الدخول 
إلى كمبيوتر مركزي لتبادل المعلومات» كما هو الحال بين مكاتب حجوزات خطوط 
الطيراك (15وء12 وههنه/ازعوع1 عمتائز4)ء ووكالات الطيران والسفر (وعنءمععك 1ع109)» 
مكاتب الأمن والحماية (وع 01 وع ادع 5) . 


٠‏ فرع تبادلات البيانات الصوتية الخاصّة (- دع عصقطء8 طعصهء8 عنه حلط مندط عمزه17 
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1» وهي تقوم بإدارة عدد كبير من معدّات الاتصالات الهاتفية وغيرها في مكاتب 


معايير الارسال العالمية 

يُعدف معايير الإرسال العالمية (205ة1صمةغ5 «وزودوتصعصةء] [هممغدممء)م1]) لبيانات 
الاتصالات بكودات الأبجديّة الرقمية» وتبدأ بالحرف ؟. 

6 وهو المعيار العالمي للاتصالات المحدّدة لعمل المودم العامل بسرعة 28.8 
كيلوبت بالثانية أو أسرع. تحت هذا المعيار يمكن أن يعمل المودم ببطء قد يصل إلى 
9 2400 وبالنسبة لتعديل السرعة لمختلف أوضاع الخط فهو أمر متاح. 

* وذ 77.42 وهو المعيار العالمي لتصحيح امكانية الأخطاء في المودمات. 

© 390 وهو المعيار الجديد للاتصالات بالمودم ذي السرعة 5/ا! 56. 


قبوات تواصل البيانات 

تُعدف قناة تواصل البيانات (و[عمصمط) كصمنامقء 1 0صتاصتصده© مغو7) أو رابطة 
الاتصالات لمآ دممنهءتستصصهح) بأنها مسار تراسل البيانات بين محطتين» أو 
نهايتين» أو أكثر. يتمثل هذا المسار عادةًٌ إِمَا بسلك فردي (6:ذ79 واعهز5)؛ أو بسلكين 
مبر ومين (781:65 01 «نوط 2»)10715160 أو مجموعة متوازية من الأسلاك» أو كبل متحد 
المحورء أو كبل ليف زجاجي. ولجميع هذه القنوات حدود تعين قدراتها في إرسال 
البيانات تفرضها خصائصها الكهربائية والفيزيائية. وتعرف سيعة حمل القناة للبيانات 
بعرض النطاق التردّدي (10)0«لمة8) . 


لقم أقنية البيانات إلى ثلاثة أنواع رئيسة هي: 1) البسيطة (غير المركبة) 
(«ء[مصز5)؛» 2) النصف ازدواجية («هام8131221)» و3) كاملة الازدواجية 11ن8) 
(«هامناظ. تتشابه هذه الأنواع مع أنماط الإرسال الموجودة في أجهزة الخلوي 
(ع1ز310)) وموّجه الهاتف والراديو العموميين. تسمح القناة البسيطة برءامصسزة) 
بإرسال المعلومات في اتجاوٍ واحلٍ فقط - من المرسل إلى الممتلقي أو المستقبل. 


أما الإرسال الزمني المشترك (موزووتنصعصةء1 لعممط5-عصس:1) فيحدث تزامناً بين 
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اثنين» مرسل/ ومستقبلين (7615نععع 1 /#علمء5 100) في القناة نصف الازدواجية» 
حيث لا يُسمح بتزامن أكثر من إرسال واحد. أمًا عندما يُستخدم دارة بسلكين 
(انداه مك 11716-ه1) فيجب قلب الخط لعكس اتجاه الإرسال. وفي الواقع» إن شبكة 
الهاتف العامّة (1,ه:0ه]3 عدمطمءا»ء7 عناطط) هي شبكة نصف ازدواجية وذلك لأن 
الحلقة المحليّة هي دارة ذات سلكين. 


أما الإرسال التزامني (155100أطكطة] كنامعصة][تادمز5) بين طر فين مرسل/ ومستقبلين 
فيحدث في القناة الكاملة الازدواجية ([عمسهط0 عامط - 11آن8)» مما يتبح لكلا 
مستقبل/ مرسلين القدرة على «التحادث». تسمح الدارة ذات السلكين بالاتصالات 
كاملة الازدواجية عند إعطاء ترددات مختلفة لأقنية الإرسال والتلقّي. من ناحية أخرى 
إن الدارات ذات الأسلاك الأربعة ل 2 الأكثر انتمعداما. في 
الولايات المتحدة الأميركية توفر شركات الاتصالات أو الحاملات المشتركة 
(15 م3 تامستصدهك) استخدام كل من القناتين ذات السلكين والأربعة أسلاك . 


مع ذلك قد يُستخدم القناة ذات السلكين بطريقة النمط البسيط (8]006 عرواممز5) 
في حال حددت الطرفيّات اتجاه الإرسال» وبمعنى آخر بتوصيل طرف «إرسال» فقط 
(لدصنتصععء؟ نزاد0-نصسوصدء]) بطرف استقبال فقط (1[ممنصسمع1 19ام0-ءنزوءعع). كذلك 
يمكن للخط ذي السلكين أن يُستخدم في النمط نصف الازدواجيء إذا كان المودم 
قادراً على قلب الخطء حيث تقوم المودمات بتقسيم عرض نطاق تردد شبكة الهاتف 
العامّة ذات السلكين إلى قنوات إرسال واستقبال فرعيّة (واءعممهطءطن9) لخلق قناة 
كاملة الازدواجية ([عممد0 عرعامن<11-1ن) . 


أها القداة ذات الأسلاة الأربعة تستعمل في الاتصالات كاملة الازدواجية؛ 
لاحتوائها على أسلاك منفصلة للإرسال والاستقبال. كما وقد تُعتمد في الاتصال 
نصف الازدواجى دون الحاجة إلى قلب الخط (0«نامتقصمن1 عصنة) . 


تجدر الإشارة إلى أن إرسال الرسائل بين طرف بعيد وكمبيوتر يتطلب تبادل سلسلة 
من الإشارات لتحضير الرسالة. أمًا البروتوكولات فهي إشارات مقررة سلفاً تتحكم 
بتدفق الرسائل وضبط تزامن إرسالها. ويعرف تبادل البروتوكولات بالتعارف أو 
التصافح (أي تبادل تأكيد الاتصال (عمنلمطعمهة1). 
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تُعوّف قناة اتصال البيانات وفقاً لما يلي: 

1- عرض النطاق التردّدي (طال 1 حلصه8) . 

2- الدخول الخاص مقابل الدخول المثدل (- ووعععى لعطء 51 كناومة/؟ عولط 
ررك 7اط). 

3- تعويق الإنتشار (/إةاء2آ مهدع 2مم2). 

4- تشكيلة خط الاتصال (00غ21 تناع تكده© عصنة) . 

5- استخدام البروتوكولات. 

6- التيسر (117زطة[نهكة) . 

7- زمن وكلفة التركيب. 

أمَا تشكيلة خط الاتصال فتتكون إمّا من نوع نقطة إلى نقطة (مزهط 10 ؛مذهم) » أو 
من متعددة النقاط (5زوم8)1181)» من نوع الأنشوطة (مهم.]). 


عرض نطاق القناة العرذدي 

يُعدف عرض النطاق التردّدي (83201000 اعصمه0) على أنه مقياس قدرة القناة 
على حمل المعلومات. وهناك علاقة بين عرض نطاق التردّد وشرعة الإرسال؛ فكلّما 
كان عرض النطاق أوسع كانت سرعة نقل البيانات أكبر. تُقاس السرعة بالبودات 
05 أو بعدد عناصر الإشارة في الخط أو الرموز بالثانية الواحدة. فإذا كان عنصر 
الإشارة يمثّل حالة من الحالتين الثنائيتين فإِنْ البودات تساوي معدل البت (22)6 816) 
أما عندما يكون هناك أكثر من حالتين ممثلتين» كما هو الوضع في حالة التضمين 
المتعدّد المستوى (210012105 1ء8118160) أو التضمين متعدّد الأطوار ءمقطم18ن21) 
(2800111310 فيتعدى معدّل البت البودات. 


من المعروف أن عرض قناة التردّد الصوتي هو 6812 4» إلا أن التردّدات الصالحة 
للإرسال التماثلي هي المتواجدة فقط بين 112 200 و5812 3500. تعتمد البيانات الفعليّة أو 
معدل البت على عدد البتات المشفرة في كل عنصر إشارة. في حين» يرتكز عنصر 
الإشارة على نوع الإرسال المُتبع (تماثلي أو رقمي)» وعلى نظام التشفير (عومنكه© 
عسعطء5) وطريقة التضمين (00طاء1/1 30001260). 
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الإرسال التمائلي 


في حالة الإرسال التماثلي (5وزهونسوسهءة عملهمه) عبر خط الهاتف تُرسل 
مجموعة متواصلة من التردّدات والسعات (11065[مدهة) في قناة الاتصالات التي تقبل 
الصوت والبيانات. وتُعتمد المضخمات الخطيّة (وروق نامس عدهمنآ)؛ والمرشحات 
(11:625)» والموهنات (23مغة ندعم والمحوّلات (5تعتصرهةومةء2) للإبقاء على 
نوعيّة وجودة الإشارة (رإنله0 1دع:5). من هذا المنطلق نرى أن المضخمات تقوم 
اد اليد 7 زيادة حجم المعلومات»؛ منثنا يجعل معدّل الخطأ (وعهج ممررع) 
أكبر في الإرسال التماثلي منه في الإرسال الرقمي. 


إن خصائص خط الهاتف الذي يضم السعة (6مهانعهمه0): والحث 
(ععصهاءن1م1)» والمقاومة:» تؤخر وتوهّن الاشارات ذات التردّدات المختلفة 
(وعءمعنوع] امع 1 11م) . 0 هذه التغييرات التي تطرأ على محتوى المعلومات 
بتعويق الغلاف (ترواء2 عمماء0م8) أو تشوّه التوهين (دمنءهاقلط مم نمع م) . 


تتطلب أنظمة الإرسال التمائلى وجود مضخمات خطيّة ومرشحات على مسافات 
لمق وذناف لضمية لسار والستهي] من الضجيج بالترشيح؛ تُحدّد المسافة بين هذه 
المعدات من نهاية إلى نهاية (2نل»21 0م85 10 0م8). فمثلا توضع المضخمات على 
مسافات تبعد 6000 قدم (1830 متر) عن بعضها في حالة أزواج السلكين المبرومين 
المستخدمة فى الهاتف. ومن ناحية أخرىء يتعيّن وجود مودمات فى إرسال البيانات 
الرقمية عبر خطوط اليائف العمائلية الخالية. ْ 


الإرسال الرقمي 

تبعث أنظمة الإرسال الرقمي (5وزوونمومهء 1هانونط) بيانات على شكل نبضات 
عبر قناة اتصالات بمعدلات تعتمد على الحاملة الرقمية (,36مة© [هازع01). يمكن أن 
تُنقل البيانات الرقمية» والصوتيّة» والفيديوية بشكل رقمي عند توفر عرض نطاق 
ملائم. تستخدم الأنظمة الرقميّة معيدات إعادة التوليد (ووغوومءه ولاه تعموعء2) 
لإعادة توقيت وإلغاء شكل النبضات الرقميّة (وهوانط ومهطوه8). وتمتاز هذه المعيدات 
بأنّها تُعيد إنتاج شكل الموجة الأصليّة بدقّة أكبر من المكبرات الخطيّة في الأنظمة 
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التمائليّة» وبالتالي فهي تُحدث عدداً أقل من أخطاء الاتصال لكل رسالة والتي تبلغ 
نسبتها في الإرسال الرقمي 1 أو 2 بالمئة من نسبة الأخطاء في الإرسال التماثلي. 


من الممكن الجمع في النظام الرقمي نفسه بين عدّة أنواع من المعلومات الرقمية 
مثل الصوت,ء والنصء وملفات الكمبيوتر» والبريد الإلكتروني» والبيانات» والفاكس. 
قطياك ع :3 للق» يمكن اللبياتاف:الرقية أن تعفر تائيه أكن القاحية الأنانه كما يمكد 
ضغطها لحفظ مساحة أكبر في عرض النطاق التردّدي. 

تتحدد المعايير اللاسلكية الرقمية العالمية الرئيسة الثلاثة بما يلي: 

1- تقسيم زمن الدخول المتعدد (11214 - ووعدءة عام نااس]8 ممنعتحزط عسن1) 

2- تقسيم كود الدخول المتعدد الكود ( وووءعءةى عامنلن8 دمعتحتط هلم 
خ]ااطه) 

3- النظام العالمي لاتصالات الأجهزة المتحركة -16زطه2]0 .80 صمعاوبر5 610021). 
652/1 

يسمح تقسيم زمن الدخول المتعدد (72114) لسعة (/ناعدمه0) نظام الإرسال أن 
تزداد وجعلها أسهل في نقل البيانات عبر كبلات الليف البصري وروابط الموجة 
الميكروية. في حين؛ يسمح تقسيم كود الدخول المتعدّد (02214) بتوزيع كل إرسال 
على كامل نطاق التردّد المتوفر. ويشفر قسم كود الدخول المتعدّد (02314) الرسائل 
باستخدام قاطرات النبضة الثنائية المعدة سابقاً (وصنهء1' عواناط تإتحمزظ لعع مم سووءم) 
والتي يفك تشفيرها عند نهائي الاستقبال. أمّا معايبر النظام العالمي لاتصالات الجهاز 
المتحرك 0834 فهي تجمع بين تكنولوجيتي ال (72114) و (02214©). يتوفر نظام ال 
1 في 0 بلدان بالنمطين 900 65321 أو 1900 6531» وكلاهما يعملان على 
ترددات أعلى من ترددات (70114) و(221314©). 


إن فرضية نيكويست («رمهط7 ادنناون11) هي قاعدة تُطبق في معالجة الإشارة عند 
معاينة تردد الإشارة التماثلية وذلك لتخفيض مفعول ضجيج التردّدات العالية (0عذ1] 
ء5ذه2 /إعمعناوء12) إلى الحد الأدنى عند التحويل الرقمي (0مذواء00207© 1012181). تنص 
الفرضية على أنه يجب معاينة التردّد التماثلي (المسمى تردد نيكويست :ونناو:زةة 


لاع مع نوع 2) بعال (يعرف بمعدل تيكويست/ علش أكتنان219) أكبر بمرتين على الأقل 


- 600 - 


من التردّد الأعلى. وعلى سبيل المثال» يجب أن لا تقل معاينة قناة عيار- صوت 
([عمصقحطك عله -ووزه17) ذات عرض نطاق ٠112‏ 4 عن معدل 1112 8» وذلك للحصول 
على تمثيل رقمي دقيق (0]200ووء7م16 21211281 ع6]ة1ناوعم) لمحتوى معلومات 


الإشارة ()معام0© هه معمكم] 5 لممعز5) . 


في حال حدوث ترددات عالية غير متوقعة ضمن الإشارة» أو الضجيج المشارك 
فى الإشارة فى قناة الدخلء» يحصل ما يُعرف بالتشوهات. وهى تظهر بشكل إشارات 
سطس التردّدات» ناتجة عن التضمين الداخلى لمكوّنات الإشارة ذات التردّد 
العالي (ضجيج الدخل) مع توافقيات معاينة ارق وبشكل عام تعد التشوهات 
(#سنوهنله) أمرا غير مرغوب به في الاتصالات» فى حين أنها تستخدم في أنبوب أشعة 
المهبط الذي يصل بين الطرفيّات غير المُتصلة قٍ المناطق ذات الألوان المتباينة أو 
الأنماط اللونية على شاشة العرض. ْ 


بما أن ترددات الاتصال المقصودة معروفة فبالامكان تحديد معدل نيكويستء إلا 
أن ذلك قد يؤخر احتمال معاينة البيانات بالسرعة الكافية لمنع حدوث التشوه في كافة 
الحالات. وبإمكان مرشحات إمرار التردّدات المنخفضة (511:68 ووهم-1.00) التي 
تُعرّف بالمرشحات المضادة للتشوهات (ودعهناخ-امة) أن تقوم بتوهين 
(ء:هنامع)ى) هذه التردّدات العالية غير المرغوب بها. 
تشكيلة القناة 

تُشكل قنوات (دمننهسوقههك اعممدد) البيانات إما بروابط مفردة نقطة - إلى - 
نقطة أو بشبكة نقطة - إلى - نقطة (1يووع]7 غصزمط-10-اصتوم)» أو بشكل خط 
متعدّد النقاط (ءمنآ ؛هذوم1ن2»)2 أو بأنشوطة دوران (م1.00) أو بدائرة حلقية 
(عهن). فيكون بمقدور أي محطتين على خط نقطة - إلى - نقطة تبادل البيانات بعد 
بدء الربط («منغععمده©). أما شبكة نقطة إلى نقطة فتتضممن الكثير من روابط نقطة إلى 


نقطة بين المتحكمات بالاتصالات (وه1[ ممه 5دمنهء ت1صناصسحره©) والنهايات 
البعيدة. 


يتطلب الخط المتعدّد النقاط (عصاآ أصنوم311) وجود بروتوكول اختيار الاقتراح 
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([معممءط زعو[ 011-5م) أو وجودتر ددات مخصصة (وعنع7عناوع:1 عع 26) للمحطّات 
البعيدة بدافع تنظيم الدخول إلى قناة الوارد المشتركة (اعممهك 4صباهطه1 4عمةم5) إلى 
الكمبيوتر المركزي (2هاودهك اهمه 0). تُجمّع الدائرة الحلقية بإشراف المستخدم 
بواسطة تسليك خاصء يكون إمّا من الزوج المبروم (:نه70,15:60-2): أو متحد 
المحور (لدننجةه0)» أو كبل ليف زجاجي. تتكوّن الحلقة من مط 6 رئيسيّة 
(صمقة)5 1مناههك© :32356) ببروتوكول اختيار الاقتراح الذي يسمح لها بالتواصل مع 
المحطات الثانويّة أو محطات الخدمة (5م5]200 51206). بمعنى آخر» تستطيع جميع 
المحطات الموجودة داخل الحلقة أن تتواصل مع بعضها. 


يُعدف خطوط عيار - الصوت (وعمنآ 01:06-ه77010) على أنها خطوط شبكة 
الهاتف التبديلية العامة (011-25117بساع81 عدمطمعاعء1 ماعطع 51 عنتاطتط) ويمكن 
استئجار خطوط خاصة مشروطة وغير مشروطة (01660281همعمتآ كسك لهممننلمه© 
عنهط) من المجمّز (:2:0106). يتشابه حجم عرض النطاق التردّدي المستخدم 
للنقاط الثلاث فتُشكل حوالي 812 23.2 بينما تختلف معدلات البيانات الفعالة فيما 
بينها. ولكلٌ 1 صفات مختلفة تعود لضجيج الاشارة (هوزه]8 [ومع2»)51 ولتوهين 
السعة (00نة تامعكخ علتنتامسة) و لتشوّه تعو يق الغلاف (م0ه)715 نزهاء2 عمماء كم ) . 


تتألف خطوط النداء الآلي (وعصنآ-مت]-لهتط) من أز واج سلكية (ورزوط عئز/13-ه:1)» 
تتوفر من شركات الاتصال العمومية (5عتة© «متسصدمع) في ال (لرروم). تُعين هذه 
الخطوط الهاتفية في التواصل مع أي نقطة داخل شبكة الهاتف العالميّة (17/0:10106 
051 عدوطامء161). يقوم المودم بتحديد ما إذا كانت هذه الخطوط صالحة 
للاتصال كامل الازدواجية أو نصف الازدواجية» وترتب هذه الخطوط على شكل 
روابط نقطة إلى نقطة (مامآ ؛مزوم-ه7نمزوم). الاتصال يمكن أن يُجرى بشكل 
يدوي (31نامة31) بواسطة عامل تشغيل (:منهموم0) أو بواسطة مودمات مخصصة 
للاتصال الآلعي (للهءمانة) والإجحابة الآليّة (025565كناك)» مما يسمح بالقيام 
بمهاتفات الية غير مصحوبة (00غةء م0 0ع0مع 26م [1) . 


إلى جانب محاسن شبكة الهاتف التبديلية العامة (59777)» هناك العديد من 
السيئات» ومنها: الصوت الضعيف لاسيّما إذا كان خط الهاتف مشْرّشأًء مما يتطلب 
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تكرار الرسالة أو إيجاد خط بديل في حال فُقدان المعلومة أو عدم فهمها. وعموماً 
فليس بمقدرة الكمبيوترات أو طرفيّات الاتصال اتخاذ أي قرار لتحسين حودة 
المعلومات الرقميّة المرسلة» وبالتالي يمكن فقد البيانات بسهولة أو فقد القدرة على 
تفسيرها أو فهمها بسبب الضجيج والتشوش. ويمثّل تشوّه التعويق (إهاء2 
دهه15) السيئة الثانية ل (59127)» والتى يحدثها اختلاف سرعات الإرسال 
لمختلف المكدٌّ نات التردّدية للإشارة المونلف ينذا أيضا يكلف أخطاءً فى المُعطيات 
الفسغلفة: أما السيئة الثالثة فهي خسارة الوقت في (55121) نتيجة تكزاز الربط 
والفصل (أععطصده©/اعع مومع 15 2) وتوالى الإجراء الواحد (وعمطة1 ه1718 عم0) الذي 
يكتامن التغائل(السريع مح كفية اليعظيات المرساك 


تتفوّق الخطوط المُستأجرة الخاصّة على خطوط (05972) بعدّة محاسن منها: 
الإتاحيّة الفورية (/1131116ه٠ه‏ 26203)» والتحدّر من الإشارات المشغولة («رملعمء1 
15 لإ5نا8 مره22). وهى أيضاً تومن عمليات اتصال من نقطة إلى نقطة أو بين 
النقاظ المتعددة وبعضها من النوع المشروط الذي يميز سبوعية معطيات أفضل وينقل 
مُعدلات إرسال أعلى. 


تتكوّن الخطوط المستأحرة عامةً من دارات ذات أربعة أسلاك صالحة لعملية 
الاتصال نصف الإزدواجية أو كاملة الازدواج. وبما أن الدارة ذات الأسلاك الأربعة لا 
تتطلب قلب ل الاتصال (عصنآ 0منامممصمن1)» فإن ذلك يسمح بإمكانية الإرسال 
والاستقبال المتزامن دائماً. كذلك تكون دقة البيانات في الخطوط المستأجرة غير 
المشروطة (وعصاآ لعموع.آ لعمه1 1ل موعم]) أفضل بعشر مرّات من تللك في (للروم). 
وتعوض المودمات القائمة على المعالج الميكروي (0ع5501-825عع10م 1/110 
20 مع مُعادلاات التكيف الالبة (15ع2 تناو عكتام دلخ عتأقسسمانام) أعطال 1 
وتقليل الأخطاء عند السرعات الأعلى بشكل كبير. 

يُعتبر الثمن الباهظ لهذه الخطوط الممُستأجرة وعدم إتاحيّة الموقع الإعاقتين 
الوحيدتين لهذه الخطوطء إلا أنها تُعدٌ ذات كلفة - فعّالة للمستخدمين الذين يحبذون 
الصوت العالي والاتصالات ذات الجودة العالية. 
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المشاركة بخط اتصالات البيانات 

تتم المشاركة ببيانات الخطوط (عمعقطد عمنآ كهمنهء تم داتصصده© 225) بغية 
تخفيض الكلفة؛ وتحسين الموثوقيّة» وتسهيل الصيانة. إن المشاركة بخطوط 
الاتصالات والمودمات تتم بوجودمعدّات لذعئ: المضممات المتعددة 
(وتععع ام 1ت31) » ومتحكمات المجاميع (ونتع[[ممه© معاون )) ومركّزات البيانات 
البعيدة (00260]:2]0:5© 122:8 عاوصسرء2)؛ ووحدات المودم المشاركة (دمء1100 
5أنهتا عمنعدط5)ء ووحدات المشاركة بالمنافذ (ئؤنم[] عمتعهط5 201)» ومنتقيات 
المنفذ (5616060:5 :201)» ومضممات الخط (ويععهةامعمانآ) . 


إن المضمم المتعدد (,6:هام86018) أو (30106) هو دارة تستطيع أن تنقل رسالتين 
أو أكثر في قناة اتصالات مفردة» ويتم ذلك بتقسيم عرض النطاق التردّدي وفقا للتردّد 
أو الزمن. يوصل مضمم (8617) واحد بالمنافذ المتسلسلة (:20 56,181) للكمبيوتر 
المركزي ويوضع مُضمم آخر بعيداً بحيث يُربط بكلّ طرف من الطرفيات المتّصلة 
بالكمبيوتر:وي المعروق أن التضميه لايوثر أبدا غلي البيانات الغترسلة بين 
الكمبيوتر والمحطّات البعيدة» ولا يحدث إلا تأثيراً ضئيلاً على زمن الاستجابة. 
هنالك طريقتان أساسيتان لإنجاز التضميم هما: 


٠.‏ التضميم المتعدّد بتقسيم التردّد 182140 -ععدعامنلد/ة دمنلو حلط توعمعسوع2)» 
الذي يقشم عرض المجال التردّدي المتوفر نفسه إلى نطاقات أضيق (67«وسدلة 
وه يُستخدم كل منها على أنّها قناة مستقلة. يُعتمد التضميم بتقسيم التردّد 15211 
في إرسال الخط - المُستأجر كامل الازدواجية ذي التزامن المنخفض السرعة 
(11020115ع537:0 ممعم 1019-5 551012 1لطقصة1 عسنرآ-لعدوع.] عع 1منادآ- 11د ) . 

٠‏ التضميم المتعدد بتققسيم الزمن (11011' عع امن 81 د15ض515زطط-عسة])» يقوم هذا 
النوع من التضميم على وصل الأطراف جميعها بالتراتب» وعلى فترات معيّنة» على 
امتداد عرض مجال الاتصالات الكلي. يُستخدم (7014) في أغلب الأحيان في أنظمة 
حاملة 11 (وميعاولا5 معنت 11-0) عند سرعة 316/5 1.544 » وذلك رغم إمكانية استخدام 
هذا النوع من التضميم في إرسال الخط المستأجر كامل الازدواجية التزامني أو 
اللاتزامني. 
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إن الدخول المتعدد بتقسيم الزمن (12114 - ووعععخ 16م18ن/1 ممامتعتط عستل) 
هو نظام معياري أميركي بين التشارك الزمني في خطوط الهاتف الخلوي الرقمي 
وقئنوات اتصال الساتل بين عدّة مستخدمين لفسحات زمن إرسال محدّدة. يُضغط كل 
من الصوت المرقمن (عع701 6260زع21) وإشارات البيانات (2215ع51 221:8) ومن 3 
تخرّن» وتضمم إلى عددٍ من الفسحات الزمنية (5105 6تدم:1) يعادل عدد القنوات 
الصوتيّة الموجودة. فيما تُرسل الفسحات الزمنيّة بعدئذ في فترة محددة من الزمن 
يُستى الإطار (06نه:8). تُعشّق كل فسحة زمنيّة مع الإطار وذلك لتجنب الاصطدامات 
(كده0[1151©) بين الإشارات. يعتبر هذا ركيزة المصطلح «نمط التناقل التزامني» 
(512 21006 مأمصهء] دنامممتطءعم:ز5). يستخر ج المستقبل بعدئلٍ بيانات المستخدم 
الفائضة (11505ا8 122:8 1196::8]) من الفسحات الزمنيّة ويستخلصها من التضمين خلال 
ميللي ثانية (قم). 


إن تقسيم كود الدخول المتعدد (01/4© - وووعوءعة غ1ام 8101 دمأئتوزط علم2) هو 
نظام إرسال يسمح لكل مرسل بنشر إشارته المضمّنة على امتداد عرض النطاق 
المُحدّد للحاملات المشتركة (ونع تمه «مصصوح). تشفْر المهاتفات بواسطة سلسلة 
من العيطبات الكدائية البرهة سيقا لكل من المرسل والمسعقيل: سمح قط 
للمستقبل المعيّن أن يفصل الرسالة الصوتية عن ضجيج الخلفية. ترفع (00114©) 
قدرات الاتصالات إلى 10 و15 مرّة أكثر من قدرات الاتصالات التماثلية. (للمزيد من 
المعلومات عن (2314©)» انظر «تقسيم كود الدخول المتعدد « الوارد في هذا 
القضا : 

- تقوم المضممات المتعددة الإحصائيّة (وع«<ء1ام21:18 5)005]1021) بتخصيص 
فسحات الزمن بشكل حيوي للأجهزة المتّصلة وفقاً لوظائفها. وذلك بالاستفادة من 
الزمن الضائع (عصنة 1016)» فيتشارك بذلك عدد أكبر من مجاري البيانات (12:8 
ونه ؟) في خط الاتصالات المشترك. عادةً» تُربط أربع إلى ثماني طرفيات أو منافذ 
للكمبيوتر بالمضمم المتعدد الإحصائي الذي يمد الأرسال غتلال الخط الاجر 
كامل الأزةوانحية المعرامن: 


- يدير المتحكو بالمجمع (01165اقه0© 516ن1©) ويوجه الرسائل من وإلى الأجهزة 
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الممُتصلة البعيدة عندما تستلم بيانات مقترحة (5011) وتختار الأوامر من الكمبيوتر 
المركزئي أو وحدة المعالجة - الأماميّة (550عع20 800-خم1:0). تتضمن أنظمة 
الأجهزة هذه طرفيّات للعرض الفيديوي (17218 - ولهمتصء؟ بيهاممنط مع10ز؟) » 
والكمبيوترات الشخصيّة و50 والطابعات. حيث تقترح هذه النهايات بشكل مُستقل 
من قبل المتحكم بتجميع البيانات التي يجب إرسالها إلى الكمبيوتر المركزي. 


إن رك البيانات عن بعد (1210 -8601مععمه© 2264 عامسع؟)» هو نوع من 
أنواع معالجات الاتصالات مثل معالج النهاية الأماميئّة (18 -رووووءوءط مط -همم) 
الموضوع في موقع بعيد. تتشابه وظائف مُركُز البيانات عن بعد مع وظائف المضمم 
الإحصائي إلا أنها غير مرئية لجريان البيانات. تجدر الإشارة إلى أن المضممات 
نُستخدم في أي نظام كمبيوتري بعكس ال :800 التي يصنعها مصنعو الكمبيوتر 
خصوصاً لتلائم خطها الإنتاجي. 


- إن وحدة المودم المشتركة (1/1517 -انهلآ عسمتتقطد-سمعل0ه]38)» هي جهاز يسمح 
من اثنين إلى ست طرفيات متزامنة بالتشارك في المودم الترامني نفسه. يجب اقتراح 
الطرقيات يراسظة الكسير ار المركري سيت يترم الطركد المقدرس بالتعرقه على 
عنوانه» وتفعل الأمر بإرسال البيانات. تفرج وحدة المودم المشتركة (81517) المودم 
لأول طرف يشرع في بعث الأمر بإرسال - الإشارة (ولهمعذ5 لمء5-ه1-أدعناوهج)» 
وتبقى جميع الطرفيات الأخرى مُقفلة. 


تُشبة وخدة المنفد المشعركة 8807 وحدة المودم المشتركة 7]ق]لة: باسعناء أن 
2510 تمتلك مصدر توقيت إرسال خاص بها لإرسال واستقبال التوقيت (10015©). 
تربط 25517 ما بين 2 إلى 6 طرفيّات مقترحة متزامنة (2[5متصء1 5نامهمعطعم/ز5 01160م) 
ومنفذ كمبيوتر فردي. تكون الطرفيات إمّا محليّة وموصولة مباشرةً أو بعيدة ومتصلة 
بواسطة المودم. وتقوم 5517 بتخفيض عدد منافذ الكمبيوتر في الشبكة المقترحة 
11م تاعلط لع11وط). 


إن صنتقي المنفذ (25 - ممئءواء5 6روط) أو بيانات )8172م أو ما يُدعى أيضاً بوحدة 
تنافر المنفذ (6نم[آ ممنامعغم0© خروم)ء يخفض عدد منافذ الكمبيوتر في الشبكة غير 
المقترحة (25 - 2110/0116 01160م2102). يُستخدم أيضاً عند النقطة التي يجب أن تتنافر 
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الأطراف عندها للوصول إلى المنافذ في الكمبيوتر المعيل (2ء]نامهده© 11056). يُعدَ 55 
منافك الكمييوتر للأجهرة المتجهة نحو الداخل (وعء1لاء10 لصمتوطم1) أو قنوات 
الاتصالاات تع لقاعدة من يصل ولا يُخَدم أولاً (لعلتلع115-5 ,عمده 0 رولع)» إلا أن 


لبعض الأجهزة أو القنوات أولويّة على الأخرى. 


يقسم المضمم الخطي (62:ه1معه1ن]) منفذ الكمبيوتر إلى قناتي اتصال أو أكثر. 
فمثلاً يمكن له أن يقسم تدفقات المعطيات (وسهءن8 هنوط) ذات السرعة ولدا 219.2 
وواط! 216.8 أوة/ط 14.4 إلى قناتي عرض نطاقء تساوي كل منهما 1112 4» تستخدم 
لخدمات الخطوط المُستأجرة (ووه1.آ 4هووده6.]) أو لخدمات المعطيات الرقميّة 01]ئع1ط 


00 5 


الإرسال على التسلسل للبيانات 


إن الإرسال على التسلسل (دهأوئتسعصةء1 [ادنء5 22:3)» هو إرسال بيانات مَلفْ 
فردي 5116 ماع51 مغه) عبر موصل فردي (:000000© واعمز5) ما يُخفض كلفة 
التوصيل وتمديد الأسلاك (عمنمة88) والمساحة المستخدمة في حين يتم تبسيط توقيت 
البيانات أيضاً. أما الإرسال على التوازي (155ووتنسعصةء1 اء1لهموم)» فهو إرسال بيانات 
في ملفات متوازية (و1116 21161:ه2) عبر موصلات متوازية (15م]ع كمه أعالمعدم)» 
بحيث تكون المسافة بينها قصيرة (أقلّ من :7 100 أي [0: 30.5])» كما تتطلّب العملية 
سرعة فائقة. 


هنالك شكلان أساسيان للبيانات فى الإرسال على التسلسل هما الطريقة المتزامنة» 
والطريقة غير المتزامنة. ويجمع الارسال المتساوي التردّد (20115مختطاء150 
دوزو ندموصة2]) بين الطريقتين المتزامنة وغير المتزامنة. 


يُعدّف إرسال البيانات غير المتزامنة (55105تسوصةء] 1228 دنامهممطاءمووم) على أنه 
الإرسال الذي تكون فيه الفترات الزمنيّة أو الفواصل الزمنيّة الواقعة بين كل حرف 
مُرسل غير متساوية طولاً. يحاط كل حرف بإطار يبدأ ببت واحد هو بت البداية (20:ها8 
014)» وينتهي ببت واحد أو اثنين هو بت التوقف (]61 م5:0). يبدأ إرسال الحرف 
بتحوّل الخط من حالة «1) إلى حالة «0» الصفر. وهذا التحوّل هو الذي يبن حدود 
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خانة بت الحرف (عمنلسده8 0611 816 5”,ع]ءهمة0). ويكون على المُستقبل اكتشاف 
هذا التحوّل بواسطة ساعة سريعة (1061© 8256) بحيث تُعاين كل بت في وسط خانة 
البت (611© 816). وبما أن هذا النوع من الإرسال يؤْمّن نقل الحرف بفترات غير 
متساوية» يتم استخدامه في الطرفيات ذات السرعة المنخفضة (لععم 10-5 
كلممنصه1) التي يكون دخل البيانات فيها متقطعاً. 


أما إرسال البيانات المتزامنة (5وزوىتصكصةء1 224 5دامممعطعم52)» فهو الطريقة 
التي يتم فيها إرسال الأحرف (8تهاءة:ة0) بشكل متواصل من دون بتات البداية 
والوقق, ترام أجهرة الاستقبال والارسال من غاذل ادل إشار ابت مقرابنة مدعة 
مسبقاً إِمَا على فتراتء أو مباشرة» قبل إرسال كل رسالة. 


ينقل جهاز الإرسال سيلاً طويلاً من الأحرف دون «بت» بداية أو توقف. نم يقوم 
المستقبل بعدٌ البتات الثمانية الأولى (في ترميز 45011) مفترضاً أنها الحرف؛ وبعد 
ذلك يمررها إلى الكمبيوتر» ومن ثم يُكمل عدّ الأحرف التالية وإرسالها حتى تنتهي 
الرسالة (أي إتمام إرسال مضمون الرسالة بالكامل واستقبالها من قبل المتلقي). 


عموماً يُفضّل استخدام الإرسال غير المُتزامن لسرعة تشغيل نهايات لوحة المفاتيح 
البطيئة» لأنّها تسمح بتناقل الأحرف بفتراتٍ غير متساوية. وبما أنه يضاف لكل حرف 
بتين إلى ثلاثة بتات (واحد للبداية وواحد إلى اثنين للتوقّف).» تُعدٌ هذه البتات المضافة 
خسارة إضافيّة تخمّض من فعالية الإرسال وهذه هي سلبيّة هذا النوع من الإرسال: 
فمثلاًء في ترميز 850[11) نرق أن كل ثماتي- يت 610 -8) حرف المعلوفات يتطلب 
مجموع 11 بت كي يُرسل. وبذلك تكون فعاليّة أو كفاءة الإرسال 11/8 أي حوالي 73 
بالمئة. 


من ناحية أخرىء يجمع إرسال البيانات متساوي التردّد بين عناصر كلتا التقنيتين 
المتزامنة وغير المتزامنة» وهي حالة مميّزة من الإرسال المتزامن. فيكون لكل حرف 
بت بداية وبت توقّف حتى تُرسل الحروف بفتراتٍ أو فواصل غير متساوية. بالإمكان 
استخدام المودمات المتزامنة في هذا النوع من الإرسال غير أن ذلك قد يخلق فجوات 
و6 أو فراغات بين أجزاء الرسالة المرسلة لوجود بتات البداية وبتات التوقف. يتم 
تزامن كل من المرسل والمستقبل أثناء إرسال البيانات. إِنّ هذا النمط من الإرسال هو 
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أسرع من النمط غير المٌُتزامن. فيؤمن الإرسال متساوي التردّد - شرعة قد تصل إلى 
و/ءا 96 دون الحاجة إلى ذاكرة كبيرة للمعلومات المجمعة (هئة2 04 عمنةن8) علماً 
بأن الإرسال المتزامن أسرع» في حين تحدّد سرعة الإرسال غير المتزامن بحوالي 
و/طعا 1.8. 
شبكات الرّزمة 

تم خلق شبكات الوُزمة (800:15ءل3 :6ا00) لتقليص الوقت أو الزمن الضائع (1016 
عدة1) في إرسال البيانات ولتفعيل استخدام سهّلات الارسال. وهي تقوم بتحديد 
كلفة الاتصال فقط وفقاً للمعطيات الأساسيّة المرسلة وعلى أساس متساو بين جميع 
مستخدمي الشبكة. يتم في هذه الشبكة تقسيم الرسالة المُرسلة من طرف واحد إلى 
آخر إلى رزم من بايت محدّد الطولٍ (811) يتراوح بين 53 بايت و128 بايت (وعالز8). 
يكون لكل رُزمة فاتحة (:116206) تزوّد الشبكة بالعنوان المُرسلة إليه هذه الرزم 
(ووه400 دمتههتادء©)» وبذلك يمكن أن تُبعث كل رزمة على حدة من المصدر إلى 
موقع الاستلام. تسمح هذه الشبكة باختلاط رزم أكثر من طرفم واحد مع بعضها 
البعض فلكل منها عنوانها الخاص. قبل وصول هذه الوُزم إلى مواقعها النهائيّة يُعاد 
تجميعها قر لبها في مراكز تبديل المقصد (18250 -5تعامء© عصنطء511 مملامستاوءط). 
(أنظر أيضاً في هذا الفصل (1521) النطاق العريض ونمط الارسال اللامتزامن 
(ع2100 تعاققة1 دنامدمتطاعصتزكث لصة (8-151011) 151217 لصدط81020) . 


التشفير المتزامن/ متساوىي العردد 

تُشفْر البيانات المتزامنة/المتساوية الزرمن (عصنلمعصظ8 دنامطمختطءه5] /ؤناممخطعط:و5) 
دائماً لضمان القيام بالعدد الكافي من الإرسال في مجرى المعطيات لدارة طور الحلقة 
المقفل (آ1آط-موم.آ 40عكاءمآ-ءمقطط) في النهاية أو المودم, وذلك لاستخراج ساعة 
الاستقبال من المعطيات الممستقبلة. يدمج التشفير ساعة الإرسال (1ء10© اتساقصةء1) 
مع البيانات؛ بينما نُستخرج ساعة الاستقبال من البيانات بواسطة فك التشفير 
(ع5ذلهمءء2). تتضمّن طرق تشفير الإرسال ما يلي: 


٠»‏ طريقة عدم العودة 0 إلى - الصفر (7117) (10-2620 تناع تده1آ2) » وهي الحالة 
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التي يكون فيها 1 يُمثّل مستوى فولتية عالياء وصفر يمثّل مستوى فولتية منخفضاًء 
وقيمة بت لا تعود إلى صفر فولت في وسط خانة البت. 


« طريقة عدم العودة إلى الصفر المعكوس (711:71) (م0 10-7 تناع دمل 
201 وهي تعكس حالة إشارة الرقم الثنائي (512]6 515081 نإنهمذ8) عند صفر من 
معطيات الرسالة وتتركها بهذه الوضعية (دون تغيير) عند 1 من معطيات الرسالة. 


بيانات البت (1010732]102 816 12318) إلى رموز البت. يُقسشم كل رمز بت إلى نصفين» 
وتكون قطبية النصف الثاني بعكس قطبية النصف الأوّل. يمثّل البت صفر 0 القطبية 
المنخفضة في النصف الأوّل للرمز» وتتبعه قطبية عالية أو قويّة في النصف الثاني. أمّا 
البت 1 فيظهر كقطبية عالية في النصف الأوّل من الرمز متبوعاً بالقطبية المنخفضة 
الضعيفة خلال النصف الثاني. وباختصار» تعتمد طريقة التشفير هذه على القطبية 
أسناسا : 


يُعثر عن مُعدّل إرسال البيانات (ع)12 دوزودونصسعصةء م:د0) بالبت/ ثانية (و/ط) . ويمكن 
ترحمة هذه النسبة إلى أحرف بالثانية (0240ع56 مع 5معاعدمةطن)» وذلك بتقسيمها على 
عدد بتات كل حرف. فمثلاً» إذا كان لخط تلفون معدّل سعة يساوي 4.80/6» فهذه 
القيمة تُعادل 600 حرف في الثانية (4800/8) في ترميز 45011 للإرسال المتزامن. 


إن البود (84) 80 هو وحدة سرعة تبادل الإشارات أو مُعدّل التضمين المعطى 
لعناصر الإشارة في الثانية أو للرموز في الثانية. تَعود تسمية هذه الوحدة إلى مهندس 
الاتصالات الفرنسي في القرن التاسع عشر 80100 .1). نشير إلى أن مصطلح معدّل بود 
غير وارد لأنه بود هو نفسه معدل. تساوي سرعة الإشارة بالبودات مقلوب طول عنصر 
الإشارة بالثانية. وتكون كل من النبضة والمسافة عنصراً منفردا» فمثلاً الطابعة التي تنج 
5 نبضة في الثانية تعمل على 84 50. إن قيمة بود هي في الحقيقة البت في الثانية. 


حاملة - 11 
إن حاملة 11 (معتمة11-0) المعيارية هي عبارة عن خدمة هاتفيّة قدمت وَل مرّة 
سنة 1962. تسمح هذه الخدمة للاتصال الرقمي على 215/5 1.544 بحمل 24 قناة 
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صوتية» وذلك بتضميم تقسيم الزمن. يُعرف هذا التوع من التضميم بحاملة الحلقة 
الرقميّة (,عنسهه مدم.آ 1:81ع21). يعتمد هذا النظام على التعديل النبضي المرمّز 2010 
لترميز ثمانية بتات لكل عنصر إشارة لكل قناة صوتية ثم معاينتها ب 256 سعة منفصلة 
(5ع0ن]ذامدخ عأءووز0). يجب معاينة القناة الصوتيّة على (1112 4) بمعدّل إونداوتر< (8 
9/) لإنتاج معدّل قناة بيانات يُعادل 0/5 64 من ناحية أخرىء تحتاج الإشارة 
التمائلية كي تُصبح رقمية إلى معاينتها بمرتين ترددها وذلك لإعادة بناء شكل موجتها 
الأصلي (سعمء:/7 1دمنع0) دون أي تشويه. لقد وضعت اللجنة الاستشارية الدوليّة 
للهاتف والبرق 00117 مُعدّل معاينة معيارية بقيمة 8000 عيّنة في الثانية للقناة الصوتيّة 
التي يبلغ عرض نطاقها من 112 300 إلى 112 3400. تخذ عينة كل وير 125 (ميكر وثانية). 


تُنقل النبضات عبر أزواج سلكيّة نحاسيّة (ورزوط 6:ز/لا روممه©) أو روابط موجات 
ميكرويّة (1015آ 0/11601787). وتوضع المعيدات 5:ه6]ةءم26 على مسافات تبعد 
]1 6000 (م 1830) عن بعضها لإعادة توليد (عاةرعمععء2) وتوقيت (عبمنناء 2) شكل 
الموجة الرقمية. لقد صُّمّمت الحاملة الرقمية-71 بالأساس لإرسال الإشارات 
الصوتية بين المكاتب المركزيّة (وه025:6 1همنمء0) التي تبعد عن بعضها مسافة لا تزيد 
عن ند 50 (دا 80). إِنْ نظام الحاملة الرقمية-71 هو بنية التضميم المتعدد 
(ناعده5 عمتعهام81) التابعة لأنظمة التضمين النبضي المرمز 25014 الذي يُجسد 
المعيار الهاتفي لأميركا الشماليّة. 


15217 ضيق النطاق 

تستخدرم الشبكة الرقميّة المتكاملة الخدمات (لماتعلط ووعءتهك لمنممعهامآ 
15211 -21610:1) شبكة اتصال رقميّة فرديّة (1دهاء]<! دوزوكتصسكصهء] -لماتعنط عاعمزة) 
لتأمين تشكيلة واسعة الخدمات مثل: الخدمات الصوتيّة (مءزه17)» والتصوص 7620)» 
والفاكسء والنص الفيديوي 160 2)1/1060 والفيديويّة (71060)» وفي الحالات التبديلية 
وغير التبديلية (4عطء)1»«ودهآ< كمه لعطء9:1). باستطاعة هذه الشبكة إرسال البيانات عبر 
عرض نطاقها ال 1/5 128 من خلال خطوط الهاتف باستخدام ماديّات الاتصالات 
(©113:01) وبرمجيات تشغيل (16ة5017) الاتصاللات خاصة؛ علماً أن هذه الخدمة 
تُقدّم (1521) من قبل مُجهزي خدمات الهاتف مقابل بدل نقدي. وتتميز هذه الشبكة 
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بشارتها على رسال القيوات. واليائنات شير فاوط الالال اسه بسرعة ارق 
السرعة التي تُقدّمها شبكات الهاتف-المقفل العامّة عمهطامءا60-76طء]91 عناطنط) 
(25127 غ1ه:ه]2 الموجودة. وتقوم فكرة أو مفهوم هذه الشبكة على مجموعة من 
المعايير العالمية الصادرة سنة 1980. 

يُعتمد حاليًاً نوعان من ال 15821) هما: وصلة معدل - أساسي بينية 16هواقه8) 
(عع2 11م م1 التي لظ اتصالاً ذا سلكين من المكتب المركزي لشركة الهاتف» بسعة 
عرض نطاق تعادل 144 كيلوبت/ ثانية في كل اتجاه. والنموذج الثاني هو وصلة معدّل 
5 أولي بينية (عع1172ء]10 ع1:2-تمسلءط) التي لوكتن اتصالاً بأربعة أسلاك, تنقل حوالي 
9 1.544 إلى 316/5 2.048 يُخصص النوع ذو المعدّل الأولي لتبادلات الفروع 
الخاصة (287)6 - ووع مقطء:8 اعصوء8 عنوخلرط) أو لمعدات الشبكات العالية - النهاية 
(عتم ناو عمك1رهاء21 800 طاع111)» بينما يستخدم المعدل - الأساسي للعامّة. 


تُقسم وصلة المعدّل الأساس البينية ذات 5/اءا 144 إلى ثلاث أقنية: قناتا حمل (8) 
لكل منها 5/5 64» لتوائم المُعدّل الذي تُصبح عنده إشارات الصوت التماثليّة رقميّة) 
وإلى قناة دلتا (5) تعادل سرعتها 66/6 16. يكون الاتصال في هذه القنوات كامل 
الازدواجية (:«هوام11-8ن5)؛ بحيث تُبعث البيانات عبر كل قناة بشكل متزامن. وتََحْمِلُ 
قناتي 8 مكافىء 1081600و5) الاتصال الهاتفي التماثلي في حين تقل القناة 72 تبادل 
الإشارات: كإعداد النداء (مآ غ»211-5©) ومعلومات عن تقدم النداء ووعبوممط 1لهه) 
(8ه#هدسوئم]. عند نقل البيانات تُوفْر السرعة الكاملة 6/5 64 لكل من أقنية 8» وبشكل 
منفصل أو معاًء لمعدّات الكمبيوتر المتصلة» بينما تتشارك رزم البيانات (منةط ؛ععاعدم) 
(التي تنطلب سرعة تصل إلى 6/5 9600) بالقناة مع تبادل بيانات الإشارات. 


إن المعدل الأساس لقنوات 8 و2 التابعة لوصلة المعدّل الأساسي البينية تضمم 
مقسم الزمن بسرعة 5/! 192 كما أن لوصلة المعدّل الأوّلي البينية شكلين: الأوّل هو 
المعيار الرقمي 71 الأميركي (205:0ة]5 1:21ع21 71 15])» والثاني هو المعيار الرقمي 
11 الأوروبي (0850صة5 41أأع21 81 مدعمهن8). تتضمّن وصلة المعدّل الأوّلي البينية 
ذات الأساس 7 على 23 قناة من حامل 8 وقناة دلتا © واحدة (اعممه© 2)» وتحتوي 
ذات الأساس 8 على 30 قناة 8 (5اءممهط© 8) وقناة دلتا © واحدة. ويكون عرض 
النطاق لكل من 8 وط مساوياً ل و/ط! 64. 
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يتم وصل رابطة بيانات في ال 15517 بين طرف ومبّدل مكتب مركزي في قناة 5 
ويحدث تبادل إشارات التحكم بالنداء (19مع51 001مه0011-0) في أي وقتٍ دون 
الحاجة إلى تفعيل القناة 8 (61ممة8-0). تتضمّن معلومات التحكم بالنداء المعطيات 
التالية: أرقام المُتصل والأرقام المتصل بها (وروطسدةا! عمتلله ك4مخ لهالدع)» 
ومتطلبات عرض النطاق (امعصرهئ نوع 105لمة8)» ووظيفة القناة -8 ونوع الخدمة 
المطلوبة (وعددوه2 هءذء5) (صوتيّة أو بيانيّة» دارة أو رُزمة)» ويروتوكول نهاية إلى نهاية 
(1معمغهء2 لم8 10 0م8). كما وقد يوفر للمستخدم فرصة طلب خدمات رك أيضاً: 


لقد امتدٌ وتوسّع مفهوم 1927 الأصلي ليشمل شبكات عريضة المجال» مثل 
الشبكة البصريّة المتزامنة (50111581 - ماع21 [2عنام0 5نامممخطعم:59)» بسرعة 
5/5 أو أكثر» وسمّي بالنطاق العريض (8-1527) ليُنافس 1512171 ضيق النطاق 
(2-15217) الأصلي. 


يستخدم [11-15101 التضميم بتقسيم الزمن المتز امن (1121/1 ونامدهماءعم:ز5) في قناتي 
8 ذات السرعة 15/6 64» بينما تستخدم شبكات 8-1587 الأسرع تقنيّة تبديل الرزمة 
السريعة غير المتزامنة (عداونصطاءء1 عصنطء)51 أععاعوط غأمة1 دناممهتطءمزوى) والمُسمّاة 
بنمط النقل المتزامن 4734. ومن المعروف أن 21-1501 حمّقت تغراً ملحوظاً في 
شبكة الهاتف العامة أكثر من أي من الاختراعات التي سبقتء بما فيها التبديل الآلي أو 
الاتوماتيكي (عصنطءغ511 عنام سماناخ) ) الترويل بالنغمة (عمتلةنط عمه10)» وتغذية الطاقة 
من المكتب المركزي. وفيما أعطيت الأولويّة للإرسال الرقمي ولتصميم الشبكة 
الذكيّة (معزوءط عرمواعآة أمعع نلاءام1) أجريت تحسينات فُضّل بموحبها الإرسال 
الصوتي. وبشكل عام تؤشن (8-15000) الإرسال الرقمي الكامل من المرسل إلى 
اللسعقيل وذلك بتوفير الدخول الرقمي إلى حلقة المشترك المحليّة ([هع0.آ 
هآ 5*ءطتكوطن51) من درم المُستخدم (الزبون) إلى المكتب المركزي. وكذلك 
يؤمن نوع (/1551-/2) أيضاً أ ضزية تابه قل العبرك والبياناك عبر عدا ددس 


لقد تحؤلت شبكة الهاتف العامة تدريجياً من العمليّة التمائلية إلى الرقمية؛ 
فأصبحت معظم المكاتب المركريّة اليوم ذات تبديل رقمي وخطوط دارات وصل 


أساسيّة (وومز] علهنم1) مُعدّة للارسال الرقمي. ورغم ذلكء لا تزال حلقة المشتركين 
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بالعودة إلى 21-15817» يجب أن نذكر أنّها تُجيز قيام عدّة وصلات وخدمات عبر 
خط الاتصال نفسه. بالإضافة إلى توفيرها وصلاتٍ بسرعة هائلة تعادل 5/اء! 64» والتي 
العم الموضات الديمياه نبي السمح رمي عله الوإضاات لم3 وبذلك 
يمكن التشارك بخطوط الهاتف بدلاً من تخصيصها لأغراض معينة. فضلاً عن ذلك 
باستطاعة مستخدمي 15217 المرور بأنماط الدارة أو الرزمة. 


تمن خدمة البيانات ذات نمط الدارة (ع016رء5 2264 ع3100-]نداه0) قناة غير 
مقيدة (1ع0مو2ط© 0مع5101و»2)]1101» بحيث ينتقل مجرى البت (تتوع5 غ81) من المصدر 
إلى المقصد دون أن يت يتغيّر. يتحكم بهذه الخدمة جهاز تابع للمُستخدم عند كل نهاية 
بمقدرته إرسال الصوت والبيانات وذلك ببروتوكولات مثل 7.25 أو بإطار المرخخل 
(تإهاع؟ عسوءط) . 


أمّا خدمات النطاق الصوتي والخطابي ذات نمط الدارة (طءءءم5 عله20-]نبهيك 
و1 لصو ععزه17؟ امم) 00 0 0 بنفس 0 ة شبكة اب 
ال مو اك الاي بج سيد 
النطاق الصوتى المرئى ذات التردّد 1112 3.1. هى نفسها الخدمة المُستخدمة من قبل 
المودمات. 

أما خدمة (2321525 - عءنيء5 مغو2 ع3100-]ععاءعدط)» تخوّل المستخدم الدخول إلى 
خدمة شبكة الؤزمة 7.25 (عءاانء5 عروماءل2 أمعاهوم 6.25) التي تُغطّيها الشبكة 
المُتّصلة مباشرة بالطرف النهائى. هذه الخدمة توجد فقط فى المعدّل- الأساسى 
لقناتي 8 « (2 همه 8 عندع]-عزمة 8) . 
25217 عريض النطاق ونمط الارسال اللاتزامنى 

يُعدّ 152131 النطاق العريض (8-1551) امتداداً للنطاق الضيّق (/01-1501) فهو 
التكنولوجيا الأولى من نوعها التي قَدَمت تكاملاً بين اتصالات الصوت والبيانات في 


تكوين مشترك متكافئ للطرفين. إِنْ الميزة الأساسيّة ل 8-1511 هي استخدامها نمط 
النقل غير المتزامن ((121ى) عل1/0 تعاممةا كنامممتطاعصزمم)ء وبذلك يمكن اعتبار 
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8-1557 مرادفاً ل 41234. تعدّ ال 4724 تكنولوجيا فريدة من نوعها تومن تشكيلاً 
مشتركاً لفيض البيانات ذات السرعة العالية وكذلك انحسار وجريان الارسالاث 
الصوتيّة. بالإضافة إلى ذلكء» فإن هيكلية خانة 87110 تتناسب مع جميع الشبكات 
المحليّة (و1زه.]) والشبكات البعيدة (7/8115)» وتستطيع أن تربط بينها بشبكات أكبر. 


يعود نمط الإرسال غير المتزامن (8734) إلى إحد الأقسام العامة لتكنولوجيّات 
تبديل الرزم الرقمي (عصنطء51-اءعاعة2 [ماتع21) الذي ير حل (86127) ويوجه (عانه2) 
التزاحم (7:8886) بواسطة عناوين تتضمّنها كل رزمة. يقوم هذا النمط على أساس 
التضميم بتقسيم الزمن غير المتزامن (عصنعدء1م 1/016 مه1151آ دعسن كنامممعطعمووم) 
في حمل المعلومات برزم قصيرة وذات طول ثابت ُسمى الخانات .06115 ويتناقض 
ذلك مع تكنولوجهات الرزم الأخرى مثل 325 أو مرحخل الإطار ذي الرزم الطويلة 
والبعضر ة الطول: 


لخانات 41316 طول 8168 253 وتحتوي على فاتحة (2ولهه8) ذات وعار8 5 
(تتضمّن عنوان وكودات التعريف والتحقق من الخطأ) وعلى 8/665 48 مخصصة 
لمجال المعلومات (11610 02ةدهئم1)؛ وذلك بعكس إطار المرخّل الذي 
يحتوي على 8065 2 أو وهننر8 4 للفاتحة ومجال معلومات متغيّر الطول. وتعرف 
04 باسم مرخل الإطار لأنّها تنقل أو تُرحّل الإطارات من بيانات الممُستخدم 
(2512 مهولا ,0 وعسومظ). ويتراوح طولها بين 64 وأكثر من وعابزظ 1500 تُعوّف قنوات 
بيانات 8134 بالمسار الافتراضي (22]0 971:6031) كودات معوّف القناة الافتراضي 
(5ع000 عع نامعل1 اعمسقط0 1دنم:ز17) في كل رزمة» والتي تُعطي تقنيات توجيه مختلفة 
(وعتناونتصطءء1 عسصنانه1 أمعمعة#زم). جدير بالذكر أن تخصيص الخانات للمستخدم يتم 
بناءٌ على الطلب. 


إن تكنولوجيّات الرزم تزيد من كفاءة استخدام قنوات الاتصالات أكثر من 
تكنولوجيات نمط الإرسال المتزامن (5121) التي ُستخادم عادةً لنقل الصوت 
المرقمن. يكون نظام حاملة-11 (مرعاوو5 موناسة11-0) وخدمات 51231 الأخرى 
الموجهة (60:نه©) على خطوط الإعداد المخصصة (مناء5 وعمنآ 0عنوءنلء2) إمّا 
بالتزويل (ومنلهنط) أو بالربط بخط خاص أكثر منه بالعنوان. فمثلاً» إن حاملة-51], 
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بنظام التضميم بتقسيم الزمن (27834)» ترتكز على إطار مُقسم إلى 24 قناة صونيّة. 
وتضمم الفسحات الزمنية (51015 عصسة1) مع بعضها بإطار بت لتُشكل إشارة-11 
(1همع71-51). وبما أن كل فسحة زمنيّة تزمّن بإطار بت» فذلك يعني أن النظام المعتمد 
هو 5196 (أنظر «حاملة-11)). تُمثل كل فسحة زمنية تداء صوتياً واحداً (للم ععذه9)» 
مما يضمن دخول الصوت المرقمن (1265:0 1/01٠6‏ 260انعنط) للفسحة الزمنيّة المعيّنة 
في مدة الاتصال. وتستنج هويّة الاتصال من موقعه في الإطار وليس من العنوان. 
وبالنتيجة لا يمكن تشارك الاتصالات بالفسحات الزمنية ضمن إطار 513/1 ويُعدٌ ذلك 
أمراً مقبولاً في الخدمة الصوتيّة إلا أنّه غير مجد لإرسال البيانات. 


تُعتبر تقنيتي الرزم والخانة أكثر كفاءة في عملية إرسال المعطيات بسبب جهوزيّة 
الاتصال الدائمة)» حيث يستطيع المستخدم استخدام قناة الاتصال متى يشاء: ويتاح 
الطلب بفتراتٍ عشوائية ومدّة اتصال مختلفة الطول في 84736. تساهم الفاتحة 
(معلوء1]) التي تحتو ي على عنوان المقصد في فقدان القدرة على تمييز المعطيات من 
فسحتها الزمنيّة ضمن الإطار نفسه. يتناسب قصر طول خانة 8734 مع المعطيات 
ممنةم) كالصوت» والصورة المرئية (مع2)1710 وغيرها من زمن المرور الحقيقي 
(«تثنهة عد -لدمه) الذي قد يعاني أيضاً من عشوائثة إرسال الفترات الزمنية المختلفة» 
والتعويقات (وتههاء2). 


لنفترض تناظر المركبات الفرديّة (165ءنط»؟) المسموح لها بعبور الطرقات السريعة 
المتعدّدة المسارات (00/225اع111 2181306) كمعاكسة لقوافل الشاحنات المختلفة 
الأطوال التي تتحرك عبر طرقات فرديّة المسار» ولذلك فإِنّ 4124 تكد مثلاً أن مرور 
الصوت والفيديو»على سيل المثال» يمكن أن يُعطى أولويّة» فلا ينتظر أكثر من خانة 
زمنية و6]/ر8 53 (أي وبر 3 عند معدل بيانات من 2346/5 155) قبل أن تنطلق فى قناة 
الاتصالات. في حين أن وقت الانتظار هذاء يعادل بتكنولوجيّات 5131) عدّة ألجراء فى 
الألف من الثانية (وم). ْ 


تُعطي 47134 المستخدم اتصالات عند معدّل-71 (أي 300/5 1.5)» وهي تُوْمَّن أيضاً 
خدمات متكاملة للبيانات الصوتية وغير الصوتية» ولكن بعرض نطاق أوسع. تسمح 
(8-15217) لاتصالات الكمبيوتر التفاعلية (قمه610مءنمتاحصصه© عأ امصه© ولتاأعمعام1) 
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بالعمل بسرعات أعلى» وتفسح المجال للتطبيقات المورّعة التي تستخدم الحوسبة 
ومصادر الخزن المورّعة على مدار الشبكة. كما تسمح بتطبيقاتِ جديدة مثل توزيع 
بيانات الصور المرئية (الفيديوية) الرقمئّة (0م)ه2 معل1ل لماع 01) . 


بما أن 8-1511 قد تم تطويرها كشبكة اتصالات عامة ومو هعنم اتصصهمءهاء] عناطنط) 
2:01 فإِنّها سوف تستخدم معايبر الشبكات البصريّة المتزامنة والتراتبية الرقمية 
المثز امنة ( -لإطع ةم 111 1131 020115قطع590 له 7:0115اع81 21ع11م0) 0115 0متطعم رد 
21217) أما عندما لا تتوفر كبلات الألياف البصرية فتحلّ مكانها اتصالات الساتل» 
حيث تصل بواسطة السواتل والمودمات اليوم إلى معدلات البيانات 0/5 155 مع 
إمكانية تحصيل معدلاات أعلى. 


تضمين سعة النبضة 


إن تضمين سعة النبضة (2413/1 -2100013600 ع0ننتامصخ-ووانط)» كما يظهر فق 
الشكل البياني 21-20 هي عملية تعديل سعة حامل النبضة على شكل موجة ووانم) 
(متتمقع عه171 معتسوك. ويُظهر لنا ١‏ لشكا 1-20 (أ باو اج( ثلاث اشارات صوتية 
تمت معاينتها في أوقاتٍ مختلفة بحيث تجمع وترسل في تسلسل الزمن الصحيح 
(ععمعناوء5 عصسذآ أءء:ره0) عبر خط إرسال واحد» «الشكل 0-] حو 


(١ 


14 


1 ا ب 7 


رب ل 


الشكل 1-20 مبادئ تضمين سعة 
النبضة (04131): تمغل الأشكال أ.ب. ج؛ 
معاينة ثلاث إشارات صوتية مختلفة في 
أوقات مختلفة, أما الشكل د- فيمثل 


موجات متحدة ومرسلة عبر خط واحد. 


تضمين كرد البضة 

إن تضمين كود النبضة (2021 - 210412108 02006 - وواناط)» كما يبيّن الشكل 
البياني 2-20» هو العملية التي تمت خلالها معاينة (0ع1مصصد5) الإشارة قووياً 
(الهءن4ه21) بتضمين سعة النبضة. تحدث المعاينة بواسطة مبّدل الكتروني 
(طء]5::1 هندوماء»131) يعمل كمبدل تدرّجي (ط0)ذ::5 عمامم»)5)» ومن ثم تُشْفْر العينة أو 
تُكمى (ل6ننصهد9). يقوم المشفّر بقياس الارتفاع أو السعة لكل عيّنة ويحوّلها إلى 
رقم ثنائي (ءطصسلة مسهمز8)ء مثل 0 أو 11100010. هكذا لجميع النبضات 
المرسلة (1:6) القيمة نفسها. أمّا عند الطرف النهائي للاستقبال» فيعاد تحويله الكود 
الثنائي (006© /رنهمذ8) إلى عيّنات /241. 


1 10لنا 


الى ااا 1 0 


شيقرَات ]00م 


الشكل 2-20 مبادئ تضمين كود النبضة (6012/1) . 


الدخول المتعدد بتقسيم الكود 

في مُقسم كود الدخول المتعدّد 0101/4 - د5وعععك عام ان81 مم51 1كادا-عل0ه00) 
يُبرمج كل من المرسل والمستقبل لتوليد تسلسلات النبضة الثنائية (1:5+) و(1:5-) 
المتسلسلة والمرتبة مسبقا وشبه العشوائية (تإتهمة8 جمملصهعملنءوط لععمدةسضدعمطم 
دنه ووانا5). ويُضرب هذا التتابع بتاّ ببت بالرقم الثنائي الموجب (::1+) والرقم 
الثنائي السالب (:1-) الموجودين في الإشارة الصوتيّة المرقمنة (ءءزه7؟ 0260ئع1ط 
لفموزة). ومن تم يُرسل التنابع الناتج عن عملية الضرب للمستقبل. بمقارنة تتابع 
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الأرقام الثنائيّة الداخلة مع التتابع الناتج من قبل المُستقبل يمكن فصل أو فك ترميز 
البتات الصوتيّة التي ضّربت بتتابع النبضة الثنائية شبه العشوائية الأصلية (1دمنعة:0 


منة1 عوانط تتتفصذ8ظ لمملصة هلمع و2) . 


يستخدم كل مرسل في شبكة تسلسلات نبضة مرتبة مسبقاً وشبه عشوائية مختلفة 
عندما يضمن الإشارة التي يرسلها. وبذلك يكون لجميع الإرسالات في الشبكة 
كوداتها شبه العشوائية الخاصّة بها والتي تميّزها. تنتشر كل رسالة منتقلة في عرض 
النطاق الكلي المسموح لهاء مخلّفة بذلك إشارة طيف - انتشار («تنمادهم690-5:م5 
اقمع 1؟) تحتل عرض نطاق أكبر بكثير مما تحتاج» وذلك لإرسال مضمون الرسالة 

يُستخدم تسلسلات النبضة شبه العشوائية في أنظمة طيف (21]4©) لاجتناب 
التداخل التبادلي (ععصعمع هنم[ 1ددذنك2). وهذا يجعل دخول المستقبل لأي تراسل 
غير مخصص له ولو للحظات مستحيلاً. إذا يتوفّع مستقبل (02114) ماهيّة النبضة 
الصوتية المُقبلة (إِمَا ثنائي موجب 1+ أو سالب 1-)»: ففي حال كان التوقع خاطتاً 
يعاد ذلك #ملساذ مجاورا للديضات تعكرنا (لذكون ا احاد المرجية 130 
مكان الاحاد السالبة (1:9-) والعكس صحيح). 


عن كية أخرف» يُستخدم تضميم طيف انتشار 02114 في أنظمة الاتصال 
العسكري واتصالات السواتل التجارية» وفي أنظمة تحديد الموقع الجغرافي العالمي 
المرتكزة على السواتل التي يُديرها قسم الدفاع الأميركي. 


* إمكانيّة توجيه الرسائل مباشرةً إلى المستقبل المحدّد فى شبكة الاتصالات. 


ضبط استبانة-عالية ممكن لتعديل أو تصحيح موقع السفن» والطائرات» 
والمركبات» باللإضافة إلى تأمين المساعدة الملاحبّة (لنخى 1[هدمتندع21351) . 


« عدم تداخل الارسال بالضجيج الطبيعي أو بالتشويش المتعمد (عئوروطناء2 


5لنططططة1) . 


© تأمين حماية عالية المستوى للإرسال. 
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أنظمة الهاتف 

لا تزال أجهزة الهاتف التقليدية تمثل أكثر الطرفيات استخداماً في اتصاللات 
الهاتف السلكي» وهي تتوفر بأشكالٍ كثيرة مثل الهاتف المنضدي (6م1 علوء©)» 
والسسق على الحائط (5160نه2)517211-10 واللاسلكئ (00101655)) ونموذج 
المكالمات المدفوعة (310061 وعهنااه-7011). يتكوّن جهاز الهاتف التقليدي من 
جزأين: السماعة (8]00561) وجهاز استقبال إرسال (,ه#زهءومه:1). تحتوي السماعة 
في الأجهزة السلكية المتطوّرة على المُرسل (الميكروفون) والمستقبل «سمّاعة 
الهاتف» (»مولم11620) بتجميعة منفصلة مربوطة أو موصولة بكبل مرن إلى وحدة 
الإرسال الاستقبال التي تتضمن شبكة دارة متكاملة فعالة» وجرساً منغماً 100 
تععمن2)» ورفادة لمس-منغم (0وملزء1 عده1-طاءنه1) لطلب أرقام الهاتف الخاصة 
بالمكالية ومتجاحا حاناذ السماعة وولفوة سوق أ حقماها خطانا )ممه 
(طه]5:1 لتشغيل الهاتف عند رفع السماعة. ولم تعد المحولات» ورنانات الجرس 
(سععمنع 1اء8)» والتزويل الدوّار (21315 بومه:ه2) فى أجهزة الهاتف الأولى أو البدائية 
لم تعد يُستخدم بعد الآن. ْ 


إن الأصوات» ومن ضمنها الصوت البشري » هى عبارة عن انضغاطات 
وتخلخلات متتالية لجزيئات الهواء المحيطة. تحدث الأصوات: وهى عبارة عن 
موجات طولية » مصادر طاقة ميكانيكيّة متنوّعة» مثل الطبول أو الأوتار الرنانة (أوتار 
الكمان وأوتار الحنجرة). تحدث الموجات الصوتيّة البشرية طاقة صوتيّة عناكدامعه) 
(869 كافية لدفع طبلة الميكروفون للاهتزاز الذي يحول هذه الموجات الصوتية 
إلى ترددات صوتية كهربائية. من جهة أخرىء يُعتبر عرض نطاق قناة الهاتف 
المساوي ل 12 4» عريضاً كفاية لتمرير خطاب مفهوم وواضح وذلك عبر مدى 
يتراوح بين 200512 و 812 43500 كما في تزويل النغمة (عمنئلهزط عده1) وغيرها من 
إشارات التحكم بالهاتف (15همع 51 1م20 عممطمعاء1) . 


عندما يسحب المُتّصل السماعة من حامل السماعة أو الخطاف (014-110016) 
تنحقق عملية الاتصال من خلال زوج من الأسلاك النحاسية تكمل حلقة (م00.آ) تربط 
مستخدم الهاتف بالمكتب المركزي المحلّي لتشغيل الهاتف. ويجرى التيار المباشر 
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من بطارية المكتب المركزي ذات ال 8477 إلى الهاتف المتصل (عممطامعاء1 عمناتهه)» 
وبالتالي يعطي إشارات (ههناهمع:5) لنظام المفتاح الإلكتروني 555 في المكتب 
المركزي معلئاً أنّ المتصل يطلب خدمة اتصال. بعدئذ يستجيب ال 855 (نظام 
المفتاح الإلكتروني) برنّة تزويل (8م70 1هذا) (أي بإعطاء رنّة ُشير إلى إمكانيّة إجراء 
اتَضنال أو استخدام الشبكة)» فيدخل المتصل التسلسل الرقمي المرغوب الاتصال به 
باستخدام مفاتيح الترويل المنغمة (50ملإء] عمه1-طعنه1)» التي تكون موصولة تعولك 
إشارة ذي تردّد مزدوج (:06061240 515081 'إعمعناوء1121-5) . عندئل يُرسل زوجان 
مختلفان من التردّدات إلى المكتب المركزي مقابل كل رقم طلب من رفادة المفاتيح 
(0 ملاع كا). 


يعمل مودم المكتب المركزي 855 وفقاً لبرنامج التحكم المحفوظ (60ره:5 
580 - [متاهه0 مسدمعه:5) في الكمبيوتر الرقمي» الذي يحوّل العنوان النغمي (5وع007م 
وعده) إلى إشارات رقميّة ومن ثُمٌ يحفظها بشكل موقت في مسجلات الذاكرة. 
عندها يوجه ال 855 مسار الإرسال الأقصر والأقل عرضة لضغط التيار التهاتفي أو 
انشغالاً عبر خط الاتصال الرئيسي (عمذآ عاصدم) إلى الطرف النهائي البعيد أو ما 
يُسمى بالمكتب المركزي (ع02510 1هنامء0)» حيث يتم تكوين وإرسال إشارة نغميّة 
(لهدعذ5 عمنع) إلى الهاتف المتصل به. تبعث في الوقت عينه إشارة نغميّة متزامنة إلى 
المتصل. وفي حال كان الخط المتّصل به مشغولاً (أي في حالة استخدام/ أو غير 
متوفر) يرسل للمتّصل إشارة «مشغول» فوراً (581عذ5 ترود8). أما إذا رَفَعَ المُتصّلُّ به 
المعاعة مجييا: سحب غندها اليار6 مشيرا للمكسن المركزي بقطع «الرنين» أو 
توقيفه ويكمل دارة التكلّم. ومن جهة أخرى تتم الاتصالات المحليّة والداخلية عبر 
خطوط اتصال الصوت الرئيسي- الدرجحي (وعلصتص1 ع0 -وءزه7)» أمًا الاتصالاات 
بعيدة المدى فهي تُرقمن (181260ع21)» وتضمم (لع2هام:91118) عادة» من ثمٌ ترسل عبر 
وسائط الاتصال الأخرى مثل كبلات الألياف الزجاجية:» أو الكبلات الأرضية 
(لمتندعتء 2)1» أو روابط موحة الساتل الميكروية (ككلصاآ عنكة1/11201 م11 1اعلة 5) . 


امس ميلك اسان فى الياتق التقايدى لغسه حلقة العهاتق البحلية بق ف 
السلك (80::6؟ م11) أو السلك ١‏ لحلقي/ الدائري (ع:7/1 عمز2©)» وقد استخدم هذان 
المصطلحان أصلاً في ألواح مفاتيح تلفون التشغيل - التحويل البدائيّة (رامةظ 
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215 عنم طمعاعء1” لعطءغ13601-511ءم0) . فعندما 50 السمناعة (:156لصه81) من 
حامل السماعة ءاوين تُغلق ملامسات كل من الحلقة الدائرية (همنه) والطرف (مف5)» 
فتكمل بذلك الدارة التي تصل بين الميكروفون وسماعة الهاتف والمكتب المركزي 
المحلي 855. وبشكل عام» تكون الحلقة الدائرية للهاتف موصولة دائماً بالمكتب 
المركريي بحي يمكن إرسال نعم إلى "الوالك المتصل رد« غندها تكن يدانه 
اليدوية في حالة تعليق 110010 - م0) . 


إن المهاتفات الالكترونية الحديثة» مزودة بميكروفونات وسماعات أخف وزنا 
وأكثر كفاءة من الميكروفونات الكربونية (وع«مطمه 11 دوطتد©) والسماعات 
الدائمة - المغنطيسيّة (5عممطملدع11 أعمع دل -معممدصهم) في الهواتف الميكانيكية 
الأوليّة. انظر «الميكروفونات» وسماعات الأذن (وعممطم2ة8 » في الفصل 17 
«المجسات الإلكترونية ومحولات الطاقة». قد يتضمّن بعض الخدمات الهاتفية 
الإضافية التي تُقدّم بالمهاتفات السلكية البريد الصوتي 218:1 6٠ز0/0)»‏ وكاشف هويّة 
المتصل (12 +16[ ©)» وخدمة تحويل الاتصال إلى الشخص المطلوبء أو الاتصال 
بمستقبل آخر (عستلنه كه لله ) . 


بدالات الهاتف الأخرى 

يعتمد الكثير من الشركات التجاريّة على أجهزة تحويل خاصة بها تعرف بالبدّالات 
الفرعية الخاصّة (287 - وععصقطءع8 طعصوء8 عه حترم)ء تسمح بوصل المهاتفات 
ضمن الشركة دون الحاجة إلى استخدام خطوط الهاتف العامّة. وهي تسمح في 
الوقت عينه باستقبال الاتصالات الخارجيّة أو القادمة (02115© عصنددمءم1) وتوجيهها إلى 
الشخص المقصود داخل الشركة. تجدر الإشارة إلى أن أي اتصال بأفراجٍ خارج 
الشركة يجب أن يحوّل عبر 281 إلى الشبكة العامّة. 


إن بدّالة الفرع الأوتوماتيكي الخاص (- ووسصقطءع8 طاعصوء8 عتأمسسمانخ عتوحلط 
245 نسخة الكترونية لل 81م. وتدي مبدلات السنترال (وعطء5171 ع«هنام06) نفس 
وظائف 585) غير أنّها جهاز هاتف مُستأجر مخصص للشركة ويوضع في المكاتب 
الدر كرية. 
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من ناحية أخرى استقدمت بعض المؤسسات شبكات تحويل خاصة متكاملة تربط 
الاتصالات الخاصة ضمن مبنى واحد أو عدّة مبان وضمن أجزاء الشركة الواقعة فى 
ندج معنافة أر نك نلق يلدان أخرى, توكى هذه الشيكات الشركة القدرة على تتعظى 
المكالمات المحلبية, ومراض خدمة التبادل» فتعمل وكأنها مومن خدمة هاتفية داخلية 
مستقل» يومّن خدمة الهاتف الداخلي الخاص بالشركة. 


طرق أو أساليب الإارسال 


تُرسل الاتصالات الهاتفية إما بتردد صوتي عبر أزواج سلكيّة مبرومة 1ماوذ»]) 
(ككتةط ععز/الك أو بقنوات التردّد الصوتي (واعصمصقطن) لإعمعسوعءظ ععزه17) التي لتم مع 
بعضها بواسطة التضمين بتقسيم التردّد 8214 في حالة الحاملات التمائلية عوه1هسه) 
(وتعتصقك أو بالتضمين المقسم للرمن في حالة الحاملات الرقمية (وتعتسقك لم)نعنص). 
بعد ذلك تُنقل الإشارة المضممة عبر كبل السلك المزدوج (عاطقك 6:ذلا-لعمنهم)» أو 
الكبل متحد المحور (عاطة© 121:ةه©)» أو كبل الليف الزجاجي (ومن ضمنها كبل ما 
تحت البحار» أو مرحلات التردّدات الراديويّة (وبوها* 818)» فيما تعمل روابط الساتل 
الميكروي والأرضي (ادنناوه:ت7) على تردداتٍ تتراوح بين 6112 2 و6112 30. (أنظر 
«اتصالات الساتل» وسواتل الهواتف العالميّة) «65]ذ[اء]ة5 عدمطمعاء1 1021© » التي 
سثذكر في هذا الفصل). 


أنظمة أجهزة الهاتف الخلوي المتحدّك 

إن نظام جهاز الهاتف الخلوي المتحرك (صعئوتزة عممطمعاء عازطه/38 عاسلاعه) » 
كما هو مبيّن في المخطط المبسط في الشكل البياني 3-20 هو نظام يعتمد على روابط 
التردّدات الراديوية لتكوين اتصالات مع 55121. ترسل البيانات والأصوات وتستقبل 
من وحدة متحركة (الهاتف الخلوي) إلى موقع المرحّل الرجعي ([عة8 /إه[ع1)» ومنه 
إلى مكتب تبديل الهاتف المتحرك (11150 02866 عمنطء)ة5 عممطمعاء7 ء1زطه3/10) 
الذي يربط الاتصال بشبكة الهاتف. 


يُوْمٌن موقع الخلية (5116 لاء©) أو المحطّة الأساس (ه5]800 8356) الروابط الراديوية 
الموقع على الهوائئّات ومعدّات الإرسال والاستقبال. 
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يرسل الهاتف الخلوي ترددات تتراوح بين 21112 824 و 21512 849 في حين ترسل 
محطة الأساس ترددات تتراوح بين 81112 869 و 11512 894 تنسق 11190 (وتُعرف أيضاً 
بمحطة تبديل المتحرك) بين جميع المواقع الخلويّة فهي تحتوي على المعالج الخلوي 
والمتدل (91:00) وعلى روابط صوت وبيانات موصولة بمكاتب شركة الهاتف» 
وتقوم أضياً بمعالجة عملية المكالمة والتحكم بها (عمزووعءه:2 0311 5امعتادصم6)» 
بالإضافة إلى الفوترة (عمذ8111). 


يزيد نظام الهاتف الخلوي من عدد القنوات الراديوية لأنه يقسم المساحة 
الجغرافية إلى خلايا أو خانات (1اه©). توزع التردّدات بحيث لا ثُبث الخانات 
المتجاورة أو تستقبل التردّدات نفسها. ويقسم الموقع الجغرافي عموما إلى خلايا 
مسدسة الشكل (كلاع© ل1مدمعهعءء21) ) لكل منها موقع خلية (516 611©) ذات تردّد 
مُحدّد. يوزع (211750) إشارة التصفّح (515031 عمذعهم) من موقع خلية واحد إلى آخر 
ع يصل إلى برقم الياتق التقميرد :فيرظ انياش الخاري السحدة ععدها بإريقال 
استجابة موافقة ()معصعلء1«مساءخ) إلى موقع الخليّة المحلي (غزإز5 011 0001.]). 
وبهذه الطريقة, يُعلِم (81750) أن كلا الطرفين جاهزان لإكمال المكالمة. 


يستخدم كل من (281150) والأجهزة الخلوية قنوات إعداد خاصة للتواصل 
بالبيانات الرقمية لبدء المكالمة) ويتشارك جميع مستخدمي الخلية بهذه القنوات. 
تقوم (301150) بتخصيص قناتين لكل هاتف خلويء فتستخادم الهواتف هذه القنوات 
أو الروابط الصوتية (15م1آ ءهزه؟) ما دامت وحدات الهاتف المتحرك موجودة في 
خلاياها الأساسيّة. أمّا عندما يتحرّك الهاتف من خليّة إلى أخرى خلال إجراء المكالمة 
يطلب موقع الخليّة الآنيّة الانتقال إلى قناة جديدة» فيحوّل النظام الاتصال إلى قناة تردّد 
جديدة في موقع خليّة جديدة» دون قطع المكالمة أو تنبيه المستخدم. تستمرٌ المكالمة 
مادام طرفا الاتصال مستمرين بالحديث. 

إن الهاتف الخلوي هو جهاز ارسال استقبال صغير الحجمء؛ وخفيف الوزن (يزن 
أقل من عشر أونصات أي ع 248)» وهو يحمل باليد» ويشغل بالبطارية» كما هو مبين 
في الشكل 4-20. يتألّف هذا الجهاز من رفادة مفاتيح خفيفة» وشاشة بلور سائل» أو 
من ديود باعث للضوء 1.57 تدل أو تشير إلى الرقم المتصل به مع معلومات حول وضع 
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البطارية وشبكة الخلوي المحلية (1.17). أمّا بطاريّات تشغيل هذه الهواتف فتتكون 
من هيدريد الليثيوم - النيكل» وأيون الليثيوم (دهآ - سستطن])» أو من النيكل 0 


الكادميوم (سستفهك 1ه21101) . 


وحدة الهاتف النقال 


خلية 
الشكل 3-20 نظام الهاتف الخلوي 


إن أنظمة الخلوي التماثلية شائعة الاستخدام في الولايات المتحدة الأميركية, إلا 
أن أنظمة الخلوي الرقمية أخذت بالانتشار السريع مع أن التغطيّة الجغرافية الكاملة 
للولايات الأميركية لم تنم حتى الآن. بالمقارنة نجد أنه على الرغم من تطوير الكثير 
من تكنولوجيّات الخلوي الرقمية واللاسكية» لا تزال أنظمة الخلوي التماثلية محددة 
بمخططات وومروطه5 الدخول المتعدد بتقسيم التردّد 70114 في حين أن بمقدور 
أنظمة الخلوي الرقمي استخدام 58314» والدخول المتعدّد بتقسيم الزمن 272114 
وكذلك الدخول المتعدّد بتقسيم الكود (02314). عند اختيار مخطط متعدد الدخول 
(#تسعاء5 ذوعدءى 16لم18ن8) تابع لنظام معيّن فعلى جميع الوظائف والبروتوكولات 
والشبكات أن تكون متوافقة مع هذا المخطط. 

يرتكز مخطط 11/4 الأميركن الشمالي على المعيار 15/54-15-136» ويشترك كل 
من نظامي 72314 و02214 الأميركي الشمالي بنطاق التردّدات المخصص للأنظمة 
التماثلية نفسه 21112 850 وبذلك يعمل كل منهما على ترددات هاتف - محطة أساس 
تتراوح بين 21112 824 و2112 849 وعلى ترددات محطة أساس إلى - هاتف 
(عصمطاط-ه'1-ع835) تتراوح بين 71112 869 و 11112 894. تعتمد ك]آلا01 التي وُجدت بعد 
4 على المعيار 15-95. إن جميع هذه التكنولوجيات الخاصة بالهاتف الخلوي 
الرقمي غير متوافقة. 


معيار النظام العالمي لهاتنف متحرك 511 الذي طوّر في ألمانياء فهو يجمع بين 
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التكنولوجيتين 72114 و272114» فضلاً عن أنه يتلاءم مع 1921 إِنّ 26521900 وهو 
المعيار الأوروبي للخلوي الرقمي (0850صة5 13نا1اء0 121نم زط سوعمهنا)» يشتغل على 
ترددات هاتف - إلى محطة أساس تتراوح بين 21112 935 و 21112 960 وعلى ترددات 
محطة أساس إلى هاتف تقع بين 21112 890 إلى 21112 915 وهي تشع عالميا ف 72 
بلداً. يتوفّر 19000 6534 الذي يعمل على تردداتٍ من 21112 1710 إلى 21112 1785 و1805 
2 إلى 21812 1880 في الولايات المتحدة الأميركية» وكنداء و36 بلداً آخر. 


من ناحية أخرى» خصّصت ترددات خدمات الاتصالات الشخصية الرقميّة 7205 
عند نطاق 0112 1.9 أو 2 1900» بالإضافة إلى النطاق 21812 2850 للاستخدام في 
أميركا الشمالية. وفي النطاق 24112 1900 يكون التردّد من 115812 1850 إلى 21112 1910 
هاتف - إلى محطة أساس ومن 21112 1930 إلى 21112 1990 من محطة أساس إلى هاتف. 
من جهة أخرىء يتوفر راديو نقال متخصص حامل 5818 يعمل على تردد 21112 900 في 
أميركا الشمالية. ويقوم بعض مجهزي خدمة الهاتف الخلوي بتوفير روابط راديوية 
متميّزة من أجهزة الاتصالات الشخصية (5025) إلى الأجهزة الخلوية لإرسال 


البيانات اللاسلكية. 
الهوائي 
الجزء المخصص للسمع 
شاشة عرض من البلور السائل 
رفادة المفاتيح الرقمية 9 
والمنفاتيح الوظباية 2 
65 
الشكل 4-20: الهاتف الخلوي. الميكروفون 


يشبه النظام الخلوي الرقمي المخطط المبيّن في الشكل 3-20, إذ إِنَ تنوع هذه 
الأنظمة يعطى المشترك الفرصة لشراء خدمة تماثلية أو إحدى الخدمات الرقمية. 
تومن الشديات الرقميّة مواصفات عدة مثل: إرسال واستقبال البريد الإلكتروني 
وغيرها من النصوصء والبريد الصوتي» وكاشف هوية المتصل» وتوجيه الاتصالء 
وخدمة دغول الإتعرنت» بالإضافة إلى أنها تُقدم حماية أكبر من الغنصت 
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(عهذممهةومة8) وسرقة الخدمات. يمكن شراء كل من الهواتف الخلوية الرقمية 
والتمائلية» وكذلك يمكن الحصول على نماذج ذات نمط مزدوج (91-81006نام) 
تجمع بين الاثنين (التماثلي والرقمي). وفي حال تفضيل شراء الهاتف ذي النمط 
المزدوج فإن الموديل تحدده الخدمة الرقميّة المتوفرة حيث يمكن استخدامه 


وتشكيله (ونهدده6)» أي إن كانت 02314 أو ها3ط1. 


تتمتّع جميع أجهزة الهاتف الخلوي بالمواصفات التالية: 

« الأصالة (مم قوع معطاسم)ء» 

* ضوابط التحكم بالصوت (بالنغمة وشدة الصوت)» 

© مؤشر قوة البطارية (2]017ع01ه1 طاعمعمه5 - بعد 8)» 

© استجابة رفادة المفاتيح الصوتية لاعوطلوءع8 لدمبرع؟] ءاطتلناه)ء» 
* إشارة مفتاح التردّد متعدّد النغمات المزدوجة (21311). 


هناك مِيّزات أخرى توجد في بعض أجهزة الخلوي مثل: 

* قابلية حفظ الأسماء والأرقام» 

© قابلية إحابة المكالمة بأي مفتاح (عسصتء كسك نزعكآ- زسش)ء 

ل موؤقتات مكالمة ذات صوت (5ترعمطة1 علله1” 0ءوم812 عاطانلسهة). 

الهواتف اللاسلكية 

للهو اتف اللاسلكية (85ع2هطامعاء1 وو001016©) سمّاعة يدوية منفصلة 11200560 عأدمدمء 5) 

تقوم تقوم بنقل الإشارات الصوتية ة إلى قاعدة النموذج (©210001 ءوة8) برابطة راديويّة قصيرة 
المدى -رمط5) (امنآ نل ععمدعء كما هو ظاهر في المخطط المبسط في الشكل 
5-0. والسماعة عادة هي جهال استقبال وإرسال راديوي زع "اع هصق" 2016ظ1) مع رفادة 
مفاتيح للتزويل (ومئلةن2)» وهي تُشحن أو تغذّى بالبطاريّة» ويبلغ مدى عملها حوالي 200 
4 أي دم 60. أما قاعدة النموذج فهي لم جهاز استقبال وإرسال (كءنأعءوصة1)» تغذى 
بالطاقة من محول تيار متناوب إلى تيار مستمر ©80-10-5 من خط علهلا 120 أو 220. 
ع" يوصّل هذا النموذج (8100116) بواسطة سلك إلى [5517. إن معظم الهواتف التماثلية 
اللاسلكية تعمل على ترددات 2112 49. تتوفر أيضاً هواتف تماثلية بتردد 11112 900. يو جد 
أيضاً هواتف رقميّة لاسلكيّة تعمل على ترددات يتراوح نطاقها بين 11112 900 و 0112 2.4. 
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رب 
الشكل 5-20 الرسم تخطيطي للهاتف اللاسلكي: أ- الوحدة الأساس, ب- وحدة السماعة اليدوية. 


تُربط أجهزة الكمبيوتر مع بعضها بشبكاتٍ (15ده157ت21 اناده ©) لتسهيل تبادل 
المعلومات بين الأشخاص العاملين في المؤسسة نفسها. من أهم محاسنها خادم 
الشبكة (:5»06 16:ه2160)» وهو جهاز كمبيوتر قادر على حفظ الكثير من برامج 
التطبيقات المختلفة وقواعد المعطيات الكبيرة الحجم., وبالتالي إعطاء هذه 
المعلومات وفقاً للطلب. ومما يتطلّب توفّره ذاكرة سواقة - قرص صلب ه«نء-12,0) 
(تدصء]3 في الكمبيوترات الفرديّة. هناك ميزة أخرى هي قابلية جميع كمبيوترات 
الشبكة الواحدة لاستخدام الطابعات والراسامات الآلية (5,م:وام) والتشارك بها. إن 
أكفر ثلاث شبكات كمبيوتر شيوعاً هى: الشيكة الشخلية تضم وشبكة 
الميتروبوليتان (214177)» وشبكة المنطقة الواسعة (2»)17/8471 ويعود الفرق بينها إلى 
التصميم التابع للحجم وتغطية النظام ولخصائصها التشغيليّة. 


الشبكات المحلية 
إن الشبكة المحلية (والهرآ - عترهوان]2 دعنك لدءم.]آ)» هي شبكة اتصالات البيانات 


التي تربط بين الكمبيو ترات والطابعات» وخادمات الكمبيوتز (15ع 51 عنام مم2 ) » 
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والطرفيات في طابق واحلر من 0 المبنى» أو موزعة على مجموعة من المباني» 
ماعو المدال ف جرع البحابعة وميقة الشركة. يمكن للشبكات المحليّة 1.4316 أن 
تُرسل على معدّلات سرعة بيانات متوسطة وعالية هي بين و/اءا 100 و 3/5/5 50. إن 
الشبكات المحلية الأكثر سرعة» أي 316/5 50 إلى 215/5 2150 باتت متوفرة. إن معايبر 
الشبكات المحليّة تتوافق مع معايبر أو السطح البيني لانتشار بيانات الألياف البصرية 
81 عتوط11 عع لمعام1 مغو لعأساطتن5و1ط-روط1ع) والمعبر المز دوج المو زع ب 
بالطابور (2058 - ونا8 1221 عناعن0-لع ا ناطتنولط) وتكمن ميزة الشبكات المحلية 
باستخدامها لمعدات العبديل الشخاصة بهاء قن لا تعسد على دارات تحميل 
الاستخدام العام (كأتدعم معنسدن تاناتا عنتاطسط)ء يمكن أن تستخدم مسارب 
(5/ة:016)» وموجهات (وروان0)» أو جسور (821005) لتوصّل بشبكات خاصة 
أخرى وب 55121. هناك ثلاث طبولوجيات (وعذعهاوم10) أساسية للشبكة هي» مما يبيّنها 
الشكل 20 - 6.» النجمة (مخ:5)» والمعبر (1805)» والحلقة الدائرية (عمذ). تجدر الإشارة إلى 
أنّ الشبكات المحلية اللاسلكية المتوفرة هي تلك التي تعمل إمّا وفقاً لإشارة الموجات 
تحت الحمراء (لعمتهتقم1]) أو لنطاقات التردّد الراديوي (83205 تإعمعدوعء2 015ة]). 


الشكل 20 - 6: طبولوجيا الشبكة 
المحلية :1,417 أ- النجمة. ب-المعبر» 
ج-الحلقة الدائرية. ‏ لا رأف 4 


الطرف 

شبكات الميتروبوليتان 

يمكن لشبكة ميتروبو ليتان (للخاللا - ماع11 وعتخط طذكتاهممماء1/1) أن تُغطي 
مساحة جغرافية تمتد بين عدد من المباني لتشمل مدينة بأكملها. هناك عدّة معايبر 
لشبكة الميتروبوليتان» فلاحداها بُنية معبر مزدوجة مع كبل متحد المحور أو كبل من 
الألياف البصرية يعملان بمعدّل 218/5 44.736 أو أكثرء ولغيرها وصلة 58221. قد 
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تمتلك أكثر من شركة شبكات الميتروبوليتان وتعود عندها مسؤؤولية صيانتها بالتعاقد 
مع شركاتٍ مختصة. 


شبكات المنطقة - الواسعة 

إن شبكة المنطقة الواسعة (10له/8] - ع:زه2]1 هومرك 1187106) (شبكة اتصالات تربط 
بين مناطق جغرافيّة منفصلة) هي شبكة احتواء أكبر بكثير من شبكة الميتروبوليتان» 
وتغطى عدّة مدن أو تربط بين عدّة شبكات محليّة 1.4175 داخل البلد. تعتمد شبكات 
المنطقة الواسعة على متدل الرزمة 25 يُتيح هذا النوع من الشبكات للشركات 
المحليّة والعالمية ربط شبكاتها المحلية بمكاتبها ومصانعها المنتشرة في أماكن 
مختلفة. يمتلك هذه الشبكات» وبخاصة ذات النوع المعقّد والكبير» مؤمنو 
الاتصالات المستقلّة القادرون على توفير شبكات البيانات العامة ذات رزمة - التبديل 
(115موم - عترو بوعل« مندط عتاطبط لعطعات3 أععاعوط) . 


اتصالات الساتل 

إن سواتل الاتصالاات (005ةع نص ناتصحمهت ع1ت[اء)ة5) هي أقمار اصطناعية تجارية 
تدور في مدارات حول الأرض بسرعة دوران مساوية لسرعة دوران الأرض فتبقى 
ساكنة جغرافياً (0605]8010«:2) بالنسبة لمناطق محددة من خط الاستواء» كما هو مبيّن 
في الشكل 7-20. يستخدم بعض سواتل الاتصالات المدنية نطاق التردّدات © أو (-© 
4 ): 0112 6 (من المحطّة الأرضية إلى الساتل) و6112 4 (من الساتل إلى الأرض). 
بإمكان بعض السواتل تأمين خدمات بترددات نطاق 6112 13 :(4صهط 0ك) 11 إلى 
الأعلى نحو الساتل و 0112 11 باتجاه الأسفل إلى الأرض. تقوم السواتل بتبديل أو 
إعادة بث الإشارات الراديوية المُرسلة من مُرسل راديوي أرضي إلى محطة استقبال 
واحدة أو أكثر في أي مكان على الأرضء وذلك من ارتفاع الساتل الثابت في المدار. 
تؤمن هذه السواتل تغطية واسعة بعيدة كل البُعد عن التغطية التي تؤمنها أي محطة 
ترحيل راديويّة أرضية (ممة)5 ترماع. 12016 لمتاوعد])) وهي أيضاً من بدائل 
المسافة البعيدة (5و02)05ء]1ى لصهآآ-عد0.]) للروابط الميكرويّة وكبللات تحت البحار 
(وعآاطة© وعوتعلم7]) . 
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الأرض خط الاستواء - 


س٠‏ حركةمن لغرب إلى اشرق 


الشكل 7-20 مدارالساتل بالنسبة للأرض 
الساكن جغرافياً بالنسبة لسطح الأرض 


من ناحية أخرى أثبتت المناطيد ذات الارتفاعات المنخفضة جدوى وجدارة 
الاتصالات بالسواتلء إلا أن مداراتها المنخفضة لم تومن كفاءة التغطية اللازمة» 
فإشارتها المرتدة السلبية (5:م6ء26216 ع0زووو2) ضعيفة جداً لتوفير اتصالاات عملبيّة. 
ولقد طُوّرت السواتل الفعالة (ومغ11اء)ة5 عكناءه)» والمضخمات ومحطات التقوية (أو 
إعادة البث) (00206:5ومة1) لتضخيم الإشارات الممُستقبلة» وتحويلها إلى ترددات 
ومن ثم إعادة إرسالها إلى محطات الاستقبال الأرضية. تجدر الإشارة إلى أن أولى 
السواتل العاملة وُضعت في مداراتٍ منخفضة لأن الصواريخ آنذاك لم تكن تمتلك 
القدرة الكافية لايصالها إلى مدارات عالية وبسرعة متزامنة أرضياً. لذلك» كانت 
التغطية الجغرافية فيما مضى ضعيفة ولفترات استقبال يومية قصيرة. مع تطوير 
الصواريخ الدافعة أصبح بالإمكان إرسال السواتل إلى مدارات السواتل المتزامنة مع 
الأرض وعلى ا تمد 22300 (صعا 35880) فو خط ايه حيث حي 0 
الفضاء وتوجه هوائياتها لخدمة الارسال والاسشيياك على مدار الساعة. تومن السواتل 
المتزامنة تغطية حزام عريض حول الأرض يمتد 60 درجة شمالاً إلى 60 درجة من خط 
العرض الجنوبي (ع0 تاهآ طتناهك). 


إن السواتل المتزامنة مع الأرض (عاتااع غ52 ممتنخوع 1ط ناسصطم2 كنا0ممتطعم :زومء6) » 
كما هو مبيّن في الشكل 8-20) لها عرض شعاع يُغطي ما يقارب نم 1000 أي (صس! 1610) 
من سطح الأرض. فتتمكن بذلك مجموعة سواتل جزئية التغطية التراكبية (411نضتةم 
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0076125 عأمم011213) من أن تغطي ما مقداره 40 في المئة إلا أن بُعد مسافة إرسال 
السواتل المتزامنة قد خلق مشكلة فقدان الإشارات العالية (وءووه.آ 1همع51 طعذ181) 
وتأخير الانتشار (261398 ده)ةعدهمه:2). إذ يستغرق إرسال إشارة من الساتل إلى 
الأرض 0.12 ثانية فيستغرق التأخير في رحلة الذهاب والإياب 0.24 ثانية. 


تُخذّى محطّات التقوية (15ء0همدصه1) في اتصالاات السواتل بمصفوفات الخلايا 
الشمسيّة (15اء© :5018) التي تحوّل أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية. توجّه هذه 
المصفوفات (:زه:ى) نحو الشمس بشكل دائم لتوليد الطاقة القصوى الممكنة. أمّا 
فى حالة الكسوف فتتولّى البطاريّات عمليّة التغذية هذه. 


تدور السواتل المتوازنة بالتدويم (65غذااء]ة5 11260زطة)5-مزم9) مع لوحات الخليّة 
الشمسيّة المتموضعة حول أجسامها الأسطوانية بمقدار 60 دورة في الدقيقة (مرم: 60)) 
فيما تدور الهوائّات عكس الاتجاه لكي تبقى موجّهة نحو الأرض. هناك سواتل ذات 
ثلاثة محاور دوران متوازنة مجههزة بلوحات الخلية - الشمسيّة التي تفردها عند 
تواجدها في المدار» وتكون متزنة جيروسكوبيا بواسطة عجلات داخلية ذات تدويم 
عالى السرعة. 


هوائي اللإرسال 
(62 20) 


هوائي لجميع الاتجاهات 
(6112 6 إلى 0132 4) 


نا 30) 
مولد الإشارة ومتدل 

قاعدة النطاق الهوائي الموجه 
الشكل: 8-20: ساتل اتصالات. 
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إن لكلا النوعين من السواتل هوائيات منفصلة لاستقبال الإشارات ومن ثم إرسالها 
لعن الأرض بتردداتٍ مختلفة. 


وترتبط معظم السواتل التجارية بمحطات أرضية تُرَسِلْ الإشارات إليها بترددات 
وصلة الصعود (ألمنام0]) التي تتراوح بين 21112 5.9 و 21812 6.4 وتحوّل الإشارات 
المضحّمة إلى الأرض بترددات وصلة الهبوط (امنام::20) التي تكون بين 6132 3.6 و 
02 4.2. من ناحية أخرى» تستخدم سواتل بث التلفاز المباشرة -إ5ه82020 157 معتزط) 
(11165ه:ة5 وصلات صعود على ترددات 6112 14 ووصلات هبوط بتردد 6112 11» 
فيما تعتمد سواتل الاتصالات الأميركية العسكريّة على وصلة صعود بتردّد 0112 8 
ووصلة هبوط بتردد 0132 7. 


تختلف تنظيمات محطات تقوية اتصالات السواتل» فبعضها قد صُمم لحاملة 
الإشارات المُفردة (ولهمعذ5 معنسقت واعمذ5) التي تكون مرتكزة على التضميم بالتقسيم 
الزمني أو التردّدي. فيما صمم البعض الآخر ليعمل بأنماط متعدّدة الدخول» بحيث 
تُحمّل محطة تقوية واحدة الإشارات من عدّة محطات أرضيّة مختلفة بشكل متزامن. 
من ذلك على سبيل المثال أن, الساتل (/ غوواءنم1)» د34 منخحطة تقوية و12000 هاتف» 
ودارتي تلفاز ملوّن (واندممك 1307 102م2). 


في 70114 نجد أن نطاق التردّد لكل محطة تقوية مقسم إلى أجزاء؛ ويُعيّن كل جزء 
لمحطة أرضيّة مختلفة» ما يسمح لكل محطّة بالإرسال المتواصل ضمن النطاق 
الترددي المخصص لهاء دون التقاطع مع الإشارات الأخرى. في الواقع» تستقبل 
المحطّات الأرضية جميع الإشارات» إلا أنّها تقوم بإعادة تضمين الإشارات المحدّدة 
لها فقط. أما في 78314. فتستخدم جميع المحطات الأرضيّة عرض نطاق محطة 
التقوية نفسه لكن لفترة قصيرة من الزمن. تُرسل إشارات وصلة الصعود علمنامن) 
(ولهمئذة بشكل فائض» ويقوم الساتل التابع لمحطّة التقوية بفصل الإشارات 
الموصولة هبوطاً بجميع المخطّات. 


يحتوي معظم السواتل على معدّات تقيس المتغيّرات التالية: درجة الحرارة» 
والإشعاع» والمجال المغنطيسي داخل السواتل وحولها لإعادة الإرسال إلى محطات 
الإدارة والتحكم الأرضيّة الخاصّة بهاء وذلك للتنبيه من أي وضع بيئي مُهدّد مثل 
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الرياح الشمسيّة. يتضمّن بعض السواتل مستقبلات إشارات التحكم أثناء الطيران 


إن محطات التتّع الأرضبيّة (كقطه6ة)5 عمسناعدء1 1صدهء©) الخاصة باتصالاات 
السواتل» فلها هوائئات حساسة (وهممعامة ع الزقمء5) بكسب يُعادل 08 60 لاستقبال 
الإشارات الضعيفة. وتُوجّه هوائيات التتئع هذه بدقّة تساوي “0.001 من الدرجة (0.6 


ثانية من القوس). 


سواتل الهاتف العالميّة 

وبالحديث عن الاتصالات الهاتفية العالمية (و6غ11اء]52 عدمطمعاء1 010021)» الآن 
على ثلاثة أنظمة سواتل أو أبراج (مناطق محدّدة في السماء) (5مه1260اعاومه0). 
والأقدم بين هذه الأنظمة هو إنمرسات (102:580])» الموجود منذ عام 1979. تتمركز 
سواتل أنمرسات الأربعة على ارتفاع ثابت المدار يساوي حوالي نم 22300 أي 
(دعا 35880). في حين يقبع كل من الإيريديوم (سدذك1.1) وغلوبل ستار (مها5 10081©) 
في مدارات الارتفاع المنخفضء فتتواجد السواتل 66 أيريديوم (66 «سدذك.1) على 
مدارات بارتفاع حوالي ال نمم 440 أي (م1 710) والسواتل 48 غلوبل ستار (10641© 
8 :ة:5) على مدارات بارتفاع حوالي نمم 880 أي (1 1420). تجدر الإشارة إلى أن 
للسواتل ذات الارتفاع المنخفض تأخُر في رحلة ذهاب/إياب الإشارة أقصر من 
السواتل المتزامنة مع الأرض (وعغتلاءغ)52 5نامهمعطعه زومع 6 ). 


إنمارسات 

تؤمن مجموعة سواتل إنمارسات (25:50هم]) الأربعة للاتصالات المتزامنة مع 
الأرض خدمات الاتصالات الشخصيّة» وبشكل أولي للنهايات المثبتة على سطوح 
المراكب الكبرى في المحيطات. تُرَخَل الرسائل الصوتيّة وبيانات الكمبيوتر من وإلى 
المستقبلات البعيدة باتصال ذي اتجاهين (5ة190-11). تتم عملئة الاتصال بعد أن 
يحدّد المستخدم الساتل المطلوبء» وتزويل رقم الهاتف بنفس الطريقة العاديّة 
المعتمدة في اتصالات الهواتف الدوليّة. وتحدد ترددات مجموعة إنمارسات ب 1.6 
27 في النطاق ,1]) (لصهةظ8 1). تقبع هذه المجموعة من السواتل على مدار خط 
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الاستواء فوق البرازيل» وفوق منتصف المحيط الأطلسي» وعلى المحيط الهندي» 
وعلى امتداد غرب المحيط الهادئ لغينيا الجديدة حيث تؤمن تغطية مُستمدّة شاملة» 
باستثناء المناطق القطبثّة. 


إيريديوم 

إن الإيريديوم (دف14) هو نظام تراسل صوتي فضائي مكون من 66 ساتلاً» وهو 
أكبر شبكة سواتل عالميّة للمدارات المنخفضة الارتفاع (حوالي نمم 440 أو سا 710). 
هناك إحد عشر ساتلاً من هذه الشبكة مرتبة بشكل متناظر (1ء1اءدمم:ر8) في ست 
حلقات من مدارات قطبية (تميل بزاوية “90 على مستوى خط الاستواء). توفر هذه 
الشبكة تغطية معلوماتية صوتيّة رقميّة لإجمالي سطح الكرة الأرضيّة. يزن كل ساتل 
من سواتل المحاور الثلاثة المتوازية ما يعادل 10[ 1600 أي عا 2726 ويحتوي على 
مبدلات محمولة» ووصلات تقاطع مشتركة (5غامنآ1 0055) من ساتل إلى ساتل 
(©)نلاءئة70-5 -6ز[اء:82) لتبادل الرسائل» لتخفيف تأخر وصولها إلى مقاصدها 
النهائية. تُحدّد ترددات وصلة الصعود (لمنام])» ووصلة الهبوط (1هذاه::20) والوصلة 
المشتركة ب61122 20» أمّا ترددات المشتركين (وروطنرهووطن9) فتعيّن عند 0112 1.6. 


يشيةه حجم هواتف الويريديوم الشخصية (2)015ء 1م تاصصه© لأمدوومء 5 مسنلم]) 
حجم أجهزة الهواتف الخلوية. وهي تعتمد نظام 782114 في إرسال واستقبال الرسائل 
الصوتية والبيانات الرقمية. يعمل بعض هذه الهواتف كأجهزة نداء الي وروعوم 
لاستقبال رسائل البيانات الرقميّة فقط» بينما تُرحَل الهواتف الأخرى جميع الرسائل 
عبر ساتل إيريديوم. أما القسم الثالث من الهواتف فهو هواتف النمط - المزدوج 
(21131-11006)» التى بمقدورها اختيار وصلات هاتف خلوي (فى حال توفرها) بشكل 
كن كيديل اروايظ السواقل الخاليةر ْ 


لقد سمي هذا النظام ب إيريديوم (صسدذل1.1) لأنه صمم أساساً ليتضمّن 77 ساتلاً» وهو 
عدد ال لكتر ونات الدائرة حول نواة الويريديوم (كناعاع نال ممسستلك1]). أدى تطوّر 
التكنولوجيا ومعايير الكلفة إلى تخفيض عدد السواتل المستخدمة. 
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غلوبل ستار 

إن الغلوبل ستار (:6100215]4) هو نظام آخر من أنظمة سواتل التراسل الصوتي 
المنافسة لنظام إيريديوم. بشكل عام أكثر بساطة من الايريدوم» وذلك لعدم تشارك 
روابط السواتل مع بعضها. وبالعكسء» تعتمد هذه السواتل على إمدادات ومُرافقات 
القاعدة الأر ضية الموجودة (لءوة8-لصداه02© عمناكنح8 دع نانازعة©) لتبديل الرسائل. 
تومن الغلوبل ستار إتصال ل 48 سائلاً من ذوات المخور الثلائي المتوازن/ المستقر 
(بالإضافة إلى 8 سواتل احتياطيّة). تقبع هذه السواتل في ثمانية مراكز دائريّة مائلة 
بدرجة 520 بالنسبة لخط الاستواء عند ارتفاع يساوي نمم 880 (أي 1 1420) عن 
الأرض. يستخدم كل من سواتل غلوبل ستار الذي يبلغ وزنه 15[ 490 (أي عا 222) نظام 
لش . 


وى سعموغةعيو الا غلويالء منعان :لظ السالات صرت روااقة قن التاق 
تصل إلى حوالي 70 خط العرض (18006ه.) شمالاً وجنوباًء مما يمكن الهواتف 
المحمولة التي بحجم الهواتف الخلوية أن تومّن دخولاً لهذه السواتل. إن معظم هذه 
السواتل من النمط المزدوجء القادرة على دخول شبكات الخلوي الأرضية. ترتبط 
خوال. 138 مغطه أرضية ني 16 هع سوائل غلويل مقار يشيكات غائق: البغط ب 
الأرهي العتاالية سوك التو 
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المنتجات الالكترونية الاستهلاكيّة 


المحتويات 


© نظرة شاملة 

» مسججلات الكاسيت الفيديوي (7015 - ورعل1مء16 16أعومهء171060) 

© كاميرات الفيديو (10625مءصة©) 

. الأقراص المدمجة السمعيّة (واوزط أعدمددهك منلنته) 

* مشغُلات الأقراص المدمجة السمعية (وتعنرةاط 22 ونلناه) 

٠.‏ أقراص الفيديو الرقمية (و72١25‏ - علوزط معل1؟؟ 1ماتع 1ط) 

« مشغّلات قرص الفيديو الرقمي (5رعترة1م 01/2) 

« سوّاقات أقراص الفيديو الرقميّة ذات ذاكرة دخول عشوائي (و216 241/1 01/2) 
٠.‏ المسرح المنزلي (عأوعط1” عمدهل) 

» مستقبلات التلفاز عن طريق الساتل المباشر (15ه6 زوه 187 عانلاعاة5 امه 11ط) 
© أجهزة الفاكس (الفكسميل) (وعءمتاع512 جه8) عانسرزوعه2) 

© مسججّلاات الكاسيت الممغنط (20625مء16 عمة1-ء ناعمع313) 

ل الأفران الميكرويّة (قصع01 101206 111) 

»أجهزة النداء الآلى (ورععةم) 

٠.‏ الكاميرات الرقميّة (ومرعصةك 1هزع1ط) 

. إلكترونيات المؤكبات (وعندمناءه81 عاتامسرمانا4) 

٠‏ اللات الصداف الال (1215ى - عستطعة]8ة تعلاء1 لع 1م سمانم) 

© ماسحات الكود القضيبية (5رولهوء 006©-:ة8) 
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نظرة شاملة 

يعود مصطلح إلكترونيات المستهلك (عنهوماء816 معدسوده©) إلى المنتجات 
والمعدّات الإلكترونية التي نُشترى بشكل رئيسي من قبل المواطنين العاديين 
للاستخدام الشخصي أو المنزلي. ومع فين عبات القيلية أفيحخف المعدات 
المكتبية (5أطعصطم ه80 عع02) لعل منتجات استهلاكيّة أيقناً: تعتبر الكمبيوترات 
الأكثر بروزاً بين هذه المنتجات؛ فكثير من المنازل اليوم تقتني الطابعات الملوّنة 
(وتعاصلءط و[ه©ع)» وآلات الاستنساخ (وعصنتطاعة]/ط! عمتزمه0)» و الماسحات (وتعصمةء5))» 
وأجهزة الفاكس (جنهة1 نه عاتتسزوعة2) . 


كان أول ظهور لمنتجات التسلية الالكترونية الاستهلاكية يتمثل بالمستقبلات 
الراديوية التي تعمل بالصيمامات المفرغة وبالبطارية (ءطنا1 مسناعة7؟ ممه ووط-لرعنة8 
5 15ل1:30)) ومن م ظهرت مشعغْلات الأسطوانة (وتعنزة1ط لمعم 2) مع 
المضخمات الالكترونية (ورعقنامسخى عنممسءواط)» والأقراص الدوّارة المساقة 
بمحدك (وعاطماصصسا مع حط-:ه310) التي حلت مكان مُشِعْلاات النابض الملفوف 
الميكانيكي (5مع:2133 1ادعتصسقطاءع]/71 لصناه1آ دع متم 5) . 


بالإضافة إلى لائحة طويلة من المنتجات الإلكترونية التي أضيفت إلى أصناف 
المتتجات الاستهلاكيّة خلال نصف القرن السابق» هنالك منتجات أخرى تتضمن ما يلي: 
مستقبلات التلفاز 034 0 أنظمة السثير يو اطنط (ومتعاونرك معنعاد 1النلل)» 
ومسجلات الكاسيت الفيديوي (17225)»: وكاميرات الفيديو (ونول:معصةع)» 
ومسجلات الكاسيت (0628:ه2600 وم10)»؛ ومشغلات القرض المدمج السمعيّ 
(وتعنرواط دك منلوسسخ)ء والأفران الميكروية (ومء007 21108:376)» ومشغللات الُر_ص 
المدمج الراديوي» والكاسيت - الراديوي الذي يشتغل بالبطاريّة المحمولة, 
والكاميرات الرقميّة (مميعسةك© 1مانع1ط)» وأجهزة الهاتف الخلوي (مهان1اء©) 
واللاسلكي (010155©)» والمجيب الهاتفي الالي (وعصنطعة]8 عست رومخ عممطط) . 
ونضيف إلى هذه اللائحة كاشفات الدخان» وكاشف أوّل أكسيد الكربون» وأنظمة 
الحماية المنزلية وتشمل أجهزة التلفاز مقفلة الدارة (157 6زده:10560-0©1©)» وراديوات 
إنذار الطقس (820105 عدهاح-عطنهه/17)» وأجهزة النداء الآلي (ورعودم)» فضلاً عن 
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قرص الفيديو الرقمي 217/5 وَمُسْعْلات قرص الفيديو الرقمي (5معبرةا< 21770). 


لقدسو الت نهبوعة اتذارات الاتكدرورنية مكان العاف الشرس والشايضن 
(05اوتمقطءة]/2 عستمم 5 -لموحتدء ©) في معظم الساعات اليدويّة وساعات الحائط» 
واختفت الآلات الحاسبة الميكانيكية (0هغة[ناعلة لوعءتسهطءه31) لتحل محلها 
النماذج الإلكترونية (15[ع2100 عتممنءه81)» التي تستطيع حل المعضلات الرياضيّة 
وعرض الحلول على شاشاتها. ومن ناحية أخرى فإن الكثير من الأدوات الكهربائية 
المنزلية التقليدية» التي لا تُعتبر ضمن المنتجات الإلكترونية» قد حُوّلت بالسيطرة 
الإلكترونية إلى أدوات سهلة الاستخدام ومزوّدة بمؤقتات زمنية متطوّرة ودقيقة» نذكر 
منها: الغشالة» والجلاية» والمكيّفء والفرن الميكرويء ومزيل الرطوبة. 


وأخذت صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية بالتحوّل من إنتاج الصوت التماثلي إلى 
إنتاج الصوت الرقمي» وقد شجعت استبدال المعدات السمعيّة التي ما زالت تعمل 
بشكل جيد. ونشير إلى أن هذا الاستبدال تديره تلفزيونات التبيين العالي (/81015) 
وتطوّر هيكلية وتشكيلاات أخرى للبث التلفزيوني الرقمي (عستامدءع82020 117 لمأتع لط 
8 ومن جهة أخرىء قُدّم قرص الفيديو الرقمي (01/8) كبديل للقرص 
المدمج (مع»)» الذي يتوفر بسبع أشكال مختلفة» بعضها مخصص للمشغلات 
المدغمة (564060م8) في الأنماط الحديثة للكمبيوترات الشخصيّة (0م8-طع111 
5 نام 20 لقدهونء2)) والبعض الآخر مخصص لإعادة التشغيل اعوط تزة1مط) في 
أجهزة التلفاز (56:5 737). فعلى سبيل المثال قرص الفيديو الرقمي (2172-171060)) 
يتطلب تشغيله شراء مُشغغل قرص فيديو رقمى منفصل (21272:62 12171 عدواح-لسة)5) 
يدرج به ليرسل إشارة الخرج المتشكلة الخاصة به إلى جهاز التلفاز بنفس طريقة كبل 
الفيديو (02016 171060). يمكن لأقراص الفيديو الرقمية أن تشترى أو تُستأجر» مع أن 
مجموعة الأفلام المتوفرة. 


ولقد برز ال 21٠/5‏ بمفهوم تجاري جديد هو الفيديو الرقمي السريع (1©)» الذي 
يرمي إلى استبدال كاسيت شريط الفيديو المستأجر (عااءوو2© عمة1 مع10؟ لمتصمعع) 
بقرص فيديو مُستأجر بسعر أقل. وما على الزبون إلا أن يشتري مشغْل »210 المتصل 
أو الموصول بالكمبيوتر المركزي عبر خط الهاتف. ومن ناحية أخرىء لا يزال 
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الفُرص المدمج السمعي (0© منلسة) مستخدماء ويقوم كبار مصنعوه بإدخال 
تحسيناتٍ وتعديلات عليه لكي يبقى يعمل في مشغلات الفُرص المدمج التقليدية (7© 


كمه تمع نم20 كنع :(213) . 


خلال السنوات العشر الماضية؛» ازدادت الأجزاء الإلكترونية فى السيارات بشكل 
دراماتيكي» وظهر عدد من الاختراعات الجديدة في هذا اللمطسيار تضم العديد من 
وظائف الضبط الإلكترونية (كممتأعصدا لع11مناممك تإالوعندممءه81). مثل: حقن 
الوقود (ممناءء زم1 اعدط)ء وإدامة تشغيل المحدك (ممتنةنءم0 عستعمع)) وعملية نقل 
الحركة (دوزودىتصتقصةء1)» والفرامل المضادة للانغلاق (عمكله8 عاء10غمه)» والتحكم 
في قَوّة الجر (1ه0ناده© دونء1:3)»: بالإضافة إلى أجهزة التسلية» وضبط المناخ 
الداخلي ([ممهك© عأمستك تمتعخم[])» وأنظمة الحماية (ومعاةز5 سدع 5) . الحقيت 
بهذه الاختراعات أنظمة الرؤية بالأشعّة تحت الحمراء (ه15و1؟ غطع111) ومحددات 
موقع السيّارة باستخدام نظام تحديد الموقع الجغرافي 5؛» ومساعدات قياس 
النمسافة الإالكترونية لِرَكن السيارة 102 كلنى عندممءء181 عمتتاقدء]!-ءعصةغقلط 
عمتامةط) . 


وتقوم شركات البرمجيّات والإلكترونيات الاستهلاكية بتطوير جيل جديد من 
منتجات التسلية «الذكية» التي تتواصل مع بعضها ومع البشر ضهن الشيكات المنزليّة 
المربوطة بالانترنت. تُرِطُ جميع هذه المنتجات والأدوات الكهربائة على معالج/ 
متحكم (116ونتاطه5501/0هه20) متوافق مع معايير عالمية للاتصالات مُتّفق عليها. كما 
تتضمّن الشبكة وحدات مثل جهاز التلفاز» ونظام الستيريو» ومشغلات »21٠/5‏ 
والأدوات الكهربائية المطبخيّة المختلفة» التي يتمٌ التحكم بها عبر الانترنت من خارج 
المنزل أو عبر شبكة من الأسلاك تستخدم التمديدات الكهربائية الخاصة بالمنزل 
ضمن المنزل (عمده1]1 عطا متطا/الا ممعملا لدع تضاءه81 21010:5 ء5نه21) . 


ولقد نم اقتراح وعرض برمجيتين تشغيليتين متعاكستين لبعضهما لتوسيع دورهما 
من خلال: 


1) المفهوم الموزع (ءعه00 لعاناطتئزونط) وتساهم فيه كل وحدة متشابكة بقدرة 
معالجة (يوبووط عدزوووءممط) للشبكة» وتشارك في توزيع المعلومات والتعليمات 


- 640 - 


لجميع الأجزاء المتصلة (5]نم11 0عداءهه)» وليس لها نقطة تحكم مركزية. 


2© المفهوم الممركز (6مءءم0© 11264همامء0))» ويتم التحكم من خلاله بجميع 
الوحدات المتشابكة إما بكمبيوتر شخصيء أو بجهاز تلفاز (040امه7 - »5 22797 أو 
وحدة التحكم عن بعد بالأشعّة تحت الحمراء. 


ثم إن ظهور مجموعة الدارات أحادية الليثية (عذط]ذا0م810) وتداعيات التكنولوجيا 
العسكرية خلال الأربعين سنة الماضية أدّت إلى تفجر نمو صناعة أخرى هي صناعة 
الاإلكترونيات البحريّة (وعتدممءء81 عصمتتة/3) » وهي سوق تجاري استهلاكي مُشترك. 
ومن الأمثلة على هذه المنتجات: أجهزة الإرسال/ الاستقبال 7118 زهيدة الثمن» 
ومستقبلات نظام تحديد الموقع الجغرافي 675؛: وسابرات الأعماق (طامء2 
طخ ).؛ وقانصات الأسماك (ورولمزط طوة8)»؛ ورادارات الحالة الصلبة القصيرة 
المدى (25ة1:20 عنه)50110-5 عع صمج1آ- مط5) . 


يتطوّق الكتاب إلى موضوع المُستقبلات الراديويّة في فصله ال 19» تحت عنوان 
«المرسلات والمستقبلات الراديوية» وينتقل إلى الحديث عن مستقبلات التلفاز في 
«البث التلفزيوني وتكنولوجيا التلقي» في الفصل 19؛ أمّا أجهزة الهاتف فتُشرح في 
الفصل 20 تحت اسم «تكنولوجيا الاتصالات». بينما يُناقش موضوع الإلكترونيات 
البحرية في موضوع «تكنولوجيا الإلكترونيات البحريّة» في الفصل 224 ويتطوّق إلى 
موضوع جهاز الموقع الجغرافي في الفصلين 24 و25 تحت عنوان «أنظمة إلكترونيات 
الفضاء والالكترونيات العسكرية». 


مسجّلات الكاسيت الفيديوي 


تقوم مسججلة الكاسيت الفيديوي (170125 - 260010625 16أووقة© 171160) بتسجيل 
وتشغيل الإشارات الفيديويّة والسمعيّة (5160215 015نهم) على شريط فيديو في كاسيت 
(6ئاهووة0) (حاملة شريط آلة التسجيل). تستطيع 7708 أن تُسجل برامج التلفاز 
لمشاهدتها لاحقاً» وتشغيل كاسيتات الفيديو للأفلام التجاريّة المُسجّلة مُسبقاً. وهناك 
ثلاث أشكال لل ٠0‏ هي: 29/1815 وبيتًا (داء8)» ونظام الثمانية ميلمتر (صرها5ز5 سدم 8)» 
إلا أن 71 تُعد الأكثر استخداماً من بينها. 
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دوران الشريط 


إدارة الرأس 


يكزة السحب إلى لع 
اعلى بيت أو حامل شريط 
التب 
الشكل 21 -1: آل تلقيم كاسيت شريط الفيديو 


تكون شرائط تسجيلات وإعادة التشغيل 70159 ذات عرض نطاق يصل إلى 3.58 
2 بوسيلة تُعرف بالمسح اللولبي (عمنههةء5 51ه11»11). حيث يُسحب شريط الفيديو 
من الكاسيت الخاص به بآليّة 2708 كما هو مبيّن في الشكل 21 -1. تقبض تشكيلة 
الشكل من الرحويات (وصهاومة©) وبكرات التوجيه (10116:5 علنن0©) على 
الكاسيت وتشدّه بعكس الرأسء فيُلفْ الكاسيت بشكل لولبي بدرجة 1800 حول 
رؤوس القراءة/ الكتابة (816205 771:6 /2629)» كما يظهر في الشكل 21 2 بالتفصيل. 
ومن ثم تتحرك الطبلة التي تحتوي على روس التسجيل باتجاهٍ معاكس للشريط 
بسرعة أقل من سرعة تشغيل الشريط» مما يسمح بشريط ذي سرعة أقل وبطول أقصر 


رؤوس الفيديو 


إدارة الرأس 


الشكل 2-21: رأس القراءة/ الكتابة (الاستخراج/ التسجيل) لكاسيت شريط الفيديو 
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للشريط. إن هذه التشكيلة هي التي تسمح بقراءة وكتابة بيانات الفيديو الموجودة على 
الشريط وذلك بأسلوب مسح - المسار (21161500 عوصنصصقء5 عاعة1-امة)5) . يحتوي كل 
مجرى مسار (1:801)» (وهو قناة مستقلة تُسجل فيها البيانات على واسطة الاختزان) 
على البيانات الضرورية لإتمام إطار تلفزيوني كامل (عصدءظ 11-197ن). تُسجل الإشارة 
السمعيّة على يحل واحد من الكاسيت» وتسجل إشارة التحكم (515221 1متاده©) على 
الحدّ الآخر. وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن تشغيل 177015 بأسلوب معياري (020مة51 
م5 - بوواط) أو بتشغيل ممتد (85 - نرواط 1860060). يحصل التسجيل عند سرعة شريط 
إلى رأس (عمه1-هغ-1130) تعادل 5/مز 229 (1/5: 5.8) على الشريط المغشى بسبيكة من 
الكو بلت (عمه1 لعغده©-نزه 1خ لوط ه2) . 


والجدير بالذكر أن شركة فيكتور اليابانيّة (31:0) قامت بتطوير تشكيلة وهيكليّة نظام 
الفيديو المنزلي (07115. فأصبح الكاسيت البلاستيكي المستطيل الشكل ذو القياسات 
هذ 1 »4 “73 (مك 19 10 »ادن 2.5) على «ذ 0.5 (جهن 13) عرض الشريط الذي يتحدك 
بين بكرتين داخلتين عند سرعتين ولهذ 1.33 أو و/هذ 66 .0 (و/سصط 33 أو و/تصم 17). 


وتبرز اللوحة النموذجية ل 7/08 عرضاً رقمياً للوقت المحلي والتاريخ» بالإضافة 
إلى زمن التسجيل التراكمي (120076نام:ن©) لبرنامج معيّن» ومدّة التسجيلء؛ وإرجاع 
الشريط إلى البداية. وتحتوي على مفاتيح اختيار القنوات» وضبط التوقيت والتواريخ 
ومُّدَّة التسجيل الأوتوماتيكي أو الآلي» وإعادة شريط الفيديو إلى الأول أو تحريكه إلى 
آخره يسرعة. ونشير إلى إن أجهزة التحكم عن بعد التي تشتغل بالبطاريّة تشمل أكثرية 
الضوابط والمفات تيح التي توجد في لوحة 70:8 الأمامية. 


إن معظم مسجلات الفيديو هي أحادية صوتيّة (عندمطممم310) وتُناسب التسجيل 
الصوتي أكثر من الموسيقي. وعلى أي حال» تتوفر حالياً مسجلات الفيديو 111-51 
(عالي النقاوة) وبالحديث عن خصائص 708 المعياريّة نجد أنّها تتضمن حالياً 4 
رؤوس فيديويّة ولها القدرة على استقبال 125 كبل قناة على الأقلٌ. كما يمكن برمجة 
مُغظم مسجلات الفيديو هذه ل 365 يوماً مسبقاً وتسجيل 8 أحداث في الوقت نفسه 
(يُعدَ العرض المبرمج للتسجيل كل يوم أو كل أسبوع حدثاً واحداً). وتقوم بعض 
مسجكلات الفيديو بالتحؤّل أوتوماتيكياً من 88 إلى 85 وذلك لتناسب التسجيلات 
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الطويلة؛ إذ أصبح بمقدور كاسيتات الفيديو 17115 التسجيل حتّى ساعتين باعتماد 87 
وست ساعات باعتماد 82 . 


كاميرات الفيديو 


إن كاميرات الفيديو (وتع0:معممتة ©) هي حالة مزاوجة بين كاميرا الفيديو 
والمسجلة» تجمع بين وظائف كاميرا الفيديو ذات جهاز القرن بالشحنة (©©) 
ومسجلة كاسيت الفيديو 101. تتضمّن الأجزاء الأساسية لهذه الكاميراء كما هو مبيّن 
في الشكل 3-21 ما يلي: شاشة البلّور السائل المتعدّدة الألوان» والعدسة (وممة)» 
وكاشف جهاز القرن بالشحنة (:مهعاء2 2©©)» وميكروفون داخلي» وقسم تحويل 
(ممتاعء5 ملاوع كتمهم ك)) ومسجل شريط الفيديو. ويشير الشكل إلى أن قسم التحويل 
هو الذي يحوّل الإشارات السمعيّة والفيديويّة إلى شحنات كهربائية. وتجدر الإشارة 
إلى أن كاشف (002) يستخدم ما يعادل 250,000 عنصر صورة (15ه<زط). 


تتوفر كاميرات الفيديو بأشكال وأحجام كثيرة منها: نظام الفيديو المنزلي (971515) 
المدمج» و277115-0 وصطم 1118 بأكاسيك القبديق الرقمي (0170). والمعروف أن 
كاميرات 5 الكبيرة الحجم تتواءم مع (77/115 8015) فإن كاسيت (©-17115)» الأكثر 
انتشارا هو أصغر من كاسيت (7815) التقليدي ولكن بنسق مشابه. ويتطلب تشغيل 
شريط (7115-0) في (701 17115) المعيارية وجود مهايىء (,6:م02ه) (حلقة وصل 
بينهما للتغلب على الاختلاف في التوصيل). تؤمّن (1/515-0) تسجيلاً لمدّة 30 دقيقة 


العدسة العينية 


الشكل 3-21 كاميرا فيديو بشاشة بلّور سائل 1.07 
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فقط في التشغيل المعياري 588 ولمدة 90 دقيقة في التشغيل 58 المتطوّر الممتدٌ الأقل 
جودة. وبالانتقال إلى كاسيت «جمم-8 فشريطه لا يتناسب مع المسجلات الفيديوية 97) 
(17825) الحديثة. ولمشاهدة مسججلاات كاميرا 68-1 يتواجب قبس أو توصيل الوحدة 
مباشرة في قابس في التلفاز أو في مسجلة الفيديو (7017)» أو باستخدام مسجلة - 
فيديو نوع 8-10 أي (7010 تصدد8) تجدر الإشارة» إلى أن كاميرا الفيديو نوع ستص-8 
تتميز بجودة ونقاوة في الصوت أكثر من تلك التي تعطيها (17115) و (711500)» وبمدّة 
تسجيل زمنية تمتد إلى 28 في 57 و4 في 82. 


أمَا كاميرات الفيديو الرقميّة (01709) فهي ذات صورة أكثر نقاوة بين جميع 
الكاميرات» ويمكن تعديل (8011) ودبلجة (6060نا©) تسجيلاتها. يعتمد هذا النوع من 
الكاميرات على الكاسيت» وهي تتشابه مع كاميرات 2ددم-8 بخاصيّة إعادة التشغيل 
(اعهطنرة1ط). علاوة على ذلكء يتيح بعض الموديلات عرض الفيديو مباشرة على 
الكمبيوترات الشخصيّة. 


تحتوي أحدث أنواع الكاميرات الفيديويّة على شاشة بلّور سائل متعدد الألوان؛ 
وموازن صور (هع12آ1 مه ة112نطهة5)» وأضواء فيديو مضمّنة (م6ل1/؟ 81-15 
وغطع1.])» وعدسات مدى تقريب واسع» وعلى ستيريو سمعي (منلنخ معنه:5)» أمًا 
الخصائص الأخرى فتشمل عدسات قدرة التقريب» والأبعاد (625آ مم20 -نع :20 )2 
والرأس الماسح الطيار (11630 56ة8-عمنو81) لإلغاء وتنظيف المشاهد غير المرغوب 
فيها بين مقاطع المشاهد. 


فضلاً عن ذلك تتمتع هذه الوحدات بقدرة التحكم بإدارة الكاميرا وبالتشغيل 
(513)» وبالتوقيف (5:00)» وبتسريع الكاسيت إلى الأمام؛ وإعادته إلى البداية 
(لصنوع»2)» وبالتركيز الآلىء واليدوي» وبالتقريب («مهه2)» وبالموازنة (ءعصهله8)» 
والإرجاع وذلك بواسطة معيّن المنظر (062م11 160؟). تعمل هذه الكاميرات ببطاريّة 
قابلة لإعادة الشحن أو بواسطة خلايا قلويّة (0119 عمنل1اى). تتمّ عملية تعديل 
الكاسيت (5901) بوصل كاميرا الفيديو بمسجلة الفيديو 25702 بحيث يمكن إجراء 
التعديل عند مشاهدة التلفاز أو بالنظر عبر معيّن المنظر. 
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الأقراص المدمجة السمعيّة 
إن الفُرص المدمج السمعي 5© هو قرص بصري بحجم دذ؛/:4 (سبم 120) خازن 
للصوت» والموسيقى» وللأصوات الأخرى في حفر مجهريّة (215 عام م105 1/]1) على 
سطح القُرص العاكس (عع هدك محناع م ع9 . يُسجّل الصوت على قرص رئيسي 
71510 مرعذأوة3/1) بواسطة الزار يتحرك على مجرى لولبي محفور (1ع12 لدعام5 لع نازط) . 
ذاكرة القراءة فقط /1201 


الشكل 4-21: مبادئ عمل القُرص المدمج 


يُنقل نمط الخفر (ه,6:وط ؛زط) على نحو دائم إلى قرص بلاستيكي وذلك بالتطبيع 
أو الختم (عهذمسبة:5)» كما هو الحال عند ضغط تسجيلات أسطوانات ابإمذ/؟ (البولي 
فينيل كلوريد) التشغيل الطويل (عصتزةاط-عدم.آ الرص"1) . قل النسخة الممُسجلة من 
00 بتوجيه حزمة («قلم»» أي «1035ن5» ليزر منخفضٍ-القوّة (2561.] 1هو1.0-260) 
على الخفر المُتحرّكة؛ التي تضمّن بدورها الضوء المنعكس لتكوين النغم أو الصوت 
الأصلى. يُظهر الشكل 4-21 مبادئ تسجيل وإعادة تشغيل (2601ة1ام) ال 02©. يفسر 
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الجزء الصغير من ال 05 كيفيّة تشفير البيانات رقمياً وتخزينها على شكل حفر مجهريّة 
معسلسلة على السطح العاكس للقرص. 


حلّت الأقراص المدمجة 2© وبشكل عام مكان تسجيلات أسطوانات انومة/؟ 
التشغيل الطويل وكاسيت الشريظ» وباتث تمغل الوسط المفضّل وققاً للدقة العالية 
لإعادة التشغيل والتسجيل التى تمتلكها. وتتميّز الأقراص المدمجة بتأمينها دقّة 
وواقعية في تسجيل الصوت 1 بالتسجيلات الاحترافية الممتازة. ونذكر أيضاً 
عدم وجود أي تكتكة أو إشارة فاصلة (1161) بين المقتطفات (ممناءو861) أو ظهور 
أي منها عند توقف الموسيقى. 
مُشغلات الأقراص المُدمّجة السمعيّة 

أن مشغْل الأقراص المُدمَجة (ورعترهاط 02 وذوساح)» كما يُبِيّن الشكل 5-21» يجمع 
بين الأقراص الدوّارة المُساقة بمحدك (16طه1 سعدا مء«حنرط-رم:ه]2) ونظام إعادة 
التشغيل الكهر وبصري (مء6)ةز5 213/6301 1681)م0-0ه816). تحوّل هذه المُشْغْلاات 
ضوء اللبزر المتعكس من الخفر المتشوكة على الفرص إلى إشارة سمعية يمك 
تضخيمها فيما بعد. تشتغل بالبطارية مشغلات القُرص الفردي المحمول لخصوصية 
الاستماع الشخصي بواسطة سمّاعة الرأس» كما هو ظاهر في الشكل 6-21» وكذلك 
الأمر بالنسبة للمشغلات المتعدّدة الأقراص للاستخدام المنزلي. وهناك أيضاً 
مشغلات قرص فردي أوتوماتيكية للسئارة (وانمل] ء0تامساماناخ عامنط-واعمز8) . 


إن لمُبدّلات الأقراص المدمجة المنزليّة (5:وو مهن 02 عددوآع) القدرة على حضن 
5 أو 6 أقراص في خزانة جوارير دوارة (1:3062 أءذنامتة0 ع2»)1867010108 في حين أن 
حاوية القتاد التقليدية (5رءوعصدط© 6-5616 مزجهع212) صارت أقل شيوعاً. يحوي 
صندوق قتاد وموسيقى («ههانا1) حوالي 25 إلى 200 قرص مدمج 082 . 

تحمل بعض المشغلات (ويهنوة1م) في نظام الستيريو 10 أقراص مدمجة سمعية 
مرتبة في الملقّم الدوّار (معلعء5 بمهاه2) لِيُقدّم ساعات من الاستماع المتواصل. 
وتسمح الضوابط (15[وئمه©) المتوافرة» بأنماط تشغيل عشوائية (/رو[ط-سرماكصة#]1 
6 , بتغيير تسلسل الموسيقى (وتسمح بتغيير تسلسل الأغاني/ المقتطفات). 
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يُسمع هذه الأقراص من خلال مكرات الصوت (5رهءاةوم9) ذات النظام الستيريوي 
(مكلةءم5 5'صواوز5 معنه:5). كما أن مبدلات ال 00 تتبح للمستخدم قابليّة الاستماع 
لأي مقتطف موسيقي على القّرص مباشرةً. يتم التحكم بهذه المبدلات عن بُعد أو 
باستخدام لوحة التحكم الموجودة في المشعّل. يستطيع المُستخدم تقديم القُرص 
المدمج 00 وترجيعه إلى أي مقتطع أو قسمء وتكرار الأغنية نفسها إلى أجل غير 
مُحدّد. علاوةٌ على ذلك» تحتوي معظم هذه المُشعّلات على شاشة عرض رقميّة تشير 
إلى زمن التشغيل وتعرض رقم الأغنية أو المقطع في كل قرص. وتتميّز بعض 
المشغلات بأنّها تُبرمج 5 إلى 32 أغنية وبأي تسلسل ممكن. 


أباكشعلات الترصن المدمج - ذات ذاكرة القراءة فقط 02-8011 في 
الكمبيوترات الشخصيّة فهي أيضاً تشعّل الأقراص المدمجة السمعيّة. حيث تعرض 


الشكل 5-21: مخطط توضيحي لمشغل القُرص المدمج 
شافة الكمبيوثر لوحة تحكم عملية تُعدّل باستخدام قآرة الكمبيوثر» قتتاح للمستمع 
القدرة على ضبط الصوتء والتسلسل وترتيب تشغيل الموسيقى أو المقطوعة ومراقبة 
هذه المتغيرات خلال تشغيل الفرص» وهي تظهر عدد دقائق التشغيل. (أنظر «القُرص 
المدمج ذي ذاكرة القراءة فقط 02-8031 في الفصل 16» الموسوم ب «أجهزة معدات 
الكمبيوتر المعاونة الخارجية)). 
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الشكل 621 مُسْغْل القُرص المدمج المحمول 


أقراص الفيديو الرقميّة 

إن الفُرص الفيديوي الرقمي (202 - عاوزط 1/1060 1هانعزط) هو تعديل للقرص 
المدمج © للحصول على قدرة استيعاب أكبر » يرتكز على تكنولوجيا الخزن 
البصري (نرع10وصطاءه1 ء6ة:ه3 1هءام0). هناك سبعة أشكال مختلفة من ال 2578 
الذي يُعرف أيضاً بالقّر ص الرقمي متعدّد الاستخدامات (اوزط عالقددت؟؟ لمالعزص). 
بُخصص بعض هذه الأقراص للتشغيل فى الكمبيوترات الشخصيّة والبعض الآخر 
للتشغيل عبر أجهزة التلفاز. ْ 

تختلف هيكليّة وتشكيلة قرص الفيديو الرقمي (01/2) التقليدية عن تشكيلة قرص 
الفيديو الرقمي ذي ذاكرة القراءة فقط (2172-8201/1) الذي يعمل في الكمبيوتر فقط. 
يتمتّع هذا النوع من ال 2752-8034 بقدرة خزن تعادل 68 9» أي أنه يحفظ نحو 
ساعتين من الأفلام المسرحية عالية الجودة والطويلة (طاعمع.آ-1لن8 نوتلقن0-عندعط] 
15 يُعدٌ قرص الفيديو الرقمي (817/2) واسطة تسلية منزليّة» فهو يخزن أفلاماً 
وبرامج تلفزيونية» ومحاضرات فيديويّة ذات طابع سينمائي (مع1710 مم 110:11 
6 ويعدٌ البديل الأمثل لكاسيت الفيديو. يمكن تشغيل قرص الفيديو الرقمي 
على مشغْل 2٠75‏ منفصل يُوصّل بمستقبل التلفاز كما هو الحال عند تشغيل الفيديو 
كاسيت. إِنّ معظم أقراص 878 الفيديو تختزن الفيلم وفقاً لكل من النسقيّة النموذجية 
(4:3) ونسق عرض شاشة (16:9). فضلاً عن أن هذا ال 2905 يقدّم استبانة عرضيّة من 
0 خط. ولمشغلات 2809 القدرة على تشغيل الأقراص المدمجة السمعيّة أيضاً. 


- 649 - 


إن الفُرص الفيديوي الرقمي السريع (0ز0[ - ووعمرم8 معل1لا 1هاتعزنم) هو شكل 
تيل (تقاعتروه:5) من (01772) المستأجرء ووجوده ينافس بل بععله يدي" 
لكاسيتات الفيديو المستأجرة. وهو يحتوي على أفلام ذات جودة عالية وطويلة؛ 
لسار من المقاسر المخاية: يجدن شراء مشغل لأدارة قرسن ونه الذي يول خَين 
خط الهاتف بالكمبيوتر. وفقاً للاتفاق» تُستأجر الأقراص بتكلفة زهيدة ويُستخدم 
طوال مُدَةَ الاستئجار» وفي حال أراد المستخدم إطالة فترة الاستئجار فما عليه إلا 
إرسال طلبه إلى كمبيوتر 1017 الذي يستجيب بعدم قفل القُرص وإعداد فاتورة لرمن 


التشغيل الاإضافي. 


من مميزات القُرص 012 أنه يخرن حثى 68 217 ويؤككن زمن تشغيل لمدة 48 
ساعة بأقلٌ من 55. ويمكن شراء هذا النوع من الأقراص بسعر يتراوح بين 510 و 815 
وذلك للتشغيل غير المحدد» ونذكر أيضاً أن مشغلات *««زط لها القدرة على تشغيل ال 
(07785) التقليديّة. تكمن حسنات («810) في السعر الزهيد مقارنة بشراء (210/2) 
الفيديوي» والتوقعات بجذب مجموعة أكبر من البرامج من تلك الموجودة على 
الأقراص الفيديوية الرقمية التقليديّة أو المعياريّة. 


إن ال ه/ا2 السمعي (1:94:0ى-017/2) هو نوع من ال (017/2) يُشْعْل الصوت ذا 
النوعية فوق العالية (0مداه5 إاذاء110-اع111-رومن5). يختزن هذا الفُرص حوالي 68 17 
أي ما يعادل قدرة التخزين ل 25 قرصاً مدمجاً سمعياً (و5© منسه). بالاضافة إلى 
ذلكء يُوَمْن ال (2177) السمعي إشارات دولبي صوتيّة رقميّة (40-3 1مانواط تزطاوط 
5 1 مناه5 لصناون5) لسيت قنوات» خمس منها ذات مدى كامل. 


يُقسم ال (01772) السمعي إلى 40 قسماًء ويتم البحث السريع فيما بينها بالتنقل إلى 
الأمام أو إلى الخلف بسرعة. 


(للمزيد من المعلومات حول تشكيلات ال (072) الأخرى ومُشغلاتهاء أنظر 
أقراص الفيديو الرقمية (217125 - 15و21 1/1060 621زع21) ومشغلاتها ف الفصل 216 
«أجهزة ومعدات الكمبيوتر المعاونة الخارجيّة)). 
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ممُشغلات قرص الفيديو الرقمى 

إن مُشغْل قرص الفيديو الرقمي (رعنرواط 70ا0) هو نظام كهر وميكانيكي لتشغيل 
فيديوات (017/2). يوضّب المشغل في علبة مُسطحة بمثل حجم مسجلة الكاسيت 
الفيديوي 2701 مزوّدة بساعة رقميّة ولوحة لحم أماميّة. يُربط مشغل ال (/21) 
بالمستقبل التلفزيوني (رع لمعه 0177 بكبل. ويعتمد هذا المشغل على دارات وآلّات 
خاصة بقراءة ال (0772) وبتحويل هذه الإشارات إلى إشارات ©2755 (لجنة النظام 
التلفزيوني الوطني) المتوافقة» وتتميّز بعض موديلات مشغل ال (09/2) بتشغيل 
الأقراص المدمجة ذات ذاكرة القراءة فقط (2-2012/45©) والأقراص المدمجة السمعيّة 
(005 ونلساة) إلا أن جميعها لا يملك القدرة على تشغيل أقراص 217. 


إن مشغْلات («210)» وهي مشابهة لمشغلات (212)» مصمّمة لتشغيل أقراص 
«ولط المستأجرة (1515 «0ز2 601مء2). يجب توصيل مشغلات («0ز0) إلى خط 
هاتف يمدر بدوره عرض البيانات (18]8 عهلاء 171 4:ة180) ويستقبل بيانات الفاتورة 
(218 عهنلان8) من (««ز) الكمبيوتر المركزي» في حالة تمديد التشغيل أكثر من فترة 
الاستئجار المدفوعة. وتجدر الإشارة إلى أن مشغلات (010) تشغل ال (/21) 
التقليدي (المعياري) أيضاً. 


سوّاقات أقراص الفيديو الرقميّة ذات ذاكرة دخول عشوائي 

تسمح سواقة الأقراص الفيديويّة الرقميّة - ذات ذاكرة الدخول العشوائي 
بالتسجيل» والمسح, وإعادة التسجيل على القُرص الرقمي نفسه لحوالي ال 100,000 
مرّة. تتمتّع (2175-8431) بقدرة خزن بيانات تُعادل 68 2.6 على القُرص أحادي 
الجانب 21510 16-51060عم51) و 68 5.2 على الفُرص مزدوج الجانب (16-51060طنا260 
ع2151). تتمئز سواقة (272-2434) بقدرتها على قراءة البيانات من على (21/2) ذاكرة 
القراءة فقط» و(-252)» و(2-8©)» و(2-20234©)» ومن الأقراص المدمجة القابلة 
لاعادة الكتابة عليها (وعاوذط 02-83). نشير أخيراً إلى» إن أكثر الأشكال المنافسة 
ستكون تلك الحاوية على قرص بصري أحادي الجانب بسعة اختزان 3-68. 
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إن المسرح المنزلي (7068167 ءم110) عبارة عن غرفة في منزل خاص معدة كمركز 
للتسلية متعددة الو سائط (تعامع0 الاعسصتستة]رعاصظ 013ع3016) ومخصصة للاستماع 
إلى أصوات ذات سلاسة عالية 117 نقية ومشاهدة تلفاز ذي تبيان عال. يحتوي عادةً 
المسرح المنزلي على المعدّات التالية: 
* شاشة كبيرة أو جهاز عرض مستقبل التلفاز (رهناعءع2 197 ومناءءزمءط) . 
مستقبل ستيريو ذي نقاوة عالية ((ع0ازعء6 معنها5 (1815) ناعل1-طعنل1. 
« مُشعّل القُرص المدمج السمعي (معترداط 2© منوسه). 


000 قرص الفيديو الرقمي (مع تراط 171 2). 
©« مسجلة قرص الفيديو 7701. 


« مكئرات صوت ذات نقاوة عالية ((ومععلدءم؟ (115) بطناء510-طع:18 (لغاية 6 مكثرات) . 

يون الشكل 731 نسقا نموةحيا محم معذات العسلية هذه ويجدر أن :تكون الخرفة 

واسعة بشكل كافه لتأمين المسافة اللازمة بين المكئرات الصوتيّة (5رهءاههم5) لكي 
مكئر صوت مركزي 


انلكا 
هه 807 صصدد | هك 


حاوية الكاسيت مستقبل الستيريو 


مشثل فرص المدمج 


الشكل 7-21: ترتيب المسرح المنزلي 
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تُعطي النتيجة الأكثر كفاءة» وتوفير الشروط الصوتية الضرورية للجدران والسقف 
والأرضيّة لإظهار قدرات الأداء التامّة للمعدات (وغ1)6[نطدمة© عع ممص ممه 1011) . 
يجلس المشاهدون أو المستمعون في آخر الغرفة (الجزء السفلي من المخطط 
التوضيحي) على كراس مريحة» ويوضع المكبران الأماميان على جانبي شاشة التلفازء 
ويُركز المكثر المركزي فوق الشاشة:؛ أمّا مكئرات الصوت الخلفية (0مناوسد5 عومج 
ل0طناه5) فتوضع خلف المستمعين. ويمكن إضافة المكئرات الجهرية 


الاختياريّة (ورععلةءم5 8355 0121م 0) إلى جانبها. 


قد يتضمّن التجهيز التام لهذه الغرفة وجحود جهاز تلفزيوني ستيريوي (117 0ع1ءا5 
961) مع قوابس خرج سمعيّة (19018 إدامانا0 ونكساح) أو ستيريو مسجلة الفيديو 70 
ذات نوعية صوت - عالية (7©1 :إإذاء110 ماع111 معه]5)» ووجود مستقبل الصوت 
المحيطي الرقمي «دولبي» (1181ع21 بإ[ه2) أو «دولبي برو لوجيك» (مم2 بإطاهط 
عنعه1) الذي يرسل قدرة تتراوح بين 50187 و 10017 في كل قناة ستيريوية (510100 
اعمصددت)»؛ بالإضافة إلى مكترات الصوت التي سبق ذكرها. يمكن التحكم بعمل 
جميع هذه الأجهزة والمعدّات بواسطة جهاز التحكم عن بعد الرقمي العامل بالأشعّة 
تحت الحمر اء 1م20 عأمسع؟ تدوع كنمنا لماتعلط العم قمط) . 


بوجه العموم, إِنّ معظم الأقراص (المدمجة) 055» وشريط الكاسيت» والبثْ 
الإذاعي 781 تُنتج لتناسب قناتين. إلا أن القنوات المركزيّة وقنوات الصوت المحيطي 
(5اعصصمقطك لتناهك-0 متنك لصه معغمعك) الإضافيّة تُشْفر إلى مجالات وعنقم1) 
الستيريو المحدّدة للأفلام وللبث التلفزيوني. تُغذي القنوات الأربع هذه المكرات 
الصوتية الخمس: فتعطى القناة الأولى والثانية لمكئري الصوت الأماميّين (الأيسر 
والأيمن»؛ وقناة للمكّر المركزي؛ وقناة تكون مشتركة بين المكّرين الخلفيين (:دء5 
ع1 . فيما يخصص المكبر الجهيري الاختياري لابراز جهير الأصوات (8295 
25 


مستقبلات التلفاز عن طريق الساتل المباشر 


يتكون نظام مستقبل التلفاز الرقمي عن طريق الساتل (107 81]زعذط 6ان1اء)52 
تطع 59 تزع لكزععه 12) من هوائي قطع مكافئ بقطر م1 18 (ده 457) يوصل البث المباشر 
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الشكل 8-21: مستقبل التلفاز المباشر من الساتل 


لمستقبل الساتل التفلزيوني بواسطة كبل (الشكل 8-21) وكما هو الوضع في 701 
وكثل العلقازة يوضتل السعفبل بتتسعق بل الغاخاز المغياري» ويكوة على مسستقبل 
المشترك رومع تاععه 1 و*نرعط عوط نا 5) أن يفك شفرة إشارة بث الساتل. يضم هذا النظام 
5 قناة. ويُرككب الهوائي في الخارج بحيث يركز اتجاهه نحو الساتل» مواجهاً 
لجنوب في النصف الشمالي من الأرض. يحتوي بعض مستقبلات التلفاز على 
مستقبل ضمني للساتل ( وت للععع 1 عانااعاة 5 متالتنا8) . 


أجهزة الفاكس (الفكسميل) 
يجمع جهاز الفاكس (وعسنطء212 (ه1) هانسزومة) بين وظائف مسح الوثائق 
وإرسالها وتلقيها وطبعها. تنقل الوثائق المشهُرة عبر خطوط هواتف التزويل 


العمومية(و126.آ ع«مطمعاء1 مآ-1ةنا2 ءناطناط) ذات السرعة (6/6م14-1) . 


يعمل جهاز الفاكس على النحو التالي: تُدخل الوثيقة المراد إرسالها إلى الجهازء 
فتمدٌ حول طبلة (دددم©) لتدور بسرعة زاوية ثابتة. وتحضن حوامل بصرية (1معنام0 
15 خلية ضوئية مركبة على حزام سوق يتحرك مسافة مساوية لارتفاع 
المساحة ذات الخطوط المستقيمة (وعتتى تتدعمتاناءعع؟ لعقاعوم5) أو الشريط الأفقي 
(مذتا5 لهندهةفوةة) حول عرض الوثيقة المُرسلة. بعدئن تُننج الخليّة الضوئيّة تتارأً من 
عناصر الصورة (و[عع«زم) يُجمع في مسرى المسح اللولبي (1عهناهةء21-5ءناء11). ومن 
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نم يحول خرج الخلية الضوئية أو الخلايا بواسطة موديم لإرسالها عبر خط الهاتف إلى 
جهاز الفاكس الموائم (عمناءة3 عه عاطننهمدورون) القادر على استلامها. ومن جهة 
أخرى يقوم جهاز الفاكس المستقبل بتحويل الإشارة بحيث تُطبع على أوراق حشاسة 
للحرارة (رعمة2 لصتتعط]) . 


تُحدّد لأجهزة الفاكس عادةً أرقام هواتف خاصّة تُبقي الجهاز متوفْراً وتحت الطلب 
4 ساعة في اليوم» دون التداخل مع خدمة الهاتف الصوتيّة. وهناك بعض أجهزة الفاكس 
التي تعمل عمل الماسحات الضوئية (وتوددةه5) أو مرقمنات الوثائق (76عسباهوط 
5 التي تحول الوثائق إلى حالة رقميّة لاستخدامها أو خزنها في الكمبيوتر 
فضلاً عن أجهزة الفاكس التي تعمل عمل أجهزة التصوير (وءمنءة]3 عومرمه0). 


مسجّلات الكاسيت الممغتنط 

إن مسجلة الكاسيت الممغنط (1605065 عمهة1-هناعمع315) هي عبارة عن جهاز 
تسجيل وتشغيل إشارات التردد السمعي (5152815 لإعمعناوء1-ونلسثى) الموجودة على 
الكاسيت الممغنط. يبيّن الشكل 9-21 الأجزاء الأساسيّة لهذا الجهاز. تجري عمليّة 
التسجيل بتحويل الإشارة إلى نبضات ممغنطة على شريط الكاسيت» فيما تتم عمليّة 
إعادة التشغيل (8301 :513)» بإعادة تحويل هذه النبضات الممغنطة إلى إشارات تردد 


بكرة السبحب بكرة الدفع 


00 
00ل 
ك5 


سوّاق الرحوية وأنن إعادة التشغيل الرأس الماسح 
اسطوانة الضغط رأس التسجيل 


الشكل 9-21 آلب مسجلة الكاسيت الممغنط 


- 655 - 


سمعيّة. تتكوّن هذه المسجلات عادةً من مكبر صوت ومضكحُم. وتتمئر مسجّلات 
الكاسيت الممغنط المحمولة (ومعل:هءهء عه عاطةاءهط) بأنها تشتغل بالبطاريات أو 
بمحولات خط التيار المتناوب (267ده]وصةءآ عمنآ -0ى). تجدر الإشارة هنا إلى أن 
أجهزة المجيب التلفونى تحتوي على مسجّلات الكاسيت الممغنط. 


الأفران الميكرويّة 

إن الفرن الميكروي (أو المايكرويف) (قمع017 311018076) هو أداة مطبخية 
لتسخين الطعام بسرعة باستخدام طاقة الموجات الميكرويّة. يُناسب هذا الجهاز طهي 
معظم الأغذية المتجانسة (0005] 5نامعمععممره1]) والأطعمة المنلجة الذائبة على 
السواء. (يظهر الشكل 10-21 جزءاً مقطعياً لهذا الفرن). تمتصٌ الأطعمة وبعض المواد 
ذات الرطوبة العالية الطاقة الميكرويّة فتجعل جزيئاتها تصطف فى حين يسبب التغيّر 
السريع لقطبية التردد الراديوي احتكاك الجزئيات ببعضهاء الأمر الذي يؤدي إلى 


الشكل 10-21 رسم مقطعي لفرن ميكروي. 
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تسخين الطعام. هذا الفرن يسخن أيضاً المواد السائلة والسيراميكية والبلاستيكية. 


تعد الأفران الميكرويّة بواسطة صمامات مذبذبة ميكر ويّة(ه111002 
وعط 1" 11301و 0) تسمى مغنتر وك (ممناعصعة0/1) . يولد المغنترون ذبذبة على 25 
52 ويشع الطاقة الميكرويّة الموجهة عبر الدليل الموجي (106دوء:73) داخل 
الفرن» فيُسحَن أو يطبخ الطعام الموجود في تجويف الفرن في مذّة زمنيّة تتراوح بين 
ثوانٍ ودقائق وذلك حسب تركيبة الطعام وشكله. إِنْ ما يورّع الطاقة الميكرويّة داخل 
فسحة الفرن هو في الحقيقة العاكس الدوّار على شكل مروحة (عانامة8 عمصلنغهةغه]1 
ماعل 2) المعروف بالنمط المخرك (رعسن؟ عله]3) . 


تستهلك الأفران الميكرويّة الصغيرة النموذجيّة بين 117 400 و1 500 بينما تستهلك 
الأفران الكبيرة بين 70038 و80017. وتجدر الإشارة إلى أن الفرن الميكروي 
المغنتروني هو تعديل أو اشتقاق من مغنترون الإرسال الراداري (12ع))تستكصةء1 هله 1 
دهناعمع3). تعتمد الأفران الميكروية الصناعيّة الرتبة لتدشيف أو تجفيف الخشب 
وللتسخين المحلي لبعض المواد الأخرى. (انظر أيضاً «الصمامات الميكرويّة» في 
الفصل السابع «التكنولوجيا الميكرويّة وتكنولوجيا 0111آ]») (15آ1نآ لمهة عه 1/111 


لاع 10مصطاعة1) . 


أجهزة النداء الآلى 
إن جهاز النداء الآلره (هع23) هو مستقبل راديوي بحجم الجيب (6-51260م1ءه2 
:ع6 وذ 2) يستقبل الإشارات من مجهز خدمة النداء الآلي المحليّة مُعلماً أن رقم 


2200| * 
01م 8018010105اع 


الشكل 11-21: جهاز نداء آلي. 
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هاتف معيناً (على الأغلب رقم هاتف مالك جهاز النداء الآلي) مطلوب. يتوفر هذا 
الجهاز بموديلات مختلفة ومتنوعة الخصائص والامتيازات. يجشد الشكل 11-21» 
نموذج جهاز نداء آلي بسيط وزهيد الثمن. يمكن لشاشة البلّور السائل 1.09 في 
أجهزة النداء الآلي أن تعرض الوقتء والتاريخ» وطول الرسالة» وبعضها يعرض 
الرسائل النصيّة» فيما يصدر بعض هذه الأجهزة إشارة سمعية - أو يعطي اهتزازات 
حشيّة (وموناهءط1/ا واناء10) غير صوتية/ وغير مسموعة للدلالة على حدوث اتصال. 
تعمل أجهزة النداء الآلي على تردد 11112 900. تُعرف هذه الأجهزة أيضاً باسم آخر هو 
أجهزة الاستدعاء »بيبرز) (ورومءه8) . 


الكاميرات الرقميّة 


إن الكاميرا الرقميئّة (2تعصسقك 181ئع11) هي كاميرا تحمل باليد تلتقط يووا وتسجلها 
بطريقة رقميّة على وسيط خزن رقميّ (صتنائلء21 عع50:3 121زعنط) وليس على أفلام 
فوتوغرافيّة كما في أحهزة الكاميرا التقليديّة. تتكوّن الكاميرات الرقميّة من نظم العدسة 
البصريّة (وممعاورز5 كمعآ لدعنام0)» ومصاريع (15عناط5)؛ ومعين المنظر ١7169(‏ 
0)؛ مع صمامات الفلاش الآلية مدغمة ضمن الكاميرا الآلية» بالإضافة إلى العديد 
من الخصائص والمكوّنات الموجودة في الكاميرات التقليديّة. يحتوي بعض 
الكاميرات الرقمية على عدد من مُعَدرلات العرض(56]1285 6:ناووم:8) وبعضها يتضممن 
عدسات تقريب - تبعيد (1.62565آ 120ه20) بدرجة بين 2 و<10. تُسخكل الصورة بواسطة 
جهاز شحن - قون ضمن الكاميرا (002 -ووذبع2 لهامناه20 عونق مذت-ل11ن8) أو أجهزة 
95 للحفظ في ذاكرتها الداخليّة. يمكن مشاهدة الصور مباشرةً بعد أخذهاء عبر 
شاشة الكاميرا الملونة 1,08 بحجم من هذ 1.8 إلى هذ 2.5 (صه 4.6 إلى صن 6.4). 


تحفظ الصور في الذاكرة شبه الموصلة في بطاقة الذاكرة الممكن 
نقلها(0مم© (تمصمعكة عاطة ممع ؟)» أو على قرص مرن (6]ع1وز©) بسعة ذاكرة 1.44 
8 وحجم مز 3.5 (صصمم 90). تَحمّظ الكاميرات المزوّدة بذاكرة قرص مرذ(6]ع2151) 
عدداً من الصور يصل إلى 40 صورة» فى حين تصل قدرة التخزين في الكاميرات 
المزودة بالبطاقة الممكن نقلها إلى 192 ور يمكن مشاهدة حميع :لوز الرقميّة 
عبر شاشة الكمبيوتر» وجهاز التلفاز» أو عبر مسجلة الفيديو باستخدام كبل رابطء 
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بالاضافة إلى قابليّة طبع هذه الصور بالأسود والأبيض أو الملونة باستعمال طابعة 


بُقدّم بعض الكاميرات الرقمية درجة تبيان 50مدمن) مرتفعة تصل إلى امك 1200 * 1800. 
وتشهفا هذه الكاميرات بالبظاريات. تحريرب برفجهات الضور ضمى تكلفة الكاميرا 
المباعة عادةٌ» فكلّما تطوّرت هذه البرمجيات وزادت دقتها ارتفع ثمن الكاميرا. 


إلكترونيات المركبات 

ظهرت منذ أكثر من 60 سنة أولى أجهزة راديو السيارات. وكانت الموديللات 
الأولية تقوم على مجموعة دارات من صيمامات مفرغة (بماتنامين ءطنا1-سسعة7). 
وكان تشغيلها يتطلب فولتيّة أكبر من الفولتية التي تُعطيها بطاريّات الرصاص الحمضيّة 
الموجودة داخل السيّارة (وهي 67). كانت الفولتية العالية هذه تؤمن من قبل محول 
كهر وميكانيكي يعرف بمحوّل شوبر (:0مم020) يقوم بتحويل التيار المستمر (©2) 
إلى تيار مستمر مباشرة. وفي عام 1960 أضيفت الترانزستورات إلى الدارات. 

لقد انتشرت مكدّنات السيارات الالكترونية خلال السنوات العشر الأخيرة» 
بحيث أصبحت السيّارات الحديثة لا تستغني عنها. يتم توجيه وظائف تشغيل المحرّك 
وضبط حركته بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بشؤون السلامة والراحة بواسطة 
المتحكمات الميكروية (0116:5:ه811»00)؛ وهي معالجات ميكرويّة متخصصة بعدّة 
طرفيات كمبيوتر رئيسيّة (2[15تعطمتءم)» مثل الذاكرة» ومنافذل الخرج/ الدخل 
الموجودة في الرقاقة نفسها. تُبرمج هذه المتحكمات الميكروية عادةً في المصانع 
لتشغيل المفاتيح البسيطة أوتوماتيكياً. وتجدر الإشارة إلى أن مالك السيارة لا يحتاج 
إلى الاطّلاع على برمجة إلكترونيات هذه الأجزاءء خصوصاً معظم ضوابط وظائف 
هذه الأجزاء غير مرئيّة له. تقوم مجموعة الدارات الالكترونية حاليًاً بالوظائف التالية 
داخل السيارة: 

» ضبط دواسة الوقود (01:امه00 100016) لتنظيم قدرة المحوّك. 

« ضبط حساسيّة تغيّر -الترس (عوصهط©-,ه06) عند الانتقال الآلي (الأوتوماتيكي) 


للسرعات. 
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«"إدارة نظام حقن الوقود الإلكتروني» ويضمٌ خلاط الهواء- الوقود نط1 اعسستم) . 
«ضبط الكبح ضد القفل ([مام00 عصكلة8 عاءملتاسم) . 
٠.‏ التحكم بالجر (1معنمه© ومناعه12) . 


الراديو» الفُرص المدمج 05» سوّاقة القُرص الفيديوي 81/5» والمتحكم بمشغْل 
الكاسيت السمعي (133:62 عمجأ 01نك) . 


© موقع السيّارة ودليل الخريطة الإلكترونية (ععصهل1ن0 م3 عندمئءة81) القائمين 
على نظام تحديد الموقع الجغرافي العالمي 0265 

ل التحكم بالمناخ الداخلي ([متدهك© عأتمستك امترعام1) . 

» الوظائف التشخيصية الذاتية (ؤ5مهناعصدظ عتاأوممع112 ع اتامسرمأناه) . 

« الوسادة الهوائية (عهم:زهم). جهاز مراقبة شد حزام المقعد (1ءع8-]مع5 
عه قمع 1) » والتحكم بالستائر (01مه© منماست) . 

»تحريك النافذة والتحكم بقفل الباب (01:م0© عاعهآ-وه27] للصة 0ك ص71 مزع نووط) . 

. التتحكم بمعطيات لوحة العدادات (01:ام20© دونه م مم1 اعصوط اامعصستحههم1) . 

« التحكم بدرجة حرارة كرسي السائق والتحكم بالتعديل الآلي (5640 دو لوط 


0021101 امعصاكنازلخ عتتقصمنانتاخ كمه عمتتدع21) . 

« تحسين الرؤية الليليّة بنظام رؤية الأشعّة تحت الحمراء «أنظر- إلى الأمام» 
(«(موعطخ-][هه1) . 

. التحكم بجهاز الإنذار والحماية (01مه© مضنداخ لسة إلتدعء5)‎ ٠. 

»إرشاد رَكن السيّارة باعتماد نظام قياس عمق - نهاية المسافة(ععمة0©10 عمناموم 
116251111115- 1015123166 لص نوع !1 1112 . 


« وظائف التحكم المتنوعة: ضوء الخريطة ()اع1 م305)» والرؤية في المرآة 


الخلفية (:مسنة بع ذ7ا-جدء2)» ومزيل الجليد (معاومتء0). 


وقد يتضممن نظام إرشاد وتحديد موقع السيارة في بعض الأحيان القدرة على إعطاء 
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رسالة موقع طارئة إلى خفر الطريق السريع المحلي ([مطةط توةاتطعاكط لدءه.]) في حال 
وقوع أي حادث أو خلل في السيّارة. 


وعلى أي حال» فهناك الكثير من الإلكترونيات التكميلية التي ظهرت في السنوات 
الأخيرة إلا أنها فشلت وفلم تعد مُعتمدة في السيارة» فب لخدم لول المسستخدمين 
لها. ومن الأمثلة على هذه الإلكترونيات المستبعدة: راديوات نطاق المواطنين 
(120105 لمدة8 كمعدنات)» والتحذير الصوتي (وعصتصعة11 طعععم5 لع 2أوعطاطر5)) 
ولوحة القيادة المتكلّمة (ل:هده8 اعوط عهذاله1 106)» وألواح مفاتيح الأدوات التي 
تُصدر قراءات رقميّة (620005 41)نع121)) وأزرار ضغط (055غ8106 طونط) للتسلية 
وضبط المناخ (015:م00 6نةسزا0). وقد أعيد استخدام كل من عدّاد السرعة التماثلي 
(ءأعسرولءءم5 عو1دمة) والمقبض الدوّار (5وطمم] نيه20) نتيجة لتفضيله مخلداً. 


لقد استبدل المكربن (:6:0:ناط:ة0) بنظام حقن الوقود الإلكتروني الذي يقوم على 
فَبدا قياس تدفق الوقود بدقة قة في الاسطوانة (ع0صناو0) تحت شتّى ظروف أو أوضاع 
التشغيل» من ضمنها حالة خمول المحدّك (1016 عصنعمع). وأخذت أداة الاشتعال 
الإلكتروني(مهنانمع1 25221118 مكان الموزّعات (15]1606015ز )»2 وهمشت النقاط 
(و)صتممط) والمكثّفات (ورءومعلمه©) فهي (أي أداة الاشتعال الالكتروي) تُعطي الوهج 
الساخن اللازم لتخفيف خليط الهواء - الوقود (وعنتنعن/ة اعطسنة معصدع.1) وفقاً 
لقوانين الهواء النظيف (355آ على عدع1ك) . 


حلفا أصبحت أنظمة التوجيه والإرشاد والتخطيط (عمنصصةاط عاناه) التي تعتمد 
على ما تستقبله من إشارات موقع الساتل لنظم تحديد الموقع الجغرافي 629 متوقرة» 
حيث تُعرض الخرائط والنصوص على شاشة لوحة القيادة (0:ههوططوه). جدير بالذكر 
أن بعض السيّارات الحديثة يحتوي على أكثر من مئة متحكم ميكروي. (انظر نظام 
الموقع الجغرافي العالمي دل 3©) ونظام «الرؤية الليلية» ذ في الفصل 23 الموسوم ب «أنظمة 
الإلكترونيات العسكرية والفضائية»)» ومستقبل الفوقم الجغرافي العالمي 655» في 
الفصل 23 الموسوم ب «تكنولوجيا إلكترونيات البحرية»). 
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أنظمة الكبح ضدٌّ القفل 

إن نظام الكبح ضد القفل (885 - صنعاونز5 عمكلة8 علء15نامة) هو نظام كبح 
هيدروليكي للسيارة تتحكم به الإلكترونيات العي تُقلّص إمكانيّة فقدان السائق 
التحكم بالسيارة نتيجةً للانزلاق (8م58104) عند استخدام المكابح في الطرقات 
الزلقة. يتميّز 85 بالمئّزات التالية: 
«يُساعد السائق على القيادة بكفاءة خلال الكبح. 
يُحافظ على استقرار اتجاه السيّارة. 
«يُوقف السيّارة بشكل آمن وعلى مسافة قصيرة أكثر من المكابح التي لا مساعد مثيلاً 
لها (وععله8 لعاوزوكهم7]) . 

يقوم نظام الكبح ضد القفل 885 بالضغط على المكابح (الفرامل) آليَاّ بسرعة 
وبنبضات قصيرة الأمد حتى تستعيد العجلاات التحكم في الجر (ممناعة1) وتتكرّر 
عملية الضغط هذه عدَّة مرّات حتى تتوقف السيّارة بأمان. إن الضغط السريع والمتكرر 
على مكابح السيّارة في التحكم الإلكتروني يشعْل المكابح بكفاءة أعلى في الطرقات 
المبلّلة أو المغطّاة بالجليد مقارنة بنظام القيادة العادي. لقد تم إدخال مُتغيّرات نظام 
الكبح ضد القفل 65 في المركبات والشاحنات الطويلة - الحجم (1نة1آ-عدمآ 
115) منذ أكثر من 25 سنة. 

وعلى العموم لا يوجد نظام 485 معياري» وتُحدّد الاختلافات بين هذه الأنظمة 
الشطر القطري (بمه)ةز5 غنام5 21197دمعةنط)» ولكل منها خصائص عمل مختلفة. 
ويحتوي نظام الكبح ضد القفل النموذجي عادة على مجسات سرعة العجلات 
(5655015 لععم 5-اءهط/2)117) ووحدة التحكم الإلكتروني (- غنمتآ 1معأمه© عتممئعها18 
1 80)» ووحدة هيدر وليكيّة تمتها عتاسعل ر2) يمكن تضمينها. 


تُتتج مجسات العجلات نبضات فولتية بمعدّل يتناسب مع سرعة العجلة. تُرسل 
هذه النبضات عبر الأسلاك إلى المتحكم الميكروي في وحدة التحكم الإلكتروني 


(8©10) التي تُقِيّم الإاشارات وتحسب انزلاق العجلة حتّى تحدّد إمكانيّة حدوث قفل 
الكبح. عندما يكون قفل الكبح قريب الحدوث تُرسل وحدة التحكم الإلكتروني 801 
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إشارات مضمنة إلى الوحدة الهيدروليكية (نهنآ عناسهمل:1812)»؛ ومن ثم توجه النبضات 
الهيدروليكيّة المضمنة إلى دواسة/ المكبح, فتُحرّر النبضات ويستمرٌ توجيهها المرفل 
حتى تستعيد العجلات القدرة على التحكم بقدرة الجر وتصبح السيّارة في حالة توقّف 
متحكم به. وفي بعض الأنظمة يأخذ مضمن المحدك الإلكتر وني (:210:0 عتتاع م81 
12 21) فكان المضمن الهيدروليكي لتشغيل المكابح. وهناك أيضاً مخططات 
لبعض مصنعى السيارات تهدف إلى تبديل الأسلاك الرابطة (وعئ1ز'1آ عمناءعصدمعيعنم1) 
بكبللات ألياف بصرية. 


أنظمة التحكم بالجر 

يتكوّن نظام التحكم بالجر (صعادتر3 امناده-دمناءه:1) من مجسات (5رودم»8) 
لاستبيان متى تكون حالة جر العجلات غير كافية وأن السيارة ستبدأ بالانزلاق. تكمن 
عمليّة السيطرة على السيّارة» في البدء يمنع المتحكم الميكروي آلية جريان الوقود إلى 
المحرّك؛ ممّا يُبطئ حركة السيّارة وسرعتهاء يرافقه الضغط المستمر على المكابح 
لمساعدة السائق في المحافظة على توازن سيّارته. وهذه الخاصيّة هي اختياريّة في 
معظم السيّارات التي يُقدّمها أو يوفرها مصنعوها. 


آلات الصداف الآلى 

إن الة الصداف الآلي (1115خ - وعسنطعهة]78 نرم1اء1 عنأمممانام) هي نهاية مصرفية 
طرفيّة ملائمة ([هصنسمع1 عمتكلصة 8-أسمعتمع تممع) تيح للزبائن القدرة على سحب المال 
فى أي ساغةٌ من النهار أو الليل: ويتطلب امعخدائها بطافة مصرفية خامثة, وهذه الآلة 
هي في الحقيقة عبارة عن طرف موصول بكمبيوتر مركزي عبر نظام الهاتف العام. 

كان أوّل ظهور لهذا النوع من الآلات في الولايات المتحدة الأميركيّة قبل 30 
عاماًء أمّا الآن فأصبحت جزءاً مطلوباً ومتعارفاً عليه في جميع المصارف, ومراكز 
التسوّق» والمطارات. وتُشير الإحصاءات إلى أن عدد آلات الصرّاف الآلي بلغ في 
عام 1998 حوالي 165,000 آلة في الولايات الأميركيّة» وتم بواسطتها القيام بأكثر من 11 
مليار عمليّة تحويليّة أي ما يُعادل 1.2 مليون عمليّة فى الساعة. 

أما البطاقة المصرفية (0جه© عمكعامة8) فلها حجم مطابق لبطاقة الاعتماد» وتتضمّر: 
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الشكل 12-21 آلة الصرّاف الآلي 


شريطا (ممغنطا) يحتوي العنوان الإلكتروني للمصرفء ورقم حساب الزبون» ورقم 
التعريف الشخصى (2]181 - روطصسسآ! دونه /1)مءل1 1[ه«وومء2) بتشفير رقمى. يُدخل 
العميل البطاقة في الفتحة الخاصة بالبطاقة» كما هو مبيّن في الشكل 2 فتظهر 
التعليمات على شاشة الصرّاف الآلي .087 ثم يدخل العميل رقم التعريف الشخصي 
الخاص به/ بها وبعض المعلومات الإضافية مثل القيمة المالية المطلوب سحبها 
باستخدام لوحة المفاتيح. تقوم آلة الصرّاف الآلي عندها بتكوين رابط (ممناءعممه0) 
مع كمبيوتر المصرف للتأكد من بيانات العميل» وصحّة رقم التعريف الشخصيء 
والتحقّق من قيمة حسابه» والقيمة المطلوبة. وفي حال توافق المعلومات يسمح 
الكمبيوتر بإتمام العمليّة الجارية. 


بعد ذلك» تستجيب آلة الصدداف اللي بإعطاء القيمة المالية المطلوبة إلى الزبون 
تسبقها سلسلة من عمليّات التحقّق والحماية (وعاوو0 بزتدههة8). إن آلة الصرّاف 
الآلى لا تُعطى أكثر من عملة نقدية واحدة فى الوقت نفسه. ويمر المال عبر مجس 
الأفعة كحت الجمراهه الذي ترسل طاقة الأشعة تحت الحمراء للمحلق من أن توعاً 
واحداً من العملة النقدية قد اختير» أو من صحخة القيمة النقديّة. وفي حال وقوع أي 
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خطأ يحوّل هذا المبلغ إلى علبة الرفض ه80 أععزع؟ع) . نتم متابعة التحقق حتى التأكد 
من القيمة المالية كافة وبلوغها منطقة المنع (موعتث عم:ن10ه2) في فتحة سحب المال 
5100 عمتكهعموز)» فتخرج مجموعة من الدواليب الدوارة المال إلى العميل لكي 
يسحبه» وفي الوقت عينه ترسل الآلة إلى المصرف رسالة تعلن إتمام العملية 
(ع2165538 دمناءامسه0). يقوم الكمبيوتر بتعديل قيمة حساب الزبون وتُعاد البطاقة 
إلى صاحبها (خرجها الآلة من فتحة السحب التي تم إدخالها فيها بادئ 
الأمر). 


يُركّز مصنعو آلة الصرّاف الآلى حاليّاً على إمكانيّة زيادة حماية الصداف الآلى 
رساضة مكل الستريلدت المضرفية الى سوغيرهة وؤللك بإطافة ميضينات قاوز طلن 
التعدّف إلى صوت و/أو وجه العميل (عع13 ,ه/لصة ععذه/؟ 5”تعسرمادتك) أو باستخدام 
الماسحات التي توائم بصمات الزبونء أو قزحية عينه (:1:1) ورقم التعريف الشخصي 
الخاص به. 


ماسحات الكود القضيبية (الباركود) 


إن الباركود (006© 8:6) هو مجموعة متسلسلة من الخطوط البيضاء والسوداء 
المتوازية المختلفة السماكة لتشفير المعلومات المتعلّقة بالمنتج الاستهلاكي 
المعروض في محلات البيع. يكون الباركود إمّا مطبوعاً على غلاف المنتج أو على 
دقع لاصقة (0615م]) تُلصق على غلاف المنتج. تعود أهميّة الباركود إلى تسريع عمليّة 
البيع وتسهيل عمليّة الجرد بخزن البيانات اللازمة عن البضائع والسلع داخل المحل. 
وأكثر ما يكون استخدام الباركود في محلات السوبرماركت وغيرها من محلات 
البضائع الاستهلاكيّة الكبيرة (جاءل|)ن0 00005 معدداحدم2) . «بشكل عام» يقرأ الباركود 
باستخدام أي نوع من القارئات أو الماسحات التي تُترجم الضوء المعكوس من 
المسافات البيضاء في الباركود إلى كودات رقميّة أو شفرات رقميّة تُرسل إلى كمبيوتر 
العا 


إن أكثر الكودات استخداماً في الولايات المتحدة الأميركيّة هو كود المنتج 
العالمي (120] - ه000 اإعسلوعط لودع المل]). وهو يتألف من 12 رقماً وفرياً (اتعنط -12 
6 يدل الرقم الأوّل فيه على التصنيف العام لهذا المنتج» وتعرّف الأرقام الخمسة 
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التالية مُصنّع المنتج؛ فيما ترمز الأرقام الخمسة التي تليها إلى المنتج نفسه (1501010081 
صدهن1)؛ أمَا الرقم الأخير فهو رمز الفحص (()فع:2 عاه00) للتحمّق من صحة الكود 
الممسوح .0060© 601مدةه5) قد يشير 1150 إلى معلومات أخرى عن المنتج مثل 
السعر» وعدد السلع المتوفرة (26ناه© (إ1مغمع:0م1)» والضرائب (وع2<ة1) . 


هناك عدة أنواع من الماسحات الضوئية ومنها الماسح الضوئي القلمي المحمول 
باليد (معممةء5 موط ل1عطلصدك8) أو العصا القارئة (00ة77)» الذي يتكوّن من الديود 
الباعث للضوء (188) كمصدر للضوء عند رأس القلم» وهو يتطلب من مستخدمة 
تمريره على رقعة الكود اللاصقة (1,3061 00064) حيث يوجد كاشف ضوئي خاص به 
(7ماءعاء2 ماوطم). وعلى العموم, يجب تمرير الرأس على رقعة الكود اللاصقة 
بأكملها لقراءتهاء وهذه العمليّة مستهلكة للوقت خاصة عندما يتطلّب المسح إمساك 
المنتج باليد» لاسيما إذا كانت السلعة ذات شكل أسطواني وغير تقليدي عادي. 


وعليه. كم اختراع الهاسنحات الضوئيّة الليزريّة ة الثابتة (7ع35آ1 51021012177 
علطمو 5) أو قارئات الباركود (1620615 006©-2ة8) لتخطي هذه المشكلة. »؛ فهي قابلة 
لقراءة باركود يبعد عدّة أقدام عنها. يُمرّر المنتج على الماسحة الضوئية المثبتة أسفل 
ناكنة الممحصيل بحيك يكوق الكوة إلى الأتغل شقرأه الماسحة بشكل مباشر, 


يتضفن الشكل 13-21 مخططأ توضيحياً ين وظيفة ماسحات الكود القضيبية 
الليزرية الثابتة» فترى أنها تتضمّن ديود ليزري لضوء مرئي منخفض الطاقة 
(ع12100 تتعمةرآ غلاع ادع اط نولم؟ تر بووروط-م]1) ومرآاة هرمية الية الدوران. تم حزمة الليزر 
عبر مرآة إهليلجية فتضرب جهة واحدة من المرآة الدوّارة بسرعة مما يركز توجيه 
الحزمة على مصفوفة من المرايا المائلة التي تقع حولها. تؤدي هذه المرايا المائلة إلى 
تعاقب الانعكاس المتتالي لحزمة الليزر بزوايا مختلفة من المرايا المحيطة. ومن ثم 
توجخه جميعها إلى الأعلى بواسطة مرشح باتجاه المنتج ذي رقعة الباركود اللاصقة قة التي 
مُررت فوق الماسحة الضوئية المثبتة. وبما أن هذه الحزم الليزريّة ستصيب الباركود 
من زوايا مختلفة فإنَ توجيه الباركود بشكل معيّن ليس مهما إذ يمكن للماسحة التقاط 
الحزمة في أي موضع كانت فيه لصقة الباركود. 
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المرآة الثابتة 


الشكل 13-21 ماسح الكود القضيبي الليزري الغابت 


وتصدر في ثوان معدودة طاقة كافيّة تنعكس من الرقعة اللاصقة لإتمام القراءة. 
ويقوم الضوء المنعكس من الرقعة اللاصقة بتقصي الطريق الذي تسلكه حزمة الليزر 
الخارجة والتي تعود وتنعكس من المرآة الدوّارة. إلا أن الطاقة المنعكسة هذه المرّة 
هي التي تركز من المرأة الاهليلجية (:0::ز]3 ءذاوطه:ة2) وتضرب المجس الضوئي من 
الجهة المعاكسة (7211 عازوهمم0) بعدئلٍ يحوّل المجس الضوئي الضوء العائد إلى 
إشارة كهربائية وتقوم الدارة الإلكترونية بتحويل هذه الإشارة الكهر بائية إلى كود أو 
رمز رقمي معيّن» يتمكن كمبيوتر المحلّ وحده من تفسيره. ومن ثُمّ يقوم الكمبيوتر 
بمقارنة الكود الرقمي بقاعدة بيانات أسماء السلع, وأحجامهاء وأسعارها المحفوظة 
في الذاكرة. بعد ذلك تُطبع فاتورة للمشتري (الزبون)» ويُعدّل (02]6م01]) الكمبيوتر 
جردة المحلٌ. وقد يقوم الكمبيوتر برفع طلب الحاجة إلى تجديد السلع المخزنة أو 
الموجودة في المخزن في حال انخفض عدد بعض السلع تحت مستوى عتبة الكمّية 
([عوع.آ لامطمععط1 مقن 0) . 
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تكنولوجيا الالكترونيات الصناعبية 


المحتويات 


© نظرة شاملة 

«أنظمة استحواذ البيانات (ومرعاة/ز5 م0ازوتناوعة-ةة2) 

. الأدو ات الافتراضية (2]2608ع ص تنصاهمآ 21مم171) 

»لوحة العدادات الرقميّة (ورعاء]3 اعصوط لماع نم) 

٠.‏ نظم التحكم بالحلقة المغلقة (وصء)25ز5 1م20 موم.آ-0ء0105) 
٠.‏ نظم التحكم بالحلقة المفتوحة (وم]عاة/ز5 01أمه2© «هم.آ-معم©) 
0 نظم سيطرة الاليّة المؤازرة (1معاصه ساعاونزوه5»5) 

٠.‏ نظم التشغيل التزامني ( قصع )ةزوم اعم و5) 

٠.‏ علم الروبوت/ الفواعل الالبة (وعنةهطه2) 

« تصنيفات الروبوت (6000هء16و125© غوطه12) 

»أنظمة رفية الكمبيوتر (كسرعاةز5 دمزوا/؟ مانام صرمع) 

٠.‏ المتحكمات القابلة للمبرمجة (ونع1امدمن عاطمسسميعمرم) 


نظرة شاملة 
إن الالكترونيّات الصناعية (وءنوماءء181 [2عاد نكملا هي مصطلح يدل على 
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الأجهزة الإلكترونيّة المختصّة» والدارات» والأنظمة المطوّرة لدعم التصنيغ؛ 
والكيماويّات» والتصنيع الغذائي» وغيرها من الصناعات. يدل المصطلح كذلك على 
العداذاكه واسضحواذ البياقاكه وأنظية العرض» وعمليات (السيظرة/ السكي). 
وبالحقيقة» تُعدَ الإلكترونيات الصناعيّة نموذجاً للمكوّنات والأنظمة المتينة الصنع 
(205ع1ة/[5 كاعم وم طم لإأناطط -لاحوء11)» فهي الأكثر عُرضة لسوء الاستخدام الخاطئ 
(ووناطة)» وللتعدض للمواد الكيميائية الأكالة (كلعنصسعحكت عحزوممه0). علاوة على 
ذلك» يجب أن تتمتع هذه الإلكترونيات بموثوقيّة تُطابق» إن لم تفق» معايبر معدات 
الإلكترونتيات العسكريّة» لكي تقلّص زمن توقّف العمل إلى الحد الأدنى وترفع كفاءة 
الإنتاج. لذلك؛ يُوضّب العديد من هذه المكوّنات بشكل متين وصلدء مقارنةٌ مع 
الإلكترونيات التجاريّة أو الاستهلاكيّة. 


تستفيد الإلكترونيات الصناعية من مجموعة واسعة من المادّيات (عمةسلمة11)» 
كالمجشات ومحوّلات الطاقة وحتى أدوات تسجيل وقياس المتغيرات المتعلقة بالآلة 
وبعملية التحكم (أو عملية السيطرة) (01:اده00 ووءه2:0) مثل درجة الحرارة» والضغطء 
والسرعة, ومعدّل التدفق» والحمضيّة» والتثار» والفولتية» والطاقة. يمكن إعتبار 
الروبوتات الصناعيّة والمديرات ذات التحكم اليدوي كأمثلة على المزاوجة بين 
الآليّات والإلكتر ونيات في الرتبة الصناعيّة (وءنممماءه81 عله -لدتادنكم1) . 


إن المواضيع المتعلقة بالتحكم بالحلقة المفتوحة والمغلقة (مءعم0 مه 10560 ©)» 
وبنظم الآلية المؤازرة (70ه5)» وبنظم التشغيل التزامني (5صءاةتإوممطءم59)» التي 
تُشرح في هذا الفصل قد تم التحدّث عنها أيضاً في فصل الإلكترونيات العسكريّة 
والفضاء الجوي, وذلك بسبب التقدّم والتطوّر المنجز في حقول الاستخدام 
العسكري للطائرات» والسفن الفضائية» والأسلحة خلال الحرب العالميّة الثانية 
وبعدها: 


ومن المعروف أن للكمبيوترات أيضاً تأثير كبير في الإلكترونيات الصناعية» لقدرة 
الكميوتر على الفحكم بالمكاتق والغطليات عن طريق البرمجيات أكثر من قابلبعهاقي 
معالجة البيانات وفى أداء المسائل الحسابيّة المعقّدة. فالكمبيوترات الخاصّة 
تالمكاتو والجقابات ذات العلاقة بالسيطرة أو التحكم تحل مكان المريفذت 
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(وبرةاعع)» والدارات المدّودة بوافر من دارات الأسلاك الصلدة. تعرض العمليات 
الأدوات والصمامات (7/81065) وهي تفتح وتغلق» والتفاعلات الكيميائيّة التي تحدث 
فى المواسير على المخطّطات أو الدارات الكهريائة فى الوقت الحاضر. وتجدر 
الإشارة إلى أن الكمبيوترات تسهّل الكثير من العمليات » وتخفّض زمن الإنتاج» 
ونحشن أوضاع أو شروط العمل في المصانع والمعامل» وتساهم في رفع سلامة 
العمّال. 

ونتيجةٌ لانخفاض سعر البرمجيّات بات بإمكان الكمبيوترات المكتبيّة اليوم أداء 
دور لوحات مفاتيح سيطرة للمراقبة والتحكم بالعديد من العمليات الصناعيّة 
المختلفة. وفضلاً عن تقديم العروض المتحرّكة الافتراضية لمكونات النظام, تقدّم 
الأدوات أو المعدّات الافتراضيّة عرضاً لتشكيلات الموجة (وسسروئهه17) وقراءات 
خرج رقميّة (5)ن26200 لمازع زم) يحفيفاً على جهاز العرض نفسه. 


ونذكر أن المجشات ومحؤوّلات الطاقة قد شرحت بالتفصيل تحت عنوان 
«المجشات ومحوّلات الطاقة الإلكترونيّة» فى الفصل 17. 


أنظمة استحواذ البيانات 

يأخذ نظام استحواذ البيانات (دتعادلا5 «مهنازونداوعة-ة:ة2) على عاتقه مراقبة 
محوّلات الطاقة والمجشات المتموضعة داخل أجزاء حساسة في المكائن أو في 
خطوط آلية العمل» محؤلاً خرج المجشات أو محولات الطاقة إلى إطار مشترك 
للدخول (ع«زنععم]) أو للعرض «(9(7هامو1)» ومعيداً إشارات السيطرة إلى المكائن أو 
إلى العملية ذاتها. ويُظهر الشكل 1-22 مخططأ توضيحياً نموذجياً لنظام استحواذ 
بيانات. 


يعمل هذا النظام على النحو الآتي: تراقب المجشات أو محؤّلات الطاقة العملية؛ 
قشت إشارات خرجها ونن له ثرملها إلى مضاعف الإخاراحد التمانان الومامقة 
1م211 الذي يلعب تقرياً دور المبدل الدوّار لاختبار عينة الخرج وبترتيب 
متكدر (ن010 مانام 2) . تُعطي دارة اختبار العينة والحفظ (11011 لصمة عامستدد 
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محولات الطاقة 


الشكل 1-22: نظام استحواذ البيانات 17240 


أنات01) قيمة ممثلة لكل خرج» والتي بدورها ترسلها إلى مغيّر من تمائثلي - إلى - 
رقمي (62ه0هه00 لمازوزط-ه)-وه1ددخ). في هذا النظام يكون الكمبيو تر الرقمي هو 
المتحكم ويمكن برمجته لتسجيل المعلومات بغية الاحتفاظ بها أو لأداء الحسابات 
لاستخراج معلومات أخرى في الوقت ذاته. تقارن قيم المجش بالقيم المحدّدة مُسبقا 
(وعتلهة7؟ غعوعرط)) وفي حال تجاوزت القيم هذه الحدود يُر سل الكمبيوتر إشارات 
تصحيحيّة (ولهمعز5 ء#اناءءسه). بعدئنٍ تُحوَّلُ إشارات السيطرة الرقميّة إلى تشكيلة أو 
بنية تماثليّة (80دمه8 عولهمه) بواسطة مغر من رقمي إلى تماثلي (عملهصه-ه)-لهانوذنط 
فتعاد بذلك إلى ما كانت عليه بادئ الأمرء وبالتالي إتمام أنشوطة 


السيطرة: 


إن أنظمة استحواذ البيانات الأكثر استخداماً من بين المجشات أو محولات الطاقة 
الحراريّة هي المبدلات الحراريّة (وءطه1:ومسمعط1»؛ والمزدوجات الحراريّة 
(165منامعهومدتءط1)» وكواشف المقاومة - درجة الحرارة (ع تمه نءممع1-ععصماوزوع جر 
9 - ونمنءه]ء2)» والثمستورات (015)وتسطتعط2) . أما محدّلات طاقة الدفع أو 
الضغط (ونعننلدومة؟1 عتتاووءءط لمة عع2012) فتشمل مقاييس الانفعال (أداة تستخدم 
لقياس التغيير في المقاومة الكهربائية لسلك تحت ضغط اجهاد) (وعع29© منهن5) 
و أجهز ة الاإجهاد الكهر با ثي (وععتتاعء7 عتاععاعوجعاط) . 
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يُستخدم مقاييس التدفق ( وتعاعم2101) بشكل شائع لقياس السوائل أو تدفق الغاز. 


الأدوات الافتراضيّة 


عع توفر برمجيّات استحواذ البيانات (وعنة50200 240) أصبح بالامكان التحكم 
ومراقبة العمليات الصناعيّة ومراقبتها وهي تعرض على لوحة السيطرة الافتراضية 
(133/5م15آ اعصوط [معتخصه 31ن71]) في الكمييزترة حيث يَعْرض المرقاب مفاتيح سيطرة 
وعدادات مختلفة بألوان لتمييزأجهزة وأدوات» مثل كاشف الذبذبات 
(وعمهءوه0511) والمقاييس المتعددة. كما أنّها تُعطي بخططانت متحدكة تبيّن وضعيّة 
العملية التي تشمل أدوات التنبية و الانذار (قصعاوتر5 دصعداخ عمنمعة1) وغيرها. 


توفر الإشارات التماثليّة دخلاً للفولتيّة» وللتيار» ولقياس القدرة» ويمكن توفير 
تحليل الدخل والتحليل العابر» وبيانات الإدخال (عمنعوه.آ دنهط)» وإشارات الخرج 
للماكينة ولعملية السيطرة» ولتوليد شكل الموحة 0ه تا تعمع 0 متملع 5ه 087) ) ولمصادر 
الفولتيّة المتغثرة. 


تربط البرمجيات بجهة واحدة؛ إِمّا مع ألواح استحواذ البيانات القابلة للقبس 
(ملتده8 هخ٠©ط‏ متعوسام)» أو مع علب استحواذ البيانات الخارجيّة (240 لقسء)»8 
205). ولا ننسى أن هذه البرمجيّات تحتوي على الكود الثنائي المطلوب لتكوين 
تسجيلات العلبة أو لوح الدخل/ الخرج التماثلي» والرقمي» والتوقيتي. ونذكر من 
المهام المسؤولة عنها هذه البرمجيات: التحكم بالكسب لكل قناة (عم منةه 
اعصسصقع)» وبمُعدّلات أخذ العينات (88206 ودنامصة5)» وبترتيب أخذ العينات 
(:0106 عصنامصسه5)؛ وبالمستويات الرقميّة (15ءم«ع1 لمازوزم)» بالإضافة إلى التحكم 
بوظائف العدّاد والمؤقت. كما أنها تسيطر على عمليّة نقل البيانات/ المعلومات من 
وإلى اللوح أو العلبة وذلك بالاختيار (عمنلاه5)» ومن ثم التقاطع (كامتسعنم1)» أو 
بتخول الذاكرة مباشر ة. . في حين أن بعض برمجيات (040) قد صقمت للتحكم 
الممتاز بتطبيقات معينة فقطء فيما تُكدس البرمجيات ذات الاستخدام الخاص لأداء 
أدوار ومهام محدّدة من قبل مبرمجين ذوي خبرة بالعملية التي يجب رصدها والتحكم 
بها. 
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لوحة العدادات الرقميّة 

إن لوحة العدادات الرقميّة (221/1 - 5رماء71 اءوصدط 21غزع21)» كما تظهر في الشكل 
22» هي نظام مدمج إلكتروني قادر على قياس المتغيرات التمائليّة ومن ثمّ تحويلها 
إلى قراءة رقميّة دقيقة تُبيّن على شاشة عرض الجهاز. 


شاشة عرض ُ 
السائل البلوري ا- 
0ه 48 
© 65030333337356 9 | 
ملامسات الواصيلة 


الشكل 2-22: لوحة أداة القياس الرقميّة 1111 


إن الدارات الرئيسية في ال 2514 هي مغير تماثلي إلى رقمي (880) وإلكترونيات 
فك تشفير وسؤق (وعنوممءه81 عصتحئط كمه عمنلهءء2) لشاشة العرض الرقميّة. 
توضب (2281) عادةً فى علبة مركبة ضمن لوحة منفصلة. وتتميّز ال 2514 ذات التغذية 
باليظارقة أن الكهر ارق ابلعيا للدي » فتعرض نطاقاً واسعاً من المتغيرات الماديّة مثل 
الفولتية» والتيار» والطاقة» والدورة في الدقيقة» ودرحة الحرارة» أو معدّل التدفق. 
تتكون شاشات عرض (2281) النموذجية وبشكل عام من شاشات عرض سائل بلوري 
(2.©9)) أو من ديودات باعثة للضوء (وصصس 2 


تحقّق 25045 مستويات دقّة من 0.1 إلى 0.005 في المئة من القياس العام» ونتائجها 
أفضل عهوها من النتائج التي تعطيها لوحة المقياس التماثليّة (- رعاء]3 اعصوط عملدسم 
4 فولتيات الدخل يتم الحصول عليها من المجسات المتعلقة بكل من درحة 
الحرارة والضغط؛ والشغل» والسرعة؛ والوزن» والمسافة. في حين تشمل المتغيّرات 
الأخرى التي يمكن قياسها التيار» والفولتية» والتردد» والطاقة» والحمضيّة. 


كان الهدف من (2281) في الأصل أن تحلُ محل المقاييس ذات الملف - 
المتحدك التماثلي (ورعاء/ا 2100158-00 وملدسث)» حيث تعرض قراءات خرج عدديّة 
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يمكن قراءتها بدقّة عن بُعد 8 6 إلى :5 10 (2: 1.8 إلى سمدم 3.0) من ال /822» الأمر 
الذي يمن للكثير من التطبيقات دقّة قياس» أكبر وأسرع ويجهد أقل. 


إن (22045)» وهي في الأساس آلات قراءة الخرج؛ طوّرت إلى قناة فرديّة لنظم 
استحواذ البيانات؛ عندما تُقرن بمحوّل طاقة معيّن أو بمجس مع ربط بيني صحيح مع 
مجموعة الدارات المناسبة» تصبح (21م) نظام قياس انها بحد ذاته (عمه41ى-لصة:5) 
يدير نفسه بنفسه (60:ه::9612:20)», وقادر على تغذية المجسء وتوليد وإرسال 
المعلومات» وإعطاء قراءة خرج محليّة 2620006 1.0021). يحتوي بعض النماذج أيضاً 
على بطاقات دارة (05جه© كاشدممك) لتضخيم الإشارات المنخفضة المستوى من 
المزدوجات الحراريّة (وعامناهءهصمعط])» ومقاييس التدفق (ورعاء]31 810)» و(115))» 
وفيرعاعن التحسات, وقد يفيل البعض عك محيوصة دارات دول النطورانت 
المُقيسة إلى كود أسكي (006 85011) لإرسالها إلى الكمبيوتر. 


تتوفر (2815©) المصنعّة (31206-ماعة2) بتشكيلة واسعة من الأحجام وعوامل 
الشكل (0:0:5ة5 دمده5) كخيارات خاصيّة الطول» وعدد الأرقام المعروضة على 
الشاشة» ومغذيات الطاقة. أن حجم العلبة المعياري ل 85115 الصناعيّة هو م4 2 4 
(سه 10 “5 * 10)؛ ومعظمها ذات قدرة ع4/١‏ 120 أو 740 220. نذكر أيضاً أن 
(82215) هي للقراءة فقط (22815 امه-2620) وقد أعدّت كبديل ل 4145 وتوضيب 
داخل علب أصغر من تلك المعياريّة وتعمل بالتغذية من البطاريّة (0عنع و20 عه 8) . 


إن ل 28345 النموذجيّة 3» ور:3-» و ي:4- » أرقاماً على شاشة العرض فيما يعود الر/ 
في تصنيف عرض ال 2221 (139موزط 0224:5) إلى استخدام رقم 1 ()زعن2 1) في موقع 
الرقم الأكثر ملاحظة (دمنانوهط انونط-اصهءةندع:2105-5). فيكون المقياس الكلي في 
شاشة العرض ذات الرقم :3- » على سبيل المثال» هو 999: إلا أن الرقم 1 المُضاف 
يتيح للشاشة أن تعرض قيمة بنسبة 100 في المئة أكبر (1999)» وهذا ما يعرف بحالة 
النسية 0 في المئةفوق النطاق المحدّد (100 «متغتلصهه ععصم:0 غمععموم) . 
وتحدث حالة فوق الجمل 0:1050 عندما تتخطّى فولتيّة الدخل حالة النسبة 100 في 
المئة فوق النطاق المحدّد»ء وتتبيّن هذه الحالة عادةً من الوميض المتكدّر الذي تظهره 
بعض العناصر في الشاشة. وفيما يتعلّق «بالدقة» (لعةتتاءعة) والاستبانة (ممناساموعع) 
بالنسبة ل 25815 فكلتاهما في حالة غير معروفة دوماً (لوورقههح). حيث تعتمد 
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الاستبانة على عدد الأرقام الظاهرة على الشاشة. مثلدً إن (2880) ال ,,:3 أرقام (ر:3 
1 إنيزط) يمكن أن تحلّ جزءاً واحداً من 2000 أو 0.05 في المئة. 


زا ال 5 بال لقة ١١‏ فلقة 

يبن المخطط التوضيحي في الشكل 3-22 أن لنظام التحكم بالحلقة المغلقة 
(طاعاةز5 1منادهك «موم.آ-لء105©) ردة فعل أو أكثر لحلقات التحكم بالتغذية 
الاستر جاعية (5م1:00 1وناده00 عاهه0لءه©) التي تقارن باستمرار استجابة النظام لأوامر 
الدخل والتى تحدّد السرعة المرغوبة» ووضعية الجملء» وغيرها من الاستجابات. يقوم 
جهاز الاستشعار (ءع91ء12 عستقحمء5) في حلقة التغذية الاسترجاعية» مثل المُشفر 
(ءةمعم8)ء وعداد الدوران (و]ءوسمطءة1)» والثرموستات (]2]ومصمءط1) (جهاز تنظيم 
درجة الحرارة)» باستشعار أي اختلاف أو فارق بين أمر الدخل (0مقصصده2 غنامم1) 
واستجابة النظام» ومن ثم يولد إشارة خطأ (لممئزد «مسق)» لول إلن المتحكم 
والمضخم (معناوسرة). بعدئدٍ تعدّل الإشارة الصادرة من مضخم الدخل والحجمل 
(1020) بحيث يُلغي الخرج الناتج عن هذه العمليّة إشارة الخطأ. إِنْ أداء المجس 
يتناسب مباشرة مع النشاط (/1«تاءعم) المتحكم به» مثل السرعة» أو موقع (دمنازوه2) 
الجملء أو درحة حرارة المحيط. يعرف هذا النظام بنظام التحكم بالتغذية 
الاستر جاعية (دمءاةئز5 1مننده0 عاعدطلءهء1). من ناحية أخرى» تقسم أنظمة الحلقة 
المغلقة وفقاً للمتغيّر المتحكم به أو المسيطر عليه. إِنّ أكثر متغيرات السيطرة شيوعاً 
في النظم الكهر و ميكانيكية لطع اةو5 لدعتسمقطءععمرم عع 81) هي السرعة » والوضعيّة» 
وعَرْم الدوران» أو تشكيلات مختلفة من هذه المتغيّرات. 


الوظيفة المرغوب فيها 


الشكل 3-2 نظام التحكم بالحلقة المغلقة . 
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نظم التحكم بالسرعة 

على نظام الفحكم بالسر عة في الحلقة المغلقة (1[ممم»© بإنعءماء7؟ مهم آحلءوه1©) 
دمءنوز9) أن يحتوي على مجس في حلقة التغذية الاسترجاعية التي تستطيع استشعار 
التغيّرات في السرعة ومن ثم إصدار إشارة خطأ متناسبة مع الانحرافات عن السرعة 
المرغوبة. إن عدّاد الدوران» الظاهر في المخطّط التوضيحي في الشكل 4-22) يقوم 
بهذا الدور فيُنتج خرجاً كهربائياً متناسباً مع سرعة المحرّك. ثم تعاد إشارة الخطأء 
المتناسبة مع التغيّر في السرعة؛ إلى المتحكم والمضخم لتعديل سرعة المحرّك 
والإبقاء على السرعة المنشودة على الرغم من تغييرات الجمل. 


عدّاد الدوران 


الشكل 4-22 نظام التحكم بالسرعة للحلقة المقفلة. 


نظم التحكم بالوضعيّة 

يحتوي نظام التحكم بالوضعية المغلق (برعئؤونز5 01امه©-مه6زوه2 لعمهه.آ-لء16095©) » 
كما هو ظاهر في المخطّط التوضيحي في الشكل 5-22) على مجس في حلقة تغذية 
اسعرجحاغية يُحدّه وضعية الجرء الميكانيكى المتحوك بالسبة للحالة المحددة شسيقاً. 
ومن الأمثلة على المجشات القادرة على قياس الوضعيّة ما يلى: المشفرات البصريّة 


عداد الدوران 


الشكل 5-22: نظام التحكم بالوضعية في الحلقة المغلقة. 
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(75علمعم8 1هءنم0) والمستبينات (26501715). باستطاعة هذه المجشات معرفة ما إذا 
وصل الجملء أو أداة القطع (7001 عمناد©)؛ أو العمود المحوريء أو الرافعة» إلى 
الوضعيّة المنشودة» وذلك بِعَدَ النبضات (وه2015 عمئمتاه©) المتناسبة مع الحركات 
المتزايدة» ومقارنة مجموع النبضات (غمنه0 وو1انم) مع ضبط الدخل (عصنناء5 أنامص1) ) 
فيوقف المحكو الحركة عبدما تساوئ المجموغان . فضلاً عن ذلكء إِنّ معظم أنظمة 
التحكم بالوضعية يحتوي على حلقة تحكم بالسرعة منفصلة تحافظ على توازن 


واستقرار النظام. 


دارات التحكم بعزم دوران المحرّك 
تقوم دارة التحكم بعزم الدوراك (ندهت [1منمه-عنان:ه1 :340:0) بمقارنة تيار 


خرج المحدك (معسدت أنامأن0 3/10601:5) مع تيار دخله ومن ثم تضخيم الفارق 
لاستخدامه كأشارة خاطئة لتحقيق غلق الحلقة (عنو10© م1.00). يجب تسليط تيار 


ثابت على المحرّك للابقاء على التحكم بعزم الدوران المرغوبء لأنّ عزم الدوران 


نظم التحكم بالحركة المتزايدة 

إن نظام اليكو بالحركة المتزايدة (برع]ونا5 [منامه0-هه1108 لمامعمعهم1) هو 
نظام التحككم بالحلقة المغلقة يجمع بين نمطي تحككم أو أكثر بشكل تسلسلي لتحقيق 
هدفي معيّن. يتمتّع النظام ذو حلقات التغذية الاسترجاعية الخاصة بال «الوضعية» 
و«السرعة» بالقدرة على برمجته لاثّباع سرعة محدّدة السيماء (616همط 0ز106/؟) حتى 
الوصول إلى الموقع أو الوضعيّة المبتغاة. فهي تحقق أوّلاً: سرعة مُستقرة ومن ثم 
تنحدر (م0و2 مسة#) إلى صفر (260) قبل إطفاء النظام أي توقفه» فتوقف حلقة 
التحكم بالوضعيّة (الموقع) العمود المحوري أو العناصر (الأجزاء) المتحرّكة 


الأخرى عند موقع معيّن (ممنازوه2 عوزععرط) . 
نظم التحكم بالحلقة المفتوحة 


إن نظام ال: لكي بالحلقة المفتوحة (مرعاوتز5 1مننمه2 موم.آ-مءم0)» كما يظهر في 
المخطّط التوضيحي في الشكل 6-22) هو نظام يخلو من أي وسائل مقارنة بين خرجه 
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الوظيفة المرغوب فيها 


الشكل 6-22: نظام التحكم بالحلقة المفتوحة. 


ودخله بهدف التحكم بالنظام. ففي الصناعة تعد الماكينة او الاداة التى تعتمد على 
المحرك الخطوي (:110:0 عدنذومء:5) لتحديد موقع أو وضعيّة شيءٍ أو حمل» نظام 
(وع015ا© أتامه1آ اعستصسوعمرط) تدفع دوّار المحدك(:ه:0 5::ه:210) إلى التحرّك المتزايد 
وصولاً إلى الموقع أو الوضعيّة المنشودة. تجدر الإشارة إلى أنّ المحوّك الخطوي 
الدقيق ومع ازدياد قليل في الحركة يُتيح إمكانيّة استقبال عدد معين من النبضات التى 
تضعه في الموقع المرغوب بأقل خطأ ممكن. ونذكر أيضا أن هذه النبضات تؤومّن 
بواسطة دارة توليد نبضة متغيرة (انداءتك ع مناه عمء0-وواناط عاطفتتة؟1)» أو بواسطة 


الكمبيوتن: 


إن نظام سيطرة الآليّة المؤازرة (1منامه© بمعاو رومع 5) هو نوع معيّن من أنظمة 
التحكم بالحلقة المغلقة الكهر و ميكا نيكيّة ( لومم © مه0ه.آ-لع0105) لدع تمقطععممماءه1816 
مرمادتر؟) كما تُظهر الأشكال: 3-22» و2422 و5-22. ففي نظام الآليّة المؤازرة يقاس 
تغيّر الخرج» وتخلق ردّة الفعل أو تغذية استرجاعية» تقارن مع دخل الوظيفة المرغوب 
فيها عند نقطة الجمع (:مزوط عمنسمن5) (المرمزة لها با في الدائرة). ويعد أي فارقٍ 
بينهما الحرافاً أو خطاء وعندها يُضْحم كجزءٍ من عملية التصحيح. تعتمد استجابة هذا 
النظام عادةً على كيفيّة قفل هذه الحلقة. وتكون وظيفة نقل الحلقة المغلقة هي العلاقة 
بين الخرج والدخل. 

إن ما يميّر نظام الآليّة المؤازرة استمراره بالعمل وفقاً لما صُمم عليه بالرغم من 
التغثرات في شروط الجمل (010025م0© 1.030)» وكسب المضخم (صنه0 تعتكتامسم)ء 
والاهتراء في المكوّنات الميكانيكية (215ع2وم د20 لوعتصقداءء31 ده تدء17)» باللإضافة 
إلى التغيبرات فى درحة حرارة المحيط» وذلك لأن حلقات التغذية الاسترجاعية 
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تتخطى هذه التغييرات. وبالمقارنة مع نظام الحلقة المفتوحة» الظاهر في الشكل 
2-» نجدُ أنه يعمل وفقاً لما صمم عليه ما دامت متغيرات النظام في حالة مُستقرّة 
وغير متغيّرة. وإن أي تغيّر في الجمل» أو كسب المضحّمء أو اهتراه بعض المكونات 
الميكانيكيّة يوادي إلى ارتفاع الأخطاء غير المصححة (وتمس8 لعاءء:امعه11]) . 


لما كانت الأنظمة المؤازرة هي في الأصل أنظمة غير مستقرّة» يجب توخي الحذر 
لمع النظام من الامتجانة إلى الأوضاع العايرة الى قد يعوضها إلى تذيذبي غير 
متحكم به أو مسيطر عليه (ههة11نه05 11641متدمعم1])» مما يؤئدي عادة إلى بعضص 
الإخماد (يساوسة0) أو التأخير في الوقت (برهاءط 6مز1) لإبقاء النظام حساساًء 
وبالتالي تجتّب التصحيحات الثابتة مع مرور الأوضاع العابرة داخل الحلقة. من جهة 
أخرى» في حال كان التأخير في تصحيح الخطأ طويلاً جدا بسبب استجابة النظام 
البطيئة» يزداد الخطأ إلى أن يصبح النظام غير مستقرٌ. إن نظام التحكم غير المُستقرٌ هو 
بوجه عام نظام غير قادر على إلغاء إشارة خاطئة (518021 8:06) وسرعان ما يدخل في 
حالة التذبذب (ه1180زه05)» ما قد يؤدي إلى تلف مكوّنات النظام. 


أما نظام الآليّة المؤازرة ذات التضخيم أو الكسب العالي فيجب أن يكون قادراً 
على تصحيح الأخطاء بسرعة» ولكن زمن الاستجابة يُعدّ ذا أهميّة أقل في أنظمة 
الكسب القليل (كططع و5 طنة101-0). فبعد بدء أي نشاطر تصحيحي زع اكتاعع 011 
دمناءة) في النظام يتوجّب انّخاذ إجراءات لتجتب حالة فوق التصويب 0:67 
18 . ويتم ذلك بالتعويض عن أي تأخير زمني تأصلي في النظام (غمعمعطهآ1 
26133 عن دونةر5). وباختصار» يهدف تصميم نظام الآلتّة المؤازرة الجيّد إلى 
تحقيق توازن بين دقّة تموضع الجمل (/إع ةداعك عصندمتازوه2 1:030) واستقرار الجمل 
(/واخلئطة)5 6020 . 


يتطلب تحقيق استقرار نظام الآليّة المؤازرة» تعريض النظام لدخل خطأ كبير يعرف 
بالدالة الدرجيّة (مم عمد مع5) أو الأمر الدرجى (0مقصمه0 مع5:6)» بالاإضافة إلى 
مراقبة واستنتاج استجابة النظام؛ ويتحقق ذلك بإعطاء فولتية ثابتة كبيرة. تجدر الإشارة 
إلى أن نظام الآليّة المؤازرة المستقرٌ سيعود دوماً إلى حالة تشغيلية مستقرّة» إلا في 
حال حصول أي عطل في مكونٍ للنظام (عتتلتة1 أمعمومطرهح) . أما النظام غير 
الاحتكاكي 216 فيستجيب لداله درجيّة بالتذبذب المعروف بالترئح 
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(عصننهن1]) . يستمد هذا التذبذب إلى ما للا نهاية حتى تنفد الطاقة من الجمل (030). 


إن مصطلح فوق التصويب يعثر عن تضخيم الخطأ الموجب الكبير(205176 وعنة.آ 
1 بهدف تشغيل المحدك وسواقة العمود المحوري بالاتجاه الموجب. وفى حال 
لويكن هناك أي كبح للنظام أو اكاك سعمة الجمل مشحاوزاً اصطفاف 
(معصتمع نام ) الدخل/ الخرج أو استقرار الخط المرجعي (عمنآ ععمعمعقع 2 طنائطة5) 
بسبب الطاقة المختزنة(5:0660 تإعموم8) في الجمل أو العطالة (منيعم1). 


غددنا تحدت خالة فرق التصويب تكس إشارة الخطاء إلذ أن الأمر يطلب كه 
متناهياً من الزمن لزيادة عزم دوران المحوك المعكوس (2مخه]! عط 2ه عناونه] مده ) 
بشكل كاف لإيقاف العمود المحوري والجمل. وبما أن الخطأ السلبي المضخم 
يستمدٌ فإن عزم دوران المحدك يُسارع (وعنومعاءءعم) العمود المحوري والجمل من 
المرجع الصفري (ععمعتعاء 1 200) في الاتجاه المعاكس. ومدّة أخرى ستدفع الغطالة 
العمود المحوري للاستمرار نحو موقع التوقف. تعرف هذه الحالة بمصطلح تحت 
التصويب (206250006]). بعد ذلك» يستمر الترنّح حتى تُستنفذ الطاقة من الجمل. وإن 
مكابح الاحتكاك هي إحدى الأدوات الفعالة لاستنفاد الطاقة وبالتالي توقيف الترنّح 
(عطنأصناكط أناممصسة2) . 


إن الاستجابات الثلاث المحتملة للأمر الدرجي في نظام الآليّة المؤازرة مع 
الاحتكاك أو مع الكبح الاحتكاكي بالنسبة للوقت هي » وكما يُظهرها الشكل 27-22 
كالتالي: 1) تحت الاخماد (0ءمصهل2ء10])؛ 2) الإخماد الحرج (لءمصوط©ط توللمعتاقت)» 
© فوق الإخماد (لءموسدول0:7). تظهر استجابة تحت الإخماد العلويّة (عممتآ 


تحت الاخماد خط الخررج 


الوقت 
الشكل 7-22 منحنى استجابة دالة درجية في نظام الحلقة المغلقة. 
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005 60م7006031]) كمنحنى تذبذب إخمادي (عصن0 دمننهللك05 لعمصوط) . 
ومع ارتفاع الإحتكاك ينخفض عدد فوق التصويبات وتحت التصويبات وسعتاهما 
(06ننناوسم) حتى تصلا إلى صفر مع مرور الوقت. وفي حال تعرض النظام إلى 
لاحتكاك زائك (دمتاعقظ ءلأووءه<8)» يصبح فوق الإخماد (0أمصسولئء07)» كما في 
منحني الاستجابة السفلي (عنمنكت عمصمووع1 يعنوم]). أما في حالة الإخماد الحرج 
(عندما يُسلط كبح كاف فقط لتجنب الحد الأدنى من فوق التصويب (لهصنهذ3 
أههطومه0) فَإِنُ الاستجابة تُمثّل بالمنحنى المتوسط. تجدر الإشارة إلى أن معظم 
أنظمة الآليّة المؤازرة قد صّمم لتحت الإخماد الخفيف (عمنمصدلمعلمتآ غطعناة),» 
ذلك لأنْ نظام تحت الإخماد هو الأكثر استجابة من كلا النظامين الإخمادي الحرج 
وفوق التغماك: 


عرض نطاق نظام الآليّة المؤازرة 

يُعدف عرض نطاق نظام الآلية المؤازرة (51015لصة8 ممعاونزوهره5) على أنه نطاق 
التردد حيث يكون كسب المضكّم مستقرًا نسبيًاً (عاطما3 برالهننهمنوطن8). فهو يمثّل 
الفارق في التردّد بين نقطتى نصف القدرة ,7 وَ و#» ويُظهر ذلك الشكل 8-22. تُحدد 
5 القدرة اشر ددا التي يكون الكسب عندها يعادل 0.707 مرّة خرج 
النطاق النصفى (6نام)00 21:0620): أو بنسبة 70 فى المئة من تلك القيمة» كما يُظهر 
بيحداية الكسيه بالسبية إلى لتر 1 


خرج النطاق النصفي كلسي 


0.7 ا ا ا ا ب نا ا ا نا نا سان نان علد د 


52 التردد 5 


الشكل 8-22 تعريف نطاق نظام الآليّة المؤازرة بشكل بياني. 


نظم الآليّة الموازرة الرقميّة 


إن نظام الالية المؤازرة الرقميّة (ميعاونروه565 1هازع2))01 هو النظام الذي يحتوي 
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على مكون واحد على الأقل. فعلى سبيل المثال» فى حال كانت المكوّنات التمائلية 
هي المحوّك؛ وعدّادات الدوران؛ والمحلل؛ 53 فإنْ المكونات الرقميّة هي 
إِمَا المتحكم الميكروي (162اهنادهءم881) أو المشفّر البصري (2ومعم8 1دءةم0). 
وقد يحتوي هذا النظام أيضاً على مكوّن رقمي آخر مثل مغر مستبين إلى رقمي 
(1عا ده لمانو نط-ه-ه :لاووه) . إن المكوّنات الرقميّة اسه أداء نظام الية المؤازرة 


بما تُؤُمنه للتصميم من زيادة في المرونة. 
نظم التشغيل التزامني 


يربط نظام التشغيل التزامني (تاعا5ز5متاءعم:93) بين عمودين محوريين كهربائياً 
بحيث يصبح الوضع الزاوي (ممننوه2 عةلناعومم) أو دوران أحد العمودين مغر امنا مع 
الاتجاه الزاوي للعمود الآخر. 


إن جهاز التشغيل التزامني (السنكرو 0نداءمز5) أو ما يُعرف بجهاز المحافظة على 
التزامن الذاتي (السلسين «رإواء5)» هو عبارة عن آلة صغيرة ذات تزامن ذاتي للتيار 
المتردّد المتناوب (عمناعة]! أمعسصد0-عستامصعغ[ى دنامممختطعه:561659) . تعمل هذه الآلة 
كأنها قطاران من التروس (5نهء0 06 5هنة:1 1070) مقرونين ببعض بعمود محوري مرن 
50850 ءاطنءره1). من ناحية ثانية» يسمح الإرسال الكهربائي بابتعاد كل من المُرسل 
والمُستقبل عن بعضهما بُعداً كبيرأًء أكثر مما هو متاح أو يمكن تطبيقه بالاقتران 


وضعية الخروج وضعية الدخول 


محرّك أو مستقبل مولد أو مُرسل 


خط التيار المتناوب 


الشكل 9-2 رسم تخطيطي لنظام التشغيل الترامني. 
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الميكانيكي (عمنامسه© لمعنصدطء»ء31). يُصئف التزامن على أنه محوّل التحسس - 
الزاوي (مععسملكمه1 عساممء ك-عاعمم) . ولُشيير إلى أن استخدام زاوية العمود المحوري 
يكمن في قياس وضبط الوضعيّة» والسرعة»؛ والتسارع. 


مر سلاات ومستقبلاات السيطرة 


إِنّ أبسط أنواع أنظمة التشغيل التزامني تتألّف من وحدتين» هما: مرسل سيطرة 
(165الستقصةء1” [متادو2) ومستقبل سيطرة (هاودع8 امومع لكل منهادواران 
(120:0:5) وساكنان (5:00:5) متجانسة كهربائياً وميكانيكياً وهذا 507 الشكل 
التخطيطي المبشط في الشكل 9-22. لدواري المُرسل والمستقبل على حدٌّ سواء قات 
فرديّة (وعمنلم" واعمزو) مربوطة عبر الطور الفردي لمصدر إثارة التثار المتناوب/ 
المتردّد (ععتناه50 ممننهاك<8 ©ى ومقطط-واعومز5). بالإضافة إلى ثلاث وصلات على 
شكل 3 لكا منها شعبتان ملتفتان حول نفسيها (11610 1لعاءعهده11:6-0) ومتباعدة 
بحدود 1200. تُربط أطراف كل لقّة من ساكن المرسل بأطراف لقّات ساكن المستقبل 
فتشكل دارة ثلاثية الأسلاك (انسممك اعمط . 


عند تزويد دارة إثارة التثار المتناوب بالطاقة (6:81260م8) تتصيوّف كل لَقَة للدوار 
كمحول (اعسروةوصة1)»؛ وبذلك تُحث فولتيّة فى لفات الساكن الثلاث. وتجدر 
الإشارة إلى أن مقدار الفولتيّة في لله كل ساكو سيد عل وضعيّة الدوّار نفسه. فإذا 
كان دوارا المرشل والمستقبل في وضعيغين متماظرتين) كانت فولعينا الساكتين 
المتناظرتين فى الوحدتين متساوية فى القدرة ومتعاكسة فى الطور. وبالتالى لا يكون 
هناك تدقق للتثار في الأسلاك الرابظة بين ساكني الوجلائين: ْ 

وإذا كانت وضعيّات الدوّار غير متناظرة» تختلف الفولتية الناتجة بفعل عمل 
المحوّل في لفات المرسل الساكن عن الفولتيّة الُستحثّة في لات المستقبل الساكن. 
إن التتارات الناتجة التي تجري بين الساكنين (51:2:0:5 1070) تومّن عزم الدوران 
(عدو:ه2) الذي يميل دوّار المستقبل إلى وضعيّة متناظرة مع وضعيّة دوّار المرسل. 
ُرسل الإشارات التي لكل الفارق الزاوي(ععمع:ع1زط مهاسومة) بتحريك دوّار المرسل 
بزاوية» ويستجيب دوّار المستقبل لهذه الإشارات ويتحرّك توّاً بالزاوية نفسها. 
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محوّلات السيطرة 

إن محوّل السيطرة (5تعدصتهةكصةء1 1ومنهم0) هو محوّل مشابه لمرسل السيطرة 
(اع ا تستكصةا” [مدوك) . وبالتالي فهو يقبل» عند عمله كمحوّل عند نهايات الساكن 
الثلاثي الأسلاك (و[وسنصسع؟ ممنماك معلا ع1 نوع الإشارات نفسها التي ينتجها 
مرسل السيطرة المتزامن (ع])نسحصةء] [مناده0-وماءمز5)» والذي يتناسب كهربائياً مع 
زاوية عمود معينة. لذلك فهو يصدر عند نهايات الدوار ثلاثي الأسلاك رعلا مم1" 
فلمسنصمع :0ه 1) مجموعة ثلاثيّة الأسلاك من إشارات حاملة التردد تتناسب مع جيب 
(عمنة) الاختلاف الزاوي بين دخل الزاوية الكهربائي والوضعيّة الزاويّة الميكانيكية 
لعموده المحوري. 


تتحكم المحوّلات التفاضلية 

إن المحوّل التفاضلي (01 - عمسم أمصمء1 1دنامع زط امنده©) مشابه لسيطرة 
المرسل (61]]لطقصطة11”" [مناده©) باستثناء أن للدوّار فيه خرج تيار متناوب ثلاثي 
الأسلاك. فهو يستقبل مجموعة من إشارات حاملة التردّد (لإعمعناوءء2 موتسو0) (وهو 
النوع الذي ينتج بواسطة سيطرة المرسل) عند نهايات الساكن م الأسلاك 
(215لنطع1 «منها5 ع:زآ-وعن1). إن نسب سعة (18005 علناناوسم) خط إلى خط 
(عهنآ-ه-همن1) لمجموعة الإشارات هذه متناظرة مع زاوية العمود عن بعد (ع]مصمع*1 
عاعصخ تتقهط5). ومن 3 ينتج المحوّل التفاضلي ( عم أمصهء1' 1دتامعمرع]1زط) مجموعة 
من إشارات حاملة التردد ذات الأسلاك الثلاثة عند نهايات الدوّار ثلاثي الأسلاك 
(كاقصتصنع!” م1 معزلا ععبط]1) و التي تكو ن نسب سعة خط إلى خط فيها متناسبة مع 
الفارق بين دخل الزاوية والوضعيّة الزاويّة الميكانيكيّة لعموده المحوري. 


بالاضافة إلى التوامديات (ومامووة)) سعاك العديد من ميدوالات الطاقة ذات 
التتحشس الزاوي (5تعنالوصما” عستمدع5-واودم)ء ومنها المُشْفْر» ومجهاد اليحكر 
(:عأعصهونندعنوط)» والمستبين (2501060©). ترتبط المستبينات بالتزامن من حيث أنْها 
تُّقدّمم معطيات حول الوضعيّة الزاويّة للعمود المحوري على شكل سعات نسبية لتردد 
الإثارة (رءمعدوعظ «مننهاه»8). إِنْ جميع الإشارات وإشارات المستبين» والدوّار 
والساكن» والدخل والخرجء هي في الحقيقة موجات جيبيّة (وء773 عمز5) عند نفس 
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التردّد ونفس تزامن زمن-الطور (22000 نم معاعم53 ممقطط-عسة) . 


علم الروبوت/ الفواعل الآليّة 

إن الروبوت «(الإنسان الآلي) جهاز قابل لإعادة البرمجة (ع1طةصصوءعمنمعع)» 
وهو مدير (مداول) متعدّد الوظائف (:1200نامنصة]/! دهن1اعصد216) قادر على تحريك 
الأشياء» والأجزاءء والأدوات. أو جهاز مختصٌ بعدّة حركات لتأدية مهام تبعاً لتحكم 
مبر مج (امتادهك لعسصصسووهئط). ومن المعروف أن الكلمة المفتاح التي تميّز الروبوت 
عن أي آلة متخصصة أو مدير يدوي (2مغة1نامتصة]/8 اعندعءم0 :زالمتتصدل3) هي التحكم 
المبرن: مج ([مامه0© لاعصستصسمعمءط) و التي ع0 فت اليو م يشحكي الكمنيو تر (ع نام مده © 
تامو ) . يمثّل الشكل 102 نموذج نظام روبوتي صناعي . 
دزا حول المحور 


عماوا الأفقي (انانط) 


لوحة أداة التغبيت 


ع 
ذراع الروبوت الموصّل أو المشغل 


الشكل 10-22 نظام الروبوت الصناعي. 


إن معظم الروبوتات المستخدمة حاليًاً هي آلات صناعيّة ثابتة محدّدة لتأدية العمل 
في المصانع» ويتضمّن نطاق عملها التعامل مع المواد الثقيلة (7/2]63215 بإأدادآ-بحوه1]1 
عمنلكمة11)؛ والتلحيم (ومنداء/7)»؛ والطلاء (عمنامنهط). بمعنى اخر» تعمل هذه 
الروبوتات في المواقع التي قد تُشكل خطراً على حياة العاملين مثل التعرض للشرارات 
المتطايرة من مشاعل اللحام (وءطه:70 عهذل191)» وللدخان الناتج عن الطلاء أو حرق 
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المعادن» وللحرارة المفرطة الصادرة عن الأفران الكهربائية» أو لشدّة الضجيج 
المتواصل. وبشكل عام إِنْ معظم الأعمال التي تقوم بها الروبوتات الصناعيّة له علاقة 
بالجدٌ والحجمل أو بالتعدض المباشر للمواد الكيميائية السامّة أو الكاوية (اللاذعة, 
«ناكنق). ولا يخفى أن جرّ العمل هذا مجهد ومُرهق للعاملين» لما يتضمّنه من مخاطر 
وحوادث قد تقع بسبب الانزعاج وعدم الشعور بالأمان الدائمين. 


هناك العديد من روبوتات المراقبة والمعاينة (مهناءهموم1) ووظائف التجميع 
الخفيفة (راطسعودة اطع ن])» التي تخصصّص للعمل شي بيئة مُريحة بالقرب من 
العاملين» حيث تُقدّم هذه الروبوتات أداء وتيري (5دمده:هه80)» وتقوم بوظائف 
معكورة بسرغة وبدقة أكثر من العمل الذي زقكمة الحعال. ين لك مقلذ أن بابعطاعة 
الروبوتات العمل ل 24 ساعة في اليوم بشكل متواصل دون توقّف. ولعلٌ المثال 
الأفضل لهذا النوع من العمل هو آليّة اختيار ووضع المكؤّنات الإلكترونية في لوحات 
دارة التلحيم ومراقبة وفحص جودة لوحات الدارات المصنعة. 


ولا يمكن في الواقع تمييز جميع الروبوتات بسهولة» فلكل إنسان آلي ذراع 
روبوتية مختصّة به وفقا لوظيفته التشغيليّة. فقديكون الة مختصّة (0ن2زامءءم5 
عمنط8) أو أداة مصمّمة لأنجاز التجارب العلمية في الفضاءء والكواكبء أو في 
أعناق المبسيطات قمن لسكر برمعيات. وضلن سبل المفال» يمكن للمركة 
الفضائية أو للروبوت الفضائي (#علصمرآ تكتمأعمة[م) أن يُبر مج بالكمبيوتر لتقديم المهام 
الروبوتيّة. ويجدر الاشارة إلى أنه بمقدور العاملين التدخّل دورياً (رالمعنهمنهم) 
للمساعدة في بعض العمليات أو لإعادة توجيه الروبوت. أمّا الروبوتات الأقل تعقيداء 
مثل روبوتات نقل صينيّة طعام المستشفى (1589 5004 81]زم18105)» وإرسال البريد 
المكتبي (نرء«ناء 31511 ءه05) بالعجلات» فهي مخصصة لأداء وظائف التوزيع 
الروتينيّة. فضلاً عن ذلك اخترعت أنواع كثيرة ومختلفة من روبوتات التدبير المنزلي 
المتحدكة (5]و100 عصنمعءعع1-ء15ا110 عمره11 عاز210)» غير أن أت منها لم يثبت جحدوى 
من حيث التكلفة (ء«ناءع1311 و0 ) ولم تُنتج بكميات كبيرة. 


تصنف الروبوتات الصناعيّة إلى ثلاث مجموعات ثانويّة أساسيّة هي: 


1- المدير (:0غ12تامنصة]/3) أو الذراع (مضم) لتأدية المهام المطلوبة (كاكة1 لعمتناوع2) . 
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0 المتحكم (ع11متموكه)» الذي يختزن البيانات» والتعليمات» وبرامج توجيه 
تحركات المدير (0مغة1نامنصة/3) . 


3- مغذي الطاقة (نراممن؟ ع:ووط) الذي يسوق المدير (:0غ12امنصمة]3 عط ومحترط) . 

الروبوتات المشغلة أو الأذرع 

يدل مديرالروبوت أو الذراع (صحخ ه 205 لنامتهة81 606ه20) على قُدرات 
الروبوت. والذراع في الحقيقة مجموعة من الروابط الميكانيكيّة (لوءنتصهاء»11 
طضن]) والمفاصل (5مذه1)» تجعلها قادرة على التحدك بجميع الاتجاهات لتأدية 
العمل. وهي تغذى إمّا مباشرةً بالطاقة الكهربائية» أو الهيدروليكيّة» أو بقرن مُشعّلات 
تعمل بالهواء المضغوط (60:8ةناعةى عنأةصسدومم) بالروابط والمفاصل الميكانِكيّة 


وكذلك يمكن سوقها مباشرة بواسطة التروس (وبموء0)» والسلاسل (كستقطع)» وبراغعي 
كروية (ووعن5 8211) . 


تتحوّك المقاطع الرئيسيّة في الذراع لتحريك وضعية المستجيب النهائي (0م58 
#ماءة8) أو حامل الأداة (,ع11014 7001). إن معظم الأذرع القابضة (موممة0) 
والأكثر استخداماً مزودة بوشائع كهربائية (و0زممهاه5 ءتاء81) أو بأسطوانات تعمل 
بالهواء المضغوط (0625هز01 عناهسدعمم) والتي يمكن أن تؤدي عملها بقبض الحمولات 
وتحريرها (05همآ عكههاءه 4مة موم6). هناك أنواع أخرى من الروبونات ومنها: 
روبوتات رؤوس الرش (05هعآ] عصاتوه:م5منهم)» وروبوتات مشاعل الغاز (وعطعءته] 5ه©)» 
وحامللات قضيب اللحام (5مع8010 1200 عمنلاء19)» والمغديات (ورمغوءناممكى عد1©)» 
وروبوتات أقداح الامتصاص (105© «مناعن5) . 


تجهّز معظم الروبوتات بمجشات (ونرمووء5) ده وضعيّة جميع الروابط 
والمفاصلء وتُعيد إرسال المعطيات باستمرار إلى المتحكم. تكون مجشات ردّ الفعل 
إِمّا بسيطة مثل مبدلات الحد (وعطه)911 )تسن[) التي تشغلها ذراع الروبوت» أو معقّدة 
مثل المشفرات (75علمعم8)ء ومقاييس الجهد (وتعاء دم لامع:وط)» أو مُستبينات قياس 
الو ضعيّة (ممنازو20 عمأشسامدء81 201 كع لاموع2) أو عذّادات الدو راك (5تعاأعصتمطعة1) 
لقياس السرعة. وتُعطي هذه المجشات إشارات خرج رقمية أو تماثلية. 
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يشكمات الروبوت 

تؤدّي مقع كياق الروبوت (1162مننمه0 20606) الوظائف الثلاث التالية: 

1- بدء وإنهاء تحركات المدير. 

2 خزن وحفظ الوضعيّة والبيانات المتسلسلة (22:4 معمعدوه5) في الذاكرة. 
3- التواصل مع أنظمة استحواذ - البيانات الخارجيّة. 


يعتمد أداء الروبوت على قُدرة المتحكم بالدرجة الأولى. فقد يكون متحكم 
الروبوت ذا حلقة مفتوحة (م0هم.آ-مهم0) بسيطة غير مزوّدة بالآليّة المؤازرة 
(لع0تتتعوده21) أو ذا متسلسل تدر جحي 3 ميكا نبكي (160061و56 معغ5 لمعتصهطءة321) 
بعدّاد كهربائي» وبمصفوفة ديودات (<تنة]/3 ع2100)» أو مجموعة من مقاييس الجهد 
(5اعأع ددم امع نهط) وفقاً لذاكرته. وبشتّى الأحوال» يمكن لممحكو روبوت الحلقة 
المغلقة غير المزوّد بالآليّة المؤازرة أن يكون 0ظظ ميرمنهاً (ع1طاهمتسم مع معط 
#علا نم6 ) أو كمبيوتراً مزوّداً بسؤاقة قرض صلب أو قرص مرن. يمكن حفظ بعض 
برامج الروبوت في ذاكرة القراءة فقط (2034)» فيما يتطلب حفظ البرامج اللأخرى 
على سوّاقة قرص صلب أو وسائط الحفظ القابلة للنقل (دنلء]3 ععدره؟ عاطة«مصعع) . 
فطلا غن :ذلك يمكن لهذه العتشكمات أن تكون يعرءا من الفتحكم أو موضوعة في 
حجرة منفصلة ()عصتطه عندعومعء9) . 


إأء وس على ماسيق فإن المفحكو عو الذي يندا وثنوى سدركة المدير سن خلال 
سطوح بينية بالتواصل مع صمامات سيطرة المدير (وع حل امدم2 5*مغة[نامنهة]/3) أو 
مع مجشات الاسترجاع الكهربائية. كما يمكن استخدامه أيضاً للقيام بالحسابات 
المطلوبة لضبط المسار» والسرعة» ووضعيّة المستجيب النهائي (:0ه86 0م8) الذي 
يدي العمل. فضلاً على ذلكء؛ تقفل حركة ووضعيّة حلقات سيطرة (5مهمآ [متندهح) 
الرؤبوت الآلية المؤازرة بواسطة المتحكم. 


يمن روبوت تغذية الطاقة (125 - ووناممن5 عىه2 :200) الطاقة اللازمة لسواقة 
مشغلات المدير (2015نناعخ 01*5غة[نامنصة3/1) . فهي في الروبوتات الكهربائئة تنظم 8 
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الطاقة للتيار المتناوب الداخل (2ع208 عصنآ على عمنتسمعم]) وتُعطي الفولتية اللازمة 
لكل من التيار المستمر والمتناوب (8©0 04 ©0) لسوق المحركات المترابطة («زمل 
015 121) وَالمُشْغللات الأخرى. ومن جهة أخرى» تحتوي الروبوتات الهيدروليكيّة 
المُغْذَّاة بالطاقة على صهريج هيدروليكي (ذهممعوه12 عناسهل:11) ومضخة (مصتسط). 
أمَا إذا كان الروبوت يُعْذى بضمٌ الهواء فيؤْمّن الهواء من خزان ضاغط الهواء (م500 


11501 تكنش) . 


تصنيفات الروبوت 

نستنتج متنا ذكر أن الروبوتات تُصئّف إلى نوعين: الروبوتات غير المرّودة بالآليّة 
الموؤازرة (لءهنمووده]2) (الحلقة المفتوحة) والمرٌّودة بالآليّة المؤازرة (الحلقة 
المخلقة) تععمد الرويوتاث غبر المؤودة بالالبة المؤازرة على دقة التشغلات 
(0:5:هسمعة) والتروس والروابط لتحديد وضعيّة عمل الممُستجيب النهائي بالشكل 
الصحيح (هذه الوضعيّة تُحدّد عادةً مُسبقاً). إن معظم هذه الروبوتات عبارة عن آلات 
تسلسل - مُحدّد (وعصنطءة]3 معصونوه0-5ه]ندسل]1). وبالمقارنة» فإنَ الروبوتات المدّودة 
بالآلية المؤازرة (105015 967060) تحتوي على مجشات ملائمة فى حلقتها المغلقة 
تُبقي المدير على علم بوضعيّة المستجيب النهائي في كافة الأوقات 


أمَا التصنيف الثاني للروبوتات فيرتبط بحركة المُستجيب النهائي أو الأداة (1061) 
للقيام بوظيفة أو مهمّة مبرمجة (181 لعتصدصدءعه:5) : نقطة إلى نقطة, أو مسار مُستمة. 
وعاذ؟ ما ركون. المسهعبي النهاق فى الرويرك غير المرود بالالية المؤازر فلوكما 
ذكرنا سابقء روبوت تسلسل - محدّد مقصور على الحركة من نقطة - إلى - نقطة. 
بن اقاحية أخر» لدان عذه الأقواه بواسطة الأسطوانات: العيد زو لكي (زاة 
ع لستات) أو التي تعمل بالهواء المضغوط (1006:5/ا0 عناةسناعه©)» وموتورات 
بزعانف تبريد داخليّة (5:م:110 عصه7؟)2» أو موتورات تدرج كهربائية (عماممع)ا5 عتناعع81 
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وعلى العكسء فإِنْ المحركات المرّودة بالآليّة المؤازرة مؤهّلة للقيام بحركة 
المسار الممُستمر (21008 طنهط-5ناهنامنامه©). حيث يتحدّك المُستجيب النهائي في 
هذه الروبوتات بواسطة كمبيوتر سيطرة بحركات مسح مُستمدة (0105نامتامه© 
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5 ع 2أمءه5) فتؤدي العمل بالمسارات الأقصر» وبالتالي» تتجتب التلامس مع 
المكائن والهيكليات. تُبرمج هذه الروبوتات عادة لتسيطر على السرعة وحدود 
المسار. 


ننتقل إلى الحديث عن ما يُعرف بدرجات الحرية (مرملعمءظ 5ه معمروءط)» أي 
الحركة الناتجة عن المُدير (02غ12نامنخصة3/1) أو الذراع (صمعة). فبالعادة» يُحدّد عدد 
درجات الحرية تطبيقات الروبوت المتاحة ومرونتها. وبشكل عام؛ يتساوى عدد 
درجحات الحرية مع عدد المفاصل الظاهرة (5]مذه1 60ئة[ناعتاتم) 1 وتجدر الإشارة إلى 
أن لمعظم روبوتات التسلسل - المحدّد درجتين أو ثلاث درجات أساسيّة من الحرية؛ 
وتقتصر وظائفها عادة على فتح وغلق القوابض فقط (ودممة:©) . 


وعلى أي حال» فإن لأذرع الروبوت الآليّة اليّة مؤازرة ()وطه1 لء[[منادم» وبع5) 
ثلاث درجات حرية على الأقلٌّ لتوظيف المعصم (18/15) أو طرف الساعد (صتتوءره1) 
في الوضعيّة المثلى بحيث تؤدي أفضل عمل ممكن. للساعد درجتان أو ثلاث 
درجات حرية إضافيّة» الأمر الذي يجعل الأداة أو القابض في وضعية زاوية هجوم 
مُثلى (اعماكخ 2ه عاعمخ سسستام 0) للقيام بالعمل اللازم. 


هنالك أيضاً التصنيف المعروف بغلاف الروبوت (عمم1ء؟٠م8‏ 10604)» وهو ذو 
شكل ثلاثي الأبعاد تحدّده حركة المستجيب النهائي أو الساعد (11:150) بحيث يتحوّك 
بشكل تام خارج إطار حدود مجال حركة ذلك الساعد (ممنه]8 2ه كانسنآ معنن0) . 


إن رؤية اللكمسيو تر ممتملا عع نامممك)» أو ما ئسمّى بالة الرؤية (عمنطعهة/1 
20 تعتمد على الكمبيوتز لإحراز» وتفسير ()6:م106)» وإعطاء البيانات المرئيّة. 
ومن المعروف أن معظم أنظمة رؤية الكمبيوتر الصناعية تحتوي على كاميرات 
تلفزيونيّة ذات جهاز إقران شحنة (جمتعصة© 117 ((201) ععتوع7 لعامدهع ع عتقطع)ء» 
وتكون الكاميرات المجسات الأساسية لها. تقوم الكاميرات بتشكيل صورة فيديويّة 
لشيء ماء فُستخدم تقنئات معالجة - الصورة (و5عناوتصطاءء1 عمزووءءه:ط-وعهم1) لإعطاء 


النظام القدرة على تمييز (ء2نمعمع16))» وتصنيف (زوقة01) ووضع («متازوه2) وتوجيه 
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(غمع0) الشيء ضمن مجال الروية للكاميرا ( ع7 عه لاعت ونمععمو©) . 


عادة تعتمد أنظمة الرؤية الصناعية للفحص (دمناءءمكم1) » ووضع (عصتدمتازوهم)» 
وتعداد (عصناصناه0)» وقياس (ع1210ناوهد»116)») وتصنيف («مننوءع/زوكمةا0) الأشياء. ومن 
الملاحظ أن أكثر تطبيقات أنظمة الفحص برئية الكمبيوتر (دمناءءمكمآ ممنوذل؟ عمانامصم) 
ع 5) شيوعا هي أجزاء الفحص أو المراقبة (دهناءوموم1 ونتوط)» كما هو ظاهر في 
الشكل 11-22» والتي تسمح بفرز (50) الجيّد عن الأجزاء السيّئة. ونشير إلى أن 
إجراءات نظام الفحص بالرؤية تتقدّم مع تقدّم تقنيّات برمجة الكمبيوتر التقليديّة 
(معناوتصاءة1 عمتستسمع معط ع انمه لمممكمعء حممك). وهذا الأمر يدعو لتذكر ما 
كتبناه سابقاً حول التغليفات ذات الوتائر الثانويّة (ومفدهءطن9) والخاصة بأداء 
المعالجة البصرية التدرجيّة (ومع)5 عصنووعءمء2 1هناك1؟) . 


الشكل 11-22 نظام رؤية الكمبيوتر - المساعد الصناعي. 


يحتوي الكمبيوثر السائد أو العائل (:ع)نامدده© 11056) على الخصائص البصريّة 
للنماذج الأوليّة للأجسام المختلفة في ذاكرته» وتكون بشكل معيّرات (65)ةامصع7)؛ 
بحيث يُصئّف الجسم غير المعروف وفقاً لنطاق رؤيته وذلك بمقارنته مع هذه 
المعيّرات المختلفة. وبالحقيقة» إِنْ هذه المعيّرات هي مجموعة من القيم الشكلية 
(5عنله/آ عسطوع2) التي تُجحشد الكميئّات الرقمئة (وعناناصهن0 ادع تعسس<) أو القياسات» 
وهي مُستقلّة عن الجزء وتوجهه بحيث تُستخدم كأساس للمقارنة بين الصورتين. 
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قضلاً غن ذللكه تومن الظلمة الروية معاوفياك: خول برقع وتريعة اشع ادن 

مجال رؤيته (بعذلا ,ه 81610) . فعادةً يزوّد النظام بالموقع الصفري لكل بجسع مصوّر 
فيُصبح قادراً على تحديد الإزاحة (5عصووهةاموزط) من الموقع. من ناحية أخر: 
تستعمل أنظمة الرية في القياس غير المالامس الم 200 أيضاً 
فتحدّد القياسات بتوجيه النظام لإيجاد بُعد أو أكثر للجسم. ونُشير إلى أن دقّة القياس 
المرئي تعتمد على درجة استبانة الصورة» وموقع الكاميرا (وتعمة© 0 امعموععة[م)» 
والإضاءة (ومننطع11)» وعلى غيرها من العوامل مثل انعكاسية الجسم (واءهزط06 
وااحتاء ملع 2) و تكو ينه مم تووم حمه©) . 


من المتعارف عليه أن بمقدرة كاميرات 005 المسح على درجة تُعادل 30 إطاراً 
تاماً في الثانية (لممءه5 روط وده ءأءامدروع)»: إلا أن هذا المُعدّل يختلف بإشارات 
الساعة الخارجيّة (2[5مع51 1001© 01ممع:8). ونذكر أيضاً أن فولتية الخرج للكاميرا هو 
مقدار تناسبي مع الزمن التام لكثافة الضوء عند عمليّة مسح الإطار (0هه8 عمة:8). ومن 
المعروف أن عدسات الكاميرا هي التي تُحدّد نطاق الرؤية إذ تُعطي العدسة ذات البُعد 
البؤري القصير منظراً عريض الزاوية («1/؟ واوهه17106) للجسمء وتُعطي العدسة 
ذات البعد البؤري الطويل منظراً الضعويرياً هيدا (1716 مامطمءاء1). توصل الكاميرا 
بالكمبيوتر الذي يقوم بمعالجة الإشارة» فيؤدي السطح البيني المادي (عمةتهام1 
ع301)) عملية التوقيت (ع سنسة]1)» والترقيم (عستعتائع 1م)» وعزل الدارة ()ندممته 
دونه [ه5])» أو بالصد (عمتعةن8) (تجميع البيانات قدا في خازنة وسيطة تنهيداً 
لنقلها بعد ذلك). يمكن للدارة المرقمنة التابعة لشاشة العرض أن تكون بمثابة عتبة 
الدارة (اننمتك عمنةامطوومط2) للنظام الثنائي (سعزوترة برمدمز8) أو أن تكون مغيّراً 

أ إلى 0 رقمي وعمطم) لنظام القياس 00 الرمادي (مسعاونز5 علوء 0233-5 ) . 


تُمثّل عتبة الدارة جميع المستويات الرماديّة في الصورة عند عتبة معيّنة هي 1 
(أبيض) وكل ما هوائحت العتبة مثل صفر (متاع2) (أسود). ومن المعروف أن القياس 
الرمادي هو عبارة عن سلسلة من التخمات اللالونية (عمه1” عتأممطمخطءم) التي تتضممّن 
نطاقاً كاملاً من الرماديّات بين الأبيض والأسود. وهي عادةً تُقسَم إلى 10 تدرجحات 
(ومع:5) . 
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المتحكمات القابلة للبرمجة 

إن المتحكم المبر مج (15ه11معامه© عاطقسصسوءع ممط) » هو مقشكر 3 قمي يمن 
المنطق المطلوب لاتخاذ القرار المناسب في تطبيقات التحككم الصناعيّة. يتألّف هذا 
المتحكم من منطق الحالة - الصلبة (©زومآ 90110-53:6) الذي يمكن تعديله دون 
إحداث أي تغيير في التوصيلات (عهنرة18)» مما يجعل منها البديل للمرْ حلات 
وللإلكترونيات ذات التوصيل المادّي الصلب الحالة للتحككم بالمحركات»؛ والوشائع 
وغيرها من المشعّلات. وبما أن هذه المتحكمات قد صمت للعمل ضمن أجواء 
0 0 عير الوفيا فهي لا 6 إلى وجوه مراوح؛ وأجهزة تكييف» 1 


متفرع 12[ 12ع200آ1 0 ٠‏ ونتم د لكر ميل أو الروابط الكتهرباقية بين اميش كن 


يبرمج التسلسل المنطقي (وعمودوه5 أنعم.1) للمشغلات لماهو مرغوب في 
المفيخكم بلوحة المفاتيح الأمامثة أو بجهاز برمجة مُساعد (108«تسوععمئ2 نزتهة نا ناث 
ءهذوء2)» ويُحفظ في ذاكرة المتحكم. كما يمكن إحداث تغيبرات في التسلسل 
المنطقى بسرعة» وذلك بإعادة البرمجة من جديد» ودون أي تغيير فى التوصيللات 
السلكية. وبناءً على ذلك يمكن إعادة استخدام هذه المتحكمات المبرمجة في حال لم 
تعد بحاجة إلى المعدّات التي تمت برمجتها. ويظهر كشاف الإضاءة (ممه المآ 
اطع ]) عند الأوضاع التشخيصيّة الرئيسيّة (و)مزوط مناومدمعةذ2 موزه]3) لتسهيل عمليّة 
تحديد الأخطاء والأعطال وتصحيحها (ع05ه0طوه51نا10). ولا ننسى أن إجراءات 
الصيانة لهذه المعدّات تتميّز ببساطتها لضمان الحد الأدنى من زمن التوقّف عن العمل 
رع مامتو م) وتحصيل الحل الأقتصى من كفاءة الجهاز. وبالتالي» ففي مُعظم الأحيان 
يتوجب تغيّر كل من الدخل/ الخرج (0/1) فقط. 

إن أوّل ظهور للمتحكمات المبرمجة (25ه1[هنامه0 واطامسصسدمومءم) كان في أواخر 
عام 1960 في مجال صناعة السيّارات» وذلك بداعي تجتب عمليّة إعادة التوصيللات 
السلكتة (عمعتوعع) لنظم التحكم بالماكينة (وصرع)5:ز5 [منمم© عصتطعة/3) المكلفة 
والمستهلكة للوقت خلال عملية تحديث النموذج (860165 230 3/10061) . أخذت هذه 


604 


المتس كات بالتطوّر مع توفر دارات الحالة الصلبة المتقدّمة (عئهة)10-5[ه50 لععصة07م 
لاتأخده ع )) التي تتضمن اليوم الكثير من خصائص وملامح الكمبيوترات. تتوافق هذه 
المتحكمات مع الكمبيوترات مما يتيح إمكانية المراقبة والتحكم بأنشطة العديد من 
اليتحكمات المُبرمجة في المعمل عبر الكمبيوتر الموصول بكبل (60ءعمده©-واطة©) 


ا مم0 ) . 


تتمثّل الأجزاء الوظيفيّة الرئيسيّة في الكمبيوتر» بوحدة المعالجة المركزيّة (517©)؛ 
والذاكرة (نإ1هممعء81)» وبوحدات الدخل والخرج (2400165 2))1/0 وبتغذية الطاقة 
(إأممناك بعروط). يوجه برنامج التحكم المنطقي (متمعهءط عنعم.آ امدهك) المحفوظ 
في الذاكرة آليّة اختيار وحدة المعالجة المركزيّة للأحداث ولتسلسلها المنطقي. 
فمثلاًء إذا كان المفتاح ه مُقَفلاً فإنّ الوشيعة 8 ستُفعل (أي ستُّمدٌ بالطاقة)» ومن ثم 
تقوم (0517©) بمسح المدخلات والمخرجات جميعها في جزء من الثانية» وتسجل 
حالة كلتيهما في الذاكرة. 

بعد تنفيذ التعليمات ومسح النتائج تبدأ أنشطة التحكم الضروريّة. تجدر الإشارة 
إلى أن التعريف الذي يُحدّد حالة الخرج الجديد يتبلور فهمه بعد مسح المخرجات 
والمدخلات (1/05)) ويتمّ إجراء عملية المسح بشكل مكرّر لرصد أي تغيُر حاصل في 
الدخل والخرج بواسطة وحدة المعالجة المركزيّة (510©). ونُشير إلى أن المُدخلات 
هي عبارة عن إشارات صادرة من المجشّات والمفاتيح في حلقة السيطرة (1منده© 
وهمآ)» أمًا المخرجات فهي إشارات تشغيل الآلة أو العملية الصناعيّة المتحكم بها. 


كما كرو أن نامكاة بعس اليمطه كيات اكقناب البباناف واحمظينا 
وباستطاعتها أيضاً إعداد تقرير عن الأوامر الصادرة» وأداء الخوارزميات الرياضية 
المعقّدة ( كتطخ تمع لخ لدع تاه دمع ططلئد]/1 عع اممصمك) » واليحكي بكل من محركات التدرج 
(2100:5 عمنممء:5) والمرٌودة بالآليّة المؤازرة. هذا وبالإضافة إلى أن الكثير من 
المتحكمات تشتمل على التشخيصات-الذاتية (5هناوهمعة561821)» ونظام تحديد 
الأعطال وحلها (عصتاهمطوع[طنام1 مسع او ز5) . وأخيراء قد يكون للمتحكمات عدد نقاه 
دخل/ خرج لا يزيد عن 32 وقد يصل حتى ال 8000. 


ومن طبيعة المتحكم؛ وفقاً لما تم تنظيمه عليه تنفيذ سلسلة من مهام المسح 
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المتتالية والقيام بأقرب عمل لتشغيل لوحة المرخّل. ونذكر من هذه المهام, التحقّق 
من وضعيّة ال1/05» وحل المشاكل المنطقيّة تبعا لبرنامج المنطق المحفوظ في 
الذاكرة» وأداء التشخيصات الذاتيّة» والتواصل مع لوحة البرمجة الخاصة بها. 


أمَا بالنسبة للغة برمجة المتحكمات»ء فهي تُدير الكثير من نقاط الخرج/ الدخل 
التي هي جزء من حلقة سيطرة. وهناك أربع لغات رئيسيّة مستخدمة في المتحكمات 
هي: 1) معادلات بوولن (كههناهدو8 دواده8) 2) البرمجة التذكريّة (ءتممسعمكد 
تع 210) 2 3) المخطّطات المنطقيّة» و4) المتعفاظات السلميّة وننرّه بأن اللغة 
الأكثر شهرة هي منطق المخطّط السلميء الذي يرتبط بمنطق المرخل السلمي. 


ومن الملاحظ أن وحدات الدخل/ الخرج (14040165 1/0) للكمبيوتر (50) تخفض 
الفولتيات المُدخلة إلى مستويات إشارة المنطق (60615آ [همعذ5 وزعم]) التي تُعالجها 
(510©)» وهي أيضاً تحوّل مستويات إشارة المنطق من وحدة المعالجة المركزيّة 
(510©) إلى مستويات فولتية للتحكم في نظام المُشغّلات. وبالاضافة» فهي تعزل 
مكونات (510©) عن الضجيج الكهربائي. كما وتُقبل وحدات الدخل/ الخرج من 
المبدلات المحددة (وعطع)901 ؛نسنة)» وأزرار الضغط (5م8000 اونط)» ومقاييس 
الانفعال (وهعه6© مندئن58)؛ والمزدوجات الحراريّة (وءامنامءمسمعط1)؛ وغيرها من 
المحكات. وكذلك» فهي توفر تواصل بتسلسل اسكي (عصنعةتتيعامآ لمتع5 كلعكم) . 
وتجدر الإشارة إلى أن بعض وحدات الدخل/ الخرج تحتوي اليوم على متحكمات 
ميكرويّة (5:ه1اه:ادههه:911) لكي تعيد معالجة المعلومات قبل أن تصل إلى متحكم 
(510©)» لترفع بذلك سرعة معالجة الإشارة. 


نُصدر المتحكمات عادة أوامر غلق - فتح (05مقسصصره© 046-م0) فقط وهي من 
النوع غير القادر على التحكم بسرعة أو وضعيّة الآلة مباشرةً. وعلى أيّ حال» فإن كان 
معدّل المسح (06ة8 مهه5) سريعاً كفاية للتحكم بالحركة» تُجهّز هذه المتحكمات 
بمجشات الوضعيّة الرقميّة (5:هودمء5 دمنازوه2 1هازع21)» وبمشغلات» وبألواح السك 
(واعصوط 1[متودم6)ء فيُتيح ذلك للمتحكماث القدرة على التحكم بالحركة في أنظمة 
استجابة الحلقة - المغلقة» وفي أنظمة تموضع الحلقة - المفتوحة في نظام استجابة 
الحلقة المغلقة. 
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يقود اليكو تحركات الجزء المنزلق من الآلة (عصتطعة]8 2 5ه ختوط عستك511) . فعلى 
سبيل المثال» يُدخل رقمياً أمر الاشارات بتحريك الجزء إلى مسافة محدّدة؛ وذلك 
باستخدام لوحة المفاتيح أو برنامج مُعدٌّ مُسبقاً. يُرسل الخرج التمائلي للمغيّر الرقمي 
إلى -تماثلى إلى سوّاقة محرّك ترس كهربائى (30رط 210108 عدء0 عتناءه81) ليُدير 
مار شعوى: البعرياك ديد البناكيف: وصندما بس "الخو إلى الميناظة المرغرية 
يُرسل المستبين (268010765)» الموجه إلى المسمار المحويء إشارة استجابة لإيقاف 
المحدك على الوضعيّة المحدّدة. 

وبالتشابه» يمكن الحصول على تحكم الحلقة المفتوحة بالوحدة المتحكمة 
بحركة المحدك التدرجي» وذلك بإنتاج نبضات سواقة (وعواوط 16د[ عماعدلممط) . 
حيث يرسل المتحكم المعلومات وأوامر الحركة إلى الوحدة (8104016) ويقارن 
وضعيّات المحرّك الفعليّة والمبرمجة. وفي حال اختلاف الوضعيات يصدر أمراً 
يدا لتعديل وضعيّة الفعليّة الجمل (020.آ عطا 4ه «منازوه2 [قساعه) . 
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الأنظمة الالكترونية للاستخدامات العسكريّة 
وفى مجال الطيران والفضاء 


المحتويات 


* نظرة شاملة 


© الاتصالات العسكرية 


2ع نا سه 31111]237) 


(عسمتلصاط 2104 هم 11) 


ة التسديد والتيحكم بالثاز 
(1متامه© عمتط كمه عمتستخى موموع”51) 


« تحديد الهدف (ومناععاء7 أععمه1) 
٠‏ استطلاع العدو (عءمة1لئعنكتن5 /إمتعمع) 
« الاجراءات الالكترونية المضادة 


(801/10 ع و ناكوع10 اعأطتامه عتممناءه21) 


«أنظمة إلكترونيات الطائرات 


(قططعاأةنز5 وعتصمتكم) 
« أنظمة الرادار (وصرموتز5 مهل :1) 
© متلقيات (ثرانسبوندرات) التردد الراديوي 


(020615زقطةك1” لإعمعناوء - 15ل123) 


»أنظمة السونار (وصرع و59 تهده5) 
#المواضللات تحت المائية 
( 1626015 نم0 عه عل م ل1]) 
© المجيبات (ترانسبوندرات) الصوتية 
( 11325001015" عتأكناوعم) 
« نظم الليزر تحت المائية 
2 40 
« نظم الرؤية الليلية العسكرية 
(قطاع )515 ممزمل/؟ - غراع 1ل8 بتهغ31111) 
* نظام تعيين الموقع الجغرافي العالمي 
(655 ح صم )595 عمنده6 زوه 610621 ) 
»أجهزة تعيين المدى الليزرية 
(5تعلصتط ععصفط عدة.]) 
© التوجيه الليزري (ععصة010 ه25.]) 


© الجايرو سكو ب الليزري (ءمم»09105 :1ع35.]) 
« نظم التوجيه العطالية أو القصورية 


(لطعاة 5 ععطصلنن© لمنتترعم]) 
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نظرة شاملة 

تحتاج القوات المسلّحة إلى أنظمة إلكترونية أكثر متانة ووثوقية من نظيراتها من 
الإلكترونيات التجارية والصناعية» ولاسيما تلك الواجب تركيبها فى الطائرات 
المقاتلة» والقطع البحرية العسكرية. ولقد خحُددت هذه المتطلبات في الس اسقااك 
العسكرية والمقاييس المعيارية التي تغطي كافة أوجه الإنتاج ابتداءً من تصميم 
المكونات وحتى مراحل إنتاجها واختبارها. كما يجب إنتقاء وتفحص كفاءة مكونات 
الجهاز الأساسية من المقاومات (5همأوزوع1) والمتسعات (15مانعومةك) وحتى ال و10 
بعناية. وإن يخضع بعض أجهزة أنصاف الموصلات لفحوصات كاملة (100 في 
المئة)» ويم توثيقها دورياً في حين تتعرض الأجهزة الإلكترونية العسكرية لفحوصات 
أشد قسوة بالمقارنة مع مثيلاتها المستخدمة في مجالات الصناعة» والتجارة وفي 
الاستهلاك المدني. ويجري التأكيد على إمكانية استمرار الجهاز بأداء فعاليّاته بكفاءة 
ضمن مدى حراري كبير يتراوح بين حرارة المناطق القطبية المتدنية وحرارة أفريقيا 
الملتهبة» بالإضافة إلى تعريض الجهاز إلى الصدمة (اومط5)» والاهتزاز (دمنغوءط71؟)» 
ولرذاذ ملحي وأشعة من أسلحة نوويّة» فحياة الجنود والبحارة والطيارين تعتمد على 


أداء وجهوزية هذه الأجهرزة. 


من ضمن الإلكترونيات المتخصّصة بالتطبيقات العسكرية نذكر رادارات 
الاستطلاع بعيدة المدى» وأنظمة الاتصالات الأمنية» ووسائل توجيه الصورايخ» 
ونواظير الرؤية الليلية الفعالة» والتحكم في نيران المدفعية» والمدافع المضادة 
للطائرات. كما أن العديد من الأجزاء المهمة من المخزون العسكري للالكترونيات 
مثل المرسلات - المستقبلات» وأجهزة التلفون» وإلكترونيات الطائرات» والوسائل 
الملاحية» وأنظمة الهبوط المسيطر عليها أرضياًء هي أنواع من الإلكترونيات أكثر 
صرامة من مثيلاتها المدنية. 


شهد التطور الإلكترونى فى الأنظمة العسكرية تصاعداً إبان الحرب العالمية الثانية 
وبعدها بسنوات يسبب الحرب الباردة ثم بدأ بالانحسارء وقد تحوّل الكثير من هذه 
المعرفة إلى الصناعة الإلكترونية المدنية» علماً بأن العديد من المنتجات السلعية 


المدنية الحالية يرجع إلى أصول عسكرية حقيقية. 
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كانت الصناعة الجوّية - الفضائية العسكرية فى وقت ما المشغل الأكبر للعلماء 
المهرةه والمهننسية» والتشييو. بولقك دك وزارة الدفاع مليارات اللدولارات في 
مجال البحث والتطوير وتصنيع المعدات الإلكترونية العسكرية» وقدمت المنح 
للمشاريع المختلفة ابتداءً من تطوير تصنيع المعدات الإلكترونية وحتى تطوير الملاحة 
الليزرية والسواتل» وأنظمة الاتصالات والاستطلاع. 


ولكن يبدو أن القيادة التقئية في الإلكترونيات قد رجعت إلى الأيدي المدنية مع 
دخول الكمبيوترات الرقمية. ولقد تطورت الكمبيوترات» والبرمجيات» والدارات 
المتكاملة الكبيرة» والذاكرة» والمعالجات الميكروية» لتواكب الحاحات التجارية 
والصناعية النامية للقدرات الخاصة بالحوسبة ومعالجة البيانات. وسرعان ما تبيّن أن 
لهذه المواد حظوة ومقاماً في الاستخدام العسكري. ولكن بسبب سيرورات الجدارة 
الصارمة واجهت الإلكترونيات العسكرية مجدداً صعوبات في مواكبة التطور السريع 
الذي حققته الالكترونيات المدنية. 


تصئّع معظم الإلكترونيات العسكرية بحسب الطلب ويندر أن أنتجت هذه 
الالكعروئياف يكبيات مشانهة لكات التي تمت تجازياً للمبعبلك المدتي» 
ومعظمها تعد نماذج أكثر تطوراً من مثيلاتها لتعرضها لعمليات تطوير وإدامة متعددة. 
وتئال إلكترونيات الطائرة ثابتة الجناح» والهليوكوبترات والصواريخ الحصة الكبرى 
من موازنة الإلكترونيات العسكرية. ولعل السبب يعود ببساطة إلى أنها أتتجت بأعداد 
فاقت أعداد السفن القتالية» ومركبات الميدان القتالية» والاتصلات الدائمة» وعمليات 
إنشاء ونصب الرادارات. 

تُوُمن أنظمة الإلكترونيات العسكرية مباشرة من قبل فرع من الخدمات العسكرية 
يقوم بطلبها كأجهزة توفر حكومياً (6758)» ثم يتم شحنها إلى المقاول لنصبها 
ومكاملتها مع بقية الأجهزة والمعدات على المنصة المعينة (الآلة الحربية). 

لذلك فإن السفن القتالية والطائرات الكبيرة كالقاذفات الاستراتيجية يحتمل أن 


محدثة تعكس أحدث التغيرات في التكنولوجيا الحربية. 


101 


تصنف أنظمة الإلكترونيات العسكرية إلى ستة أصناف: 

1- أجهزة ومعدات اتصالات. 

2- وسائل ملاحية واسترشادية. 

أجهرة سديد وتحكم في الثيرانا. 

4- تحديد الهدف. 

5- استطلاع من قواعد أرضية» أو محمولة على السفن» أو الطائرات وسواتل 
التحسس. 

6- إلكترونيات للإجراءات المضادة 8024 والمضادة للإجراءات المضادة 8001/1. 

لقد استفادت الأجهزة الإلكترونية من التطورات التي حصلت في الإلكترونيات 
التجارية والصناعية والمخصصة للمستهلك ومنها: زيادة في كثافة الترانزستورات 
لكل 10 مع تناقص في عرض خط ال 10: ومعالجات ميكروية أسرع؛ ومصادر طاقة 
مطورة. قللت هذه التطورات من حجم ووزن الأجهزة وحاجتها إلى القدرة 
الكهربائية بالإضافة إلى تحسين درجة الوثوقية بها. ولكن أدى تقليل الوزن والمساحة 
في حالات أخرى إلى التقييد في إضافة مزيد من الدارات لتحسين حساسية الجهاز» أو 
مداه» أو استجابته» وتعدد استخداماته. 


الاتصالات العسكرية 

تأخذ اتصالات التردد الراديوي حيزاً كبيراً فى أجهزة الاتصالات العسكرية 
( 5م30 تسناحصصره© 21111697). فأنظمة واعةط-صة]31) و أجهز 5 المحمولة في المركبات 
تجمع بين المستقبل والمرسل في حاوية واحدة. وأصبحت هذه الأجهزة حالياً 
تحتوي على معالجات ميكروية لتبديل القنوات (عمنطء)51 اعصمهطن) والقيام بوظائف 
إلكترونية أخرى. ولكل فرع من فروع الخدمة العسكرية روابط اتصالات 
ميكروية» وروابط سواتل» وهواتف ميدانية مرتبطة فيما بينها بأسلاك أو كبلات ألياف 

وتستدسخ شبكات القيادة والتحكم العسكرية الكثير من الفعاليات والوظائف 


الخاصة بالشبكات التجارية في تصميم أحهزتها ووسائلها العسكرية» فأنظمة الراديو 
ذات التردد الواطئ جداً 1/15 تتواصل مع الغواصات وهي تحت الماء» والمستقبلات 
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الحمراء بالاتصالات المكمنية عالية الاتجاهية (6ره01© لهدمءعملط بإلطع1 
0 1لا محر ) ليا ونهار 3 


الملاحة وتعيين الموقع 

تستخدم الطائرات والسفن الحربية الرادار للملاحة والتحكم بنيران الأسلحة. 
ويوفر الرادار قصير المدى على ظهر هذه السفن صورة للساحل والسفن القريبة. 
ولبعض الرادارات القدرة على تمييز الأجسام المتحركة عن الأخرى الثابتة. وتظهر 
شاشات. الرادارات الطائرة الموحودة على معن الطائراث الحربية مشاهد لسمات 
جغرافية كالأنهار» والبحيرات» والسواحل. ويمكن أيضاً تحديد موقع السفينة أو 
الطائرة بإحداثيات طول وعرض وذلك باستخدام أنظمة ملاحة القطع المكافئ 
(كصدع )55 ممتتدع 8]31 عنامطوموط) مثل نظام لوران ©» وأنظمة الملاحة بالسواتل مثل 
5. كما ويمكن تحديد «وضعية) الطائرة بدقة باستخدام رادارات تعيين الارتفاع 
ومستقبلات 659. ويمكن تحديد عمق الماء تحت السفينة بدقة باستخدام مسبار 
الأعماق الصوتي. 

تستجيب بيكونات الميكروايف المختصة بتشخيص الصديق وتمييزه عن العدو 


(151 - عو نه لمعت ممنوءقتامءل1) على السفن والطائرات» لإشارات إستجوّابية 
مشفرة صادرة عن السفينة الصديقة أو رادارات الطائرات. 


بنيران صديقة. وتركب أجهزة الاسترشاد القصوري (كمعادلاة ععصهلنن© لهتارعم1) في 
الغواصات ووسائل الملاحة فى طائرات المدى الطويل. وقد تشمل هذه الأجهزة 
الجيروسكوبات الليزرية بدل الجيروسكوبات الميكانيكية التقليدية والمعجلاات 
(5لعاعدهنواءءءم). وبصورة عامة فإن اإلكترونيات الملاحة ومحددات الموقع 
مشابهة للأنماط المدنية من هذه الإلكترونيات والموجوّدة في السفن والطائرات 
التجارية. 
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التسديد والتحكم بالنار 

حلّت الرادارات المسحكمة بتسديد وإطلاق النار (عز1 مه عمنصسنخ سممةء117 
0001) محل محددات المدى البصرية القديمة وكذلك الكمبيوترات 
الكهروميكانيكية لتحديد مدى الهدف والاتجاه فى المدفعية الأرضية أو تلك 
المحدرلة على السشيس والطاروك ايشا واناراات عياف تستطيع تحديد مواقع 
مدفعية العدو المستورة بطريقة تمديد البيانات (أو ما يسمى الاستقراء بالاستكمال) 
المستحصلة من تقفي المقذوفات الواردة. وتعمل أنظمة رادارات تحكم ناري أخرى 
على التصويب وإرشاد صواريخ أرض - أرضء وجو - جوّء وجوّ - أرض. وتوفر 
أنظمة الرادار الساندة لمنصّات إطلاق الصواريخ الأرضية» والصواريخ المحمولة على 
السفن» موقع هدف تلقائي بالإضافة إلى بيانات الحركة النسبية مع إشعاع توجيه 
«8هن#14 دموء8» للصواريخ الممُطلقة. أما الرادارات المحمولة جوًا فتوفر قدرات 
موازية لإطلاق صورايخ جوّ - جوٌ» وجوّ - أرض. 


وقد صممّت الصواريخ «المضادة للصواريخ» لأداء مهمتها باستخدام رادار فعال 
أو مرسلة تشويش تعمل على إرسال موجات مستمرة أو بشكل نبضات. 


إن الدفاع الوحيد للرادار ضد هجمات صواريخ #5 الحساسة يتمثل في إرسال 
موجات بشكل عشوائي وغير منتظمء وكذلك في الغلق الآني لمرسلاته عندما يستلم 
تحذيراً بهجوّم متوقع. وتتمكن أنظمة التوجيه المستقلة المحمولة على الصواريخ 
المُطلّقة من الجوّ أو الأرض من التصحيح الضروري للمسار وصولاً إلى منطقة 
الهدف. وبإمكان الرادار أيضاً تهيئة فتيل تفجير الرأس الحربي قبل الوصول إلى 
الهدف بمسافة دون إشعاله فعلاً. وتحمل صواريخ كروزء التي ييلغ مداها ندم 500 (سس1 800)؛ 
على متنها أنظمة ملاحة وتوجيه معتمدة على 659.» أو القراءة الكمبيوترية للخرائط 
(عهنلدء1 3 0ء تمده 2) لتحقيق استهداف دقيق للأهداف المطلوبة. 

بإمكان محدد المدى الليزري الفعال تحديد المدى الدقيق للأهداف لخدمة 
المدفعية التقليدية أو تلك المحمولة على منصات متحركة كالدبابات. ويمكن 
استخدام الليزر أيضاً في توجيه صواريخ أرض - أرض» وأرض - جوّء وجوّ - أرض 
المزوّدة بمجسات تتقفى الطاقة الحرارية المعكوسة من الهدف. تسمى الأسلحة 
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المزوّدة بهذه المجسات بالأسلحة «الذكية» - وهي بهذه القدرة تصبح كفوءة في 
انتقاء الأهداف لاختزال إمكانية تدمير الأهداف غير العسكرية» ولتقليل الإصابات 
بين المدنيين وحماية القوات الصديقة العاملة في الجوّار. 


يتم توحيه الصواريخ المضادة للدبابات قصيرة المدى والطوربيدات البحرية 
انطلاقها للتأكد من إصابتها للهدف. يجهز بعض الصواريخ بدارات سلبية باحثة عن 
الحرارة (كانناعتك عصناءء15-5 ولزوووم) توجهها لاستمكان المصادر الحرارية 
كدبابات العدو أو عوادم محركات الطائرات. ولكن لكي تصبح هذه الأسلحة فعالة 
التأكيدي للهدف كأرضية حرارية تنبعث من مصادر إيجابية ُشخصة. 


تحديد الهدف 

تتمكن الرادارات الكبيرة» والقوية وذات المدى العابر للأفق» تحديد تقرب 
الصواريخ البالستية المعادية وإنذار منظومات الدفاع على بعد آلاف الأميال. بالاضافة 
إلى ذلك بإمكان رادارات بحث ممرحلة فعالة وموضوعة على سفن كبيرة مثل 
حاملات الطائرات» أو الرادارات المحمولة جوّاً على طائرات إنذار مبكر (4151808)؛ 
تحديد الطائرات والصورايخ التكتيكية وهي على بعد مئات الأميال. كما أن رادارات 
التحكم بالنار قصيرة المدى تستطيع كشف التهديد الموقعي في مسافة تقل عن 1م: 50 
والتصدي لها بصواريخ اعتراضية. 


استطلاع العدو 

يتحقق القيام بالاستطلاع أو المراقبة طويلة الأمد للعدو (ععمةالفتصد5 تإسعمع) 
باستخدام سواتل تجسس شديدة الدقة والوضوح, وطائرات إنذار مبكر واتصالاات 
(409/لاه) بعيدة المدى» أو طائرات تجسس نوع 1-2 التي تطير بارتفاعات عالية. 
ويمكن تقفى فعاليات العدو بواسطة كاميرات فلمية أو فيديوية حساسة للضوء العادي» 
أد لامع يمف الحمراء - كما يمكن القيام بوضع خرائط رادارية أثناء الليل أو من 
خلال سماء ملبدة بالغيوم أو الضباب تعيق التصوير الفوتوغرافي التقليدي. 
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الاجراءات الإالكترونية المضادة 


تعد الأجهزة الالكترونية المشوّش للتردّدات الراديوية 8014 من الأسلحة المهمة 
فى تجريد العدو من وسائل اتصالاته الراديوية وإشارات راداراته المرتدة. ويتحقق 
ذلك من خلال مرسلات فعالة فى تغيير أطوار إرسالها وتردداته بسرعة» استجابةً لردة 


قعل العداو. 


المعروف: أن أي مشوقن فعال يحب أن يكون قاذراً على عند عجمات مرتداة أو 
انتقامية من صواريخ العدو التي تستهدف مرسلته الراديوية وتدمير الهوائي الخاص بها 
وهى جاثمة فى منصتها الأرضية» أو المنصّات الجوّية والبحرية. 


تهدف المراقبة السلبية بواسطة السواتل والطائرات عالية الارتفاع إلى تحديد 
وتشخيص التهديدات الإلكترونية المحتملة للسفن والطائرات الموجوّدة فوق أراضي 
العدو أو قريباً منها. فضلاً عن ذلك فإن معظم المقاتلات وطائرات الهليكوبتر تحمل 
مستقبلات لها القدرة على تحديد مثل هذه التهديدات الإلكترونية (ومثالها شعاع 
توجيه الصاروخ المضاد) وتحديد اتجاهات مصادرها لكي تتصدى لها وتعالجها. 


تسمى طائرات الإجراءات المضادة الإلكترونية المختصة (عنمممءه181 
1 عتتاكةعصةمتو0) بالسرعوب الماكر (773561). وهي مزودة برادار موجة 
عريضة شمولي بالإضافة إلى مستقبلات راديوية تحدد بدقة مصادر الإشعاع المعادية 
ومعالجتها إما كإجراء دفاعى مضاد أو للاستفادة منها فى توجيه المقذوفات الهجوّمية 
دنا تكرة اهاي ارقا و ستفض فى ابو اء العلاو. تزود هذه الطائرات 
بصواريخ مضادة للأشعة تستهدف هوائي مرسلة العدو وتدميرها. فإذا كانت الأهداف 
مرسلات إلكترونية مضادة (8024) فإن الطائرات تلجأ إلى فعاليات مضادة للإجراءات 
الإلكترونية المضادة أي (6©011). 


يمكن أن تفقد الصواريخ الموجهة بالرادار وجهتها عند إرسال ترددات صدوية 
مزيفة (وعءمطء8 2315 بنفس التتميطظط التضميني والتردد الذي يبثه الرادار الموجه 
للصاروخ مما يؤدي إلى فشل رادار العدو في تحديد مواقع الأهداف. ويُستخدم 
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(نه)؛ وهو منظومة تشويش مضادة للرادارت أيضاً» بصورة واسعة كإجراء دفاعي 
مضاد» وهو يتكون من أسلاك معدنية رفيعة واقصيرة تكون شيكة كات محسوبة 
هي أضعاف أو أجزاء من ترددات الرادار المراد تشويشه؛ وتكوّن هذه الأسلاك أقطاباً 
ثنائية لإعادة إرسال (86,2012:6) طاقة الميكرووايف الواردة. ترزم هذه الأسلاك فى 
صواريخ وتطلق في الهواء باتجاه مسار تهديدات العدو من سفن وطائرات لتشكل 
غيوماً عاكسة تشوش صواريخ العدو الموجهة بالرادار. لذلكء يولّد (08/0) حجماً 
تشويشياً («عناداا0 وداه ويكون تأثيره أكثر حدة في الترددات العالية للحزمة ا. 
وحتى يكون 0له©) ثرا ين أن تقطع الأسلاك بأطوال دقيقة لكي ترك (ع)هدموع1) 
في نطاق الترددات التي ضبط عليها الرادار المراد تشويشه. 


تتم عملية تفعيل 080) بتفجير العبوة الحاملة للأسلاك على ارتفاع محدد سلفاً 
لنشر ثنائيات الأقطاب الصغيرة في الغيوم فتحملها الرياح وهي تهبط ببطئ إلى 
الأرض. 


إن الصورايخ المتقفية للحرارة (8«ناه56-:1162) يمكن تضليلها أو إيهامها برمي 
مشاعل حرارية من السفن والطائرات المتوقعة لهجمات هذه الصواريخ. وكبدائل من 
هذه المشاعل تزود بعض الطائرات الحربية والهليكوبترات بليزرات دفاعية تركز على 
الصواريخ الحرارية لتشويش أنظمة توجيهها. 
أنظمة إلكترونيات الطائرات 

وهي أجهزة إلكترونية مصممة خصيصاً لتركب في الطائرات. ترزم هذه الأجهزة 
(5دهافتر5 ومنهوتحم) نمطياً في الطائرات العسكرية والتجارية في صناديق معدنية 
يسهل فصلها وإعادة تركيبها عند الأستبدال أو الصيانة. تمل هذه الأجهرة هرسالات 
رادارية وراديوية» ومستقبلات» وأجهزة ملاحة» كمستقبلات 629» وبيكونات 
رادارية» وأنظمة توجيه قصوري (كمرعاوتر5 ععصهلنن0 لمتارعم1) . 


تحتاج الطائرات إلى هوائيات خاصة تتناسب وتصميم جسم الطائرة أو أن تكون 
انسيابية لتقليل مقاومة الهواء (الكبح). وتُركب هوائيات الرادار خلف مخاريط 
بلاستيكية في مقدمة الطائرة أو بشكل قبب انسيابية (وعمره<[ عمتلسدعئن5) تحت جسم 
الطائرة أو فوقه. 
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أجهزة قياس المسافة 

إن أجهزة قياس المسافة (11/15 - أمعدممنتناو8 عمتسامدء]3 ععمهاعزط) هي نظام تحديد 
المدى ثنائي الوجهة للطائرات يشتمل على جهاز استنطاق محول جوأ (صوطينم 
1053401 ومجيب ترانسبو ندر (ع00ومقصة1) أ ضي المو قع (0ع0-825منام1ه 
م5 يرسل جهاز الاستنطاق المحمول نبضات 1187 1 بفترة وير 3.5 بمعدل 
0 نبضة في الثانية على واحد من 126 قناة تبعد عن بعضها ب 11112 1 في نطاق 1025 إلى 
2 1150 يستجيب الترانسبوندر بنبضات مشابهة على قناة ثانية تقع على 111812 36 
فوق أو تحت قناة الاستنطاق. تقارن الإشارات المستلمة من قبل الطائرة مع الإشارات 
المرسلة» ويحسب الفرق الزمني بينهما ثم تحسب المسافة ويتم عرضها. هنالك 
حوالي 2000 محطة أرضية في عموم العالم» وإن تاكان (20620) هو النمط العسكري 
المحسن ل 21/13. 


نظام تفادي الاصطدام الجؤّي 

يوس هذا النظام (1045 - متعاو زد ععصهلنهتكث لمث دمه1ئز[1هه عتقه1) على رادار 
الاستطلاع الثانوي (558)» ويحتوي على ترانسبوندرات ذات ترددات ميكروية» 
وكمبيوترات» وشاشات عرض»ء ومنبه صوتي محمول على كل طائرةً لحمايتها من 
التصادمات الجوّية. يقوم النظام بتحذير كافة الطيارين لاحتمال التصادم في وقت 
كاف وبوقت ملائم لأخذ ما يتوجب أخذه من إجراءات لتفادي الكارثة. ومن هذه 
الاجراءات تغيير المسار» أو التسلق أو الانحدار للابتعاد عن الطائرة الأخرى. عندما 
تستجوّب طائرة مزودة ب (7045) طائرة قريبة مزودة بالنظام نفسه؛ تستلم جواباً من 
(958) ترانسبوندر الطائرة الأخرى. يسمح هذا الجوّاب للطائرة المستجوّبة بتحديد 
الارتفاع النسبي (4181006 2120106) وموقع الطائرة الأخرى. ثم حساب سرعة تقربها 
لتحديد إن كان التهديد قائماً. تشمل بعض أنظمة (7088) شاشات عرض في قمرة 
الطيار تبين مناورة الهروب المتكاملة لكل من الطائرتين المتقربتين من بعضهما 
البعضن. 


تطير معظم طائرات الركاب التجارية الأميركية حالياً وهي تحمل أجهزة (5ه70). 
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وهكذا فإن جميع الطائرات المزوّدة ب (7088) في منطقة معينة ترسل في الوقت عينه 
نفس المعلومات إلى بقية الكمبيوترات واصفة ارتفاعهاء» وسرعتهاء واتجاهها وإن 
كانت في حالة تسلق أم انحدار. 


يقرأ الكسيوثر المحمول دا كافة المعلوماك السعلمة من الطائرات الأخرئ 
ويضعها على مؤئشر خارطة موقع : امم -:منهء نص آمو زووط-صواط) لاظهار كافة أجهرة 
(7©0835) من بقية الطائرات الموجوّدة ضمن قطر دائرة مقدرة نم 40 (م! 64) ومع أن 
المنظومة قد اعدت لمدى نزم 40 عند كل طائرة عن المسار الأقرب للطائرات 
(ع كه عنهنلوسحم])» إلا أنه يمكن إعدادها أيضاً لكي تشمل أنصاف أقطار نم 20 أو 
نس 20 » ند 10 أو نحم 5 (دمعا 32» دعا 16 أو دعا 8) عند اقتراب الطائرة من منطقة الهبوط 
أو عندما تواجه الطائرة كثافة مرور عالية. وتظهر الطائرة» داخل منطقة العرضء على 
الشاشة بشكل معين مفتوح أبيض. ويبرمج الكمبيوتر ليركز على إطار يُعيّن المجال 
الجوّي المحمي. ويغلق إطار إهليلجي الشكل على منطقة ترتفع ب :1 1200 (« 366) أو 
تنخفض بهذا المقدار عن أي طائرة أخرى مزودة ب (7©0845) وبمسافات متغايرة أمام 
وخلف وإلى جانبي الطائرة. وعندما تقترب طائرة من إطار المجال المحمي للطائرة 
المعينة يبدأ الكمبيوتر بإصدار تحذيرات للطيار بأن المجال الجوّي المحمي لطائراته 
سيخترق خلال 40 ثانية ما لم يتخذ إجراء للهرب من الموقف. وبمجرد اقتراب الطائرة 
الأخرى ينطلق النداء (1:3452 ,45ة:1) بصوت جهوري وتتحول إشارة المَعِين الممثلة 
للطائرة الدخيلة من اللون الأبيض إلى اللون الأصفر المحمر. يصاحب هذا التغير 
ظهور عدد من القراءات على الشاشة تخص الطائرة المقتربة من المجال تمثل ارتفاعها 
النسبي وما إذا كانت الطائرة في حالة تسلق أم انحدار. 


عند استمرار الطائرة الدخيلة بالتقرب - وخلال 25 ثانية من دخولها إلى المجال 
الجوّي المحمى - يبدأ الكمبيوتر بإعطاء تحذير آخر وتتحول الدائرة الصفراء 
المكدرة البباقلة للظائرة اللضيلة إلن حريم سير باطو كد طهر صوكديائر الظبار 
بالتسلق أو الانحدار» أو بزيادة معدل التسلق أو الانحدار» أو الامتثال لعدد من 
الإجراءات المحتملة لتفادي الاصطدام. 


في الوقت نفسه؛ يستلم طيار الطائرة الدخيلة تعليمات توجهه إلى القيام بفعالية 
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ذات علاقة بالتعليمات المعطاة إلى الطائرة الأولى. فإذا اتبع طيار الطائرة الأخرى هذه 
التعليمات تتحقق مسافة الفصل» ويتحجم خطر التصادم بين الطائرتين إلى الحد 
الأدنى. 


مدى التردد العالى جداً والمتعدد الاتجاهات 

إن مدى التردد العالي جنا والمتعدد الاتجاهات (إعمهناوعم2 طع111 برها 
701 - ععصما دمناءءمنلتمم0) هو نظام ملاحي للطائرة مؤسس على الأرض ويعمل 
على نطاق 7115. وهو مفيد في الطائرات عالية التحليق وإلى مسافة تزيد عن 1م 230 
(هعا 370) عن أقرب محطة 0701 وفي الطائرات واطنة التحليق إلى مسافة ندم 30 أي (مدم 48) 
خطياً عن المحطة. هنالك ما لا يقل عن 1000 محطة 012 في الولايات المتحدة وأكثر 
من 0 محطة تت عموم العالم. يمكن أن يكون 1701 تقلينياً (لممه تامع كمه ©) أو 
دوبلر (:ء1ممه2) وكلا النوعين يعملان على 160 قناة بترددات بين 108 و 21112 118. 


تخطط إدارة الطيران الفدرالي 4ى5 للاستحواذ على أجزاء من نظام 708 العالمي 
لغرض حفظ البيانات (مد8201) بعد أن يتبنى دليل الطائرات التجارية ما يسمى ب 
كخظخخ؟1 أي النظام العددي للمسحات العريضة («رع )5:5 2000 عاك عه - 11106) . 


أنظمة الرادار 
تشتق كلمة رادار (:ة0ة8) من الكشف الراديوي وتحديد المدى (دهناءعاءط منله1 


]1 حمة) وهو نظام إرسال واستقبال فعال قادر على التحري وتحديد المدى 
والاتجاه 0عمنعةء8) للأهداف البعيدة كالسفن أو الطائرات. 
يضيء نظام الرادار (صبعاوبرد معله2) الأجسام البعيدة بطاقة :1:18 ثم يستلم ويحدد 
ويعرض الطاقة المعكوسة. تُنشأ الرادارات فى محطات أرضية ويمكن أن تحمل على 
ظهر السفن والطائرات والمركبات السيارة. يظهر فى الرسم التخطيطى المبسط في 
ترسل المرسلة (رع)نصووصهةء 2©1) قدرة عالية بشكل نبضات قصيرة خلال هوائي 
توجيهي (مممعاممخ عمتاععيزمط) تضيء الجسم أو الهدف. ويستقبل الصدى المرتد» 
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شكل 1-23 مخطط عام مبسط لنظام رادار 


مضخم كسب (1168امددك دنه6) في مستلم نطاق عريض (مه انودع لصدماه17710). يتم 
عرض خَرجٍ المستلم على صمام أشعة مهبط 087 بأشكال وهيئات مختلفة» أو على 
شاشة راسم بلور سائل (معامة1) (نإةامكلط لماوتصت توآ لعصمدءة) . 

يحدد اتجاه الهدف أو السمت (غ)نام:زدة) من اتجاه محور الهوائي عند استلام 
الصدى. ويقاس المدى بوحدات زمن (ميكروثواني وير عادة) تحول إلى مسافة 
مباشرة (أميال بحرية» ياردات» أمتار» وأقدام). 


تنتقل طاقة 11 بسرعة الضوءء أي ومر/م: 300 لذلكء فإن طاقة تردد الموجة الراديوية 
25 تأخذ وير 7 لتقطع كيلومترا واحدا ذهابا إيابا. 

تُرسل الرادارات ترددات عالية» في نطاق الميكروايف عادة. وحيث إن الأطوال 
الموجبة القصيرة تُعين الهوائى الأطول على قراءة مدى أكثر دقة وبقوة تبيين للهدف 
أفضل. ويعطي تحليل عرض الشافة معلومات عن اتجاه الهدف ومساره وسرعته 
وأقرب منطقة للوصول إلي 088 . 


إن معدل زمن النبضات المرسلة وتكرارها يمكن تغييره للحصول على أفضل أنواع 
الصدى. ويسمح إرسال نبضات قصيرة بمعدلات سريعة باستقبال أفضل لارتداد 
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الصدى من الأهداف القريبة كالسفن فى مرفأء والمعينات الملاحية كالطافيات الدليلية 
(0(5ن8 ,عع1ت321) وغيرها. 


يعمل بعض الرادارات بموحات 11 مستمرة 0317 تحدد بُعد | لجسم من خلال قياس 
الانحراف الدوبلري (تقتط5 معاممه2) في الصدى المرتد. وبإمكان هذا النوع سن 
الرادار تحديد سرعة الهدف أيضاً. 


يمكن تضمين موجات 27 المرسلة ترددات لكى يصبح بالامكان تحديد 
المدى من خلال مقارنة الحالة عوقطط أو خواص تضمين (5ع735]1عاع01212 3100113605) 
الأقارات الموسلة والعادة. 


لقد اعتمد الرادار للعمل في مواقع متعددة مختلفة وقد حور وطور للقيام بمهام 
مختلفة. وبمقدور الرادارات العسكرية الأكبر والأكثر قدرة البحث عن أهداف فوق 
الأفق أو تشخيص وتمييز الاختلافات بين مركبة فضائية وأجسام أو نفايات تدور في 
ذلك المدار. وفي الطرف الآخر من المقياس الحجميء يتوفر أصغر الرادارات بسعر 
لا يزيد عن 20004 وهو يمن للسفن الصغيرة واليخوت الفارهة القدرة على مخز 
عباب البحر وهي آمنة في حلكة الليل أو في الضباب الكثيف. من ناحية أخرى توفر 
الرادارات السعميفية على معن الطائرايت التجارية مساعدة فضلى لهذه الطائرات في 
تجنيبها حالات الطقس الخطرة كالزوابع والعواصف الرعدية وتكوينات الغيوم. 


أما الرادارات الحكومية فقد صممت خصيصاً للسيطرة الجوّية («قغه؟ معنف 
انتمهم )» والسيطرة على حركة السفن» ولاستقراء الحالة الجدّية, والمسوحات 
الجيولوجية» بينما القطع الأعظم من أنواع الرادارات يخصّص لخدمة الجيش حيث 
تؤدي مهام خاصة كالاستطلاع» وتسديد وإطلاق الأسلحة والصواريخ» وتقفي 
قطعات العدو وصواريخه التكتيكية؛ وإطلاق التحذيرات المبكرة لدى اقتراب 
صواريخ بالستية أو طائرات بعيدة المدى من حدود الوطن. إن أكبر الرادارات 
العسكرية هي رادارات أرضية مصفوفة الحالة (1230225 نتقتتث لعمقطط لعقة8 لطتاه1©) 
حاوية على هوائيات موجهة إلكترونياً لتقفي الصواريخ البالستية» ومركبات الفضاءء 
والنفايات التي تجوّب الفضاء. وتوجد الرادارات القادرة الأخرى محمولة على متن 
سفن وعلى متن طائرات الإنذار المبكر بعيدة المدى. 
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تحتوي أنظمة الرادار ذاتية الحركة» كما مبين فى الشكل 2-23 مولّدات طاقة. 
وشاشة» وأجهزة اتصالات راديوية» جمعت داخل كابينة واحدة مع هوائي مركب 
فوقها. هذا النظام هو جزء من منظومة سيطرة وتحككم أرضية لتوجيه الطائرات إلى 
مهابط قريبة. وبالإمكان تفكيك المنظومة وخزن هوائيها في حاوية وشحنها في 
طائرة. تعمل بعض الأنواع الصغيرة من الرادارات اكرات أو مقاييس اشاح 
ونعاء ماح في الطائرات وفي أنظمة الاستطلاع الميدانية التي ترزم ويحملها الجندي 
على ظهره. 


2 


الشكل 23 - 2: منظومة رادار منقولة جوّاً 


تحتوي الرادارات عموماًء بغض النظر عن حجوّمهاء على أربعة مجاميع فعالة هي: 
1- مر سلات (5ع))تستقصة1). 

30 هوائي (هوائيات) (5ةممعاصد). 

3- مستقبللات (وعءالعءه 12). 

4- شاشة (شاشات) عرض (18(5م815). 
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مرسلاات الرادار 

توفر المرسلة (عغانتسومة1 :05ه©) في منظومة الرادار النبضية (مهلة8 60وانم 
ددهنوز5) مخرجات 88 النبضية» ويتوجب أن تكون قدرتها كافية للقيام بالمؤمل من 
وظائفها كالبحث والتقصي بعيد المدى أو الملاحة ضمن قطر عمليات مقداره 20 أده 
.ا 32) تتمثل الخواص المهمة للرادار النبضي ب: طول النبضة» ومعدل النبضة أو 
تردد التكرار (لإعمعداوءء1 «مناناءم2)» ودورة التشغيل (ع01٠ن©‏ /إإنا2)» وقدرة الذروة 
ممع روط علووط)) ومعدل القدرة (20771 عع12ء0م)ء وتردد الموحة الحاملة (موتموه 


عناوم . 


يقاس طول النبضة (طاعمع.آ] ووساط) بالميكر وثانية (ومر). والنبضات الأطول 
ضرورية عادة للكشف عن الأجسام نائية البعد عند استخدام رادارات البحث 
والتقصي. ولكن للتبيان على مدى قصير (مقاس بالأقدام أو الأمتار) يجب أن تكون 
هذه النبضات قصيرة نسبياً. 

تردد تكرار النبضة 587: يجب أن يكون بطيئاً بما فيه الكفاية للسماح بوصول 
النبضة إلى حدود مداها الخارجية ثم عودتها قبل إرسال النبضة التالية. تصمم معظم 
الرادارات النبضية بما يسمح ل 81م» وعرض شعاع الهوائي طخل تدع 8 2تمعاسم) ) 
ومعدل الدوران (عنمع ممتهنامع)» أن يرسل 20 َك 0 نبضة عندما يكون الهوائي لا 
يزال مركزاً على نقطة الهدف حيث يسمح بتكرار عودة الإشارات. 


قدرة الذروة ومتوسط القدرة (0062م ععهئء27 امه م20 علوء2) : يقاسان بالواط. 
ويحدّدان وفقاً للاستخدام المرجوٌ. فلتحسين تبيين المدى عندما يكون الأداء محدوداً 
بقدرة ذروة الإرسال يستخدم ما يسمى بتقنية ضغط النبضة (55زوو6:ممه© عواناط 
علاوتصطاءع1) التي تعمل على تحقيق تبيين مدى أقصر من تلك المتعلقة بعرض النبضة 
المنبعثة (178/10]0 ءوادط 12013]60) . إن اختيار المو جه حاملة التردد (تإعمعدوعء] معتصوع) 
يحدد هو أيضا من خلال التطبيق المرجحدٌ للرادار» ويتأثر بتجهيز القدرة المتاح» 
وحجم الهوائي المتاح أو العامل» والمعيقات المكانية. 


إن مصدر قدرة 12 في مرسلة الرادار يمكن أن يكون صمام قدرة (عطن] مرعبووم) 
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مثل المغنيترون («متأعمعة3/1) أو الكليستروة (عصمعةز11) ) أو سلسلة مضخمات 
القدرة الترددية (منهط «ء#ناوسخ «عوط-م:ة1ان:0). يمكن أن تكون هذه 
المضخمات الترددية أجهزة حالة صلبة إلا أن مضخمات القدرة المخصصة للسلسلة 
هي في الواقع صمام موجي مرتحل عطن1 06ه 1[ عستاء جم أو (2991) . 


يحول صمام القدرة الترددي أو مُرحّل تضخيم القدرة معظم الدَّخل الكهربائي 
(نامم1) إلى قدرة نبضية كاستجابة لفعل مُضمن تكوين النبضة (ومنصدمه-هوانم 
01 فيوفر بذلك نسخة ملخصّة من التيضنات إلى شبكة التضمين 
(014 عمننه1:ه]3 ) الخاصة بالمضخم أو لكاثود المغنيترون. 


أما مفتاح ضاق المرسل المستقبل (08) أو (:6<ءامناط) فيسمح لهوائي واحد 
أن يكون في الخدمة للقيام بمهام الإرسال والاستقبال. إن جهاز (:ع<ءامنا2) هو في 
الحقيقة جهاز حماية يقوم بإفراغ (4ن0 50:6) إشارات الإرسال القوية أو حجبها من 
الدخول إلى المستقبلة الحساسة وإتلافها. (انظر الفصل 7 تكنولوجيا الماكرووايف 
وال 11115). 


هوائيات الرادار 

تصنع هوائيات الرادار (كقةممعامحى عهلة؟1) بأشكال مختلفة إلا أن أكثرها شيوعاً في 
الاستخدامات العسكرية هي هوائيات القطع المكافئ المصنوعة من صفائح معدنية 
تبدو كضلع البرميل 50:17 أو في هيئةإطار مفتوح (عموء8 دعم 


695 . يركب كلا النوعين على مسوق موتور يحركه بسرعات مختلفة وعلى 
مدار 3605 . 


أما هوائيات سطح السفن للبحث والتقصي المساحي أو الملاحي فهي نمطياً قطع 
مكافئ ذي محور طويل أفقي تكوّن شعاعاً عمودياً شبيهاً بالمروحة يرتفع بزاوية "30) 
إلا أن عرضه لا يرتفع بأكثر من درجتين إلى أربع درجحات»؛ لكي يسمح بتقفي الهدف 
حتى وإن مالت السفينة أو انعرجت في مسيرها. 

أما الهوائيات المستعملة في تحديد ارتفاع الطائرات القادمة أو الصواريخ فهي 
عادة ذات مقطع بشكل قطع مكافئ محوره الطولي عمودي (شاقولي) ليكوّن مروحة 
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أفقية أو شعاع ذيل القندس. قد يبلغ عرض هذا الشعاع ”30 إلا أن ارتفاعه لا يزيد عن 2 
أو 4 درجات. في أنظمة السيطرة على التقرب الأرضي للطائرات 604» يُركٌب 
الهوائي بحيث يمكن للجزء العريض من الشعاع أن يتحرك بزاوية "90 من مستوى 
البحر أو الأرض لمتابعة الارتفاع المتغير للطائرة في مرحلة التقرب للهبوط. وفي 
بعض منظومات ج00 يُركب هوائي كاشف الارتفاع (مممعاصى عمنفصاظ غطعنه11) بشكل 
مستقل لكى يتمكن من الدوران الحر على مدى 3606. وفى الراداراث الأخرى يُركب 
الهواي على بسعوى,الذورانا الكامل 600و تقسه لتحديد تعد الظائرة واتجاعها: 


يحدد حجم عاكس الهوائي (:مغء616 دممعامى) وشكله من خلال التردد المرسل 
(مضاعفات أنصاف طول الموحة»). وللرادارات طويلة المدى العاملة ضمن نطاق 
135] أو على ترددات ميكروية واطئة (21512 500 إلى 6112 2) عاكسات ضخمة:؛ فيما 
تحتوي رادارات المدى القصير التي تعمل ضمن ترددات ميكروية أعلى (65812 3 إلى 
7 10) على عاكسات صغيرة. يغطى بعض هذه العاكسات برادومات (وعجمه0ة2) 
(قبب لدائنية لحفظ الهوائي) شفافة لحمايتها من عوامل الطقس. (انظر الجزء 6) 
الهوائيات والأبواق ((110105 لنة 25 ممعغصك )) . 


سعقيلات الراذاو 

تكون الإشارات المستقبلة (55ء7أعمع1 :3:0 1) من مفتاح 11 ممزوجة مع إشارات 
مذبذب محلي (:0511260 1.0031) لإنتاج إشارة تردد متوسط 17 يسهل تضخيمها 
ومعالجتها. وقيمة 1 النمطية للرادار إما 21512 30 أو 21512 60. وإن معظم المذبذبات 
المحلية الحالية هي أجهزة حالة صلبة» جاءت بديلاً من كليسترونات الانعكاس. 
يحصل المزج (81:08) في فجوّة البلورة» وتُضخم إشارة 15 الناتجة بواسطة مضخم 18 
(#عقناصددخ 18]) قبل تلقيمها إلى كاشف (:2616060) ينتج إشارة فيديو. قد تكون للرادار 
قنوات استلام متوازية لمعالجة أكثر من عملية رجوّع واحدة للاشارة وبشكل متزامن. 
تتناسب فولتية إشارة الفيديو طردياً مع قوة الإشارة المستلمة» إلا أن إشارة الفيديو تلك 
يتوجب تضخيمها لكي تعرض على مرقاب أشعة مهبط (0271 -وطب 0ه علمطنهه) أو 
أنواع أخرى من شاشات الرادار. 
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يمكن تحديد مدى الهدف واتجاهه على أنواع مختلفة من وسائل عرض 087 
منها: كاشف موقع الخارطة (:0:هء01م1 دمنازوهم مداط) أو (1م0)» المبين في الشكل 
3-3)» وهو الأكثر شيوعاً لسهولة ترجمته وفهمه كما أنه النوعية المفضلة في حالات 
الطوارئ. إن (055) هو عارض إحداثي قطبي 0ه أمعوعءط عنهصتل1و20- و [20) مع 
هوائي رادار ممثل بشكل نقطة (:وم5) في وسط الشاشة (ونإهاموز2 عهل822). وتظهر 
الأهداف (من سفن أو طائرات) بشكل بقع مضاءة فيما تظهر الأرض بشكل أحزمة في 
محيط الشاشة بعد مرور الشعاع القطري (حصدء8 21نل22) وهو يمسح بدورانه وجه 
الشاشة؛ علماً بأن كافة الصور والرموز يعاد رسمها من جديد في كل مرة يمر بها 
الشعاع تزامناً مع دورة الهوائي. ْ 


تتمو ضع مواقع الأعداف والكتل الأرضية وافقاً لمعطيات بوصلة (355 مده ©) ) 
تحدد الاتجاه المغنطيسى الحقيقى المختار. كما أن حركة الهدف على الشاشة تكون 


منسوبة إلى حركة الرادار الذي يكوث إما متحركاً أو ساكناً. 


يتم تحديد مدى الأهداف واتجاهها بصورة تقريبية ومستمرة من خلال مراقبة 

الشاشة والمعرفة المسبقة للمدى المحدد (عمنناء5 ععصه2)ء» وتأشيرات البوصلة 

(5ه0:200260 ومهمصرهح) . غير أن معظم أنظمة الرادارات الحديثة توفر حالياً قراءات 
رقمية تظهر على وجه الشاشة عند وضع منزلقة (:0:50) مرئية على صورة الهدف. 
الشمال المغنطيسي 


شكل 3-23: شاشة رادار كاشف موقع الخارطة .7271 


711 


تتوفر منظومات مزودة بمعالج ميكروي تتمكن من تحديد مدى الهدف, واتجاهه 
ومساره» وسرعته مباشرة على الشاشة وبشكل جدول. 


ييه قرض رادا 187« الشتحمول وا غرضن الرادار المضمول على ظير التفيية إل 
أنه أكثر صعوبة في الترحمة والفهم لأن الهوائي فيه منكس باتجاه الأرض. 


ولهذا السبب فإن وجوّد سواحلء وأنهار وبحيرات وجبال» وغيرها من المعالم 
الأرضية المميزة» مُفيد فى الملاحة والاستمكان. 


هنالك طريقة عرض رادارية أخرى أكثر خصوصية في وقتنا الحاضرء لاسيما في 
الاستخدامات العسكرية الهامة كتحديد ارتفاع العلاق بطر افارات المت قبة 7 
النار شاشات عرض نوع 8» كما هو مبيّن في الشكل 4-23» تظهر المدى والاتجاه 
لأهداف معينة» أو لعدد من الأهداف في الطرف الضيق من شاشة الرادار. إن العرض 
بشكل الحرف 41» كما يوضح في الشكل 5-23 » هو نوع آخر من العروض الخاصة 
يبيّن مدى واتجاه وارتفاع الهدف على الشاشة في الوقت عينه. 

يقوم العديد من الرادارات العسكرية الحديثة برقمنة معلومات الرادار التماثلي 
(1303 عهلددث ء2نانعن0) المستحصلة من الهوائي وعرضها على شاشة فيديو منمط 
ماسح شبيهة بشاشة التلفزيون تظهر فيها الأهداف المتحركة فقط وتكون محولة إلى 
رموز دالة. 


شكل 4-23: عرض شاشة 5 الرادارية. 
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تعمل هذه الشاشات المعضدة بالكمبيوتر على إزالة كافة المعلومات الزائدة وغير 
المهمة لمشغل الرادار» أو ضابط الأسلحة أو قبطان السفينة فلا تظهر عليها. وهكذا 
فإن هذه الشاشات تقايض الدقة العالية لشاشة 801 التماثلية التقليدية» فى الحصول على 
طرطن اكع سيولة فى #ينية وقوي الرغيوو. #كية هله الشاشات تلك المسشتخدية نى 
مراكز السيطرة الجوّية (انظر الفصل 13) «عرض شاشات الأجهزة والمنظومات». 


شكل 5-23: عرض شاشة ]1 الرادارية. 


أنطقة ترددات الرادار 

تظهر ترددات الموحة الرادارية الحاملة» ف مخطط دلالة ممت ممتهمعنوءط)» 
ترددات الموجة الميكروية المبينة في الجدول 1-23. ويقسم استخدام الطيف إلى 

1- تعمل رادارات البحث والتقصي الجوّي في النطاق ,1 أي من 1 إلى 6112 2 
(طول موحي من من 15 إلى دك 30 » ولكنه يسمى نطاق ال حصت 20). 

2- تعمل الرادارات البحرية طويلة المدى في النطاق 58) أي 2 إلى 65812 4 (طول 


موجي 5 إلى مت 15 إلا أنه يسمى نطاق ال يمه 10). 


3- تعمل رادارات الطقس في النطاق ©» أي 4 إلى 6312 8 (طول موجي 3.75 إلى 
حص 7.5). 
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4- تعمل الرادارات البحرية قصيرة المدى ضمن النطاق , أي 8 إلى 6112 12 
(طول موجي 2.50 إلى ممه 3.75, إلا أنه يسمى النطاق ممه 3). 


5- يعمل رادار السيطرة الأرضية في المطارات ضمن النطاق ع1 أي 18.0 إلى 27.0 
2 (طول موجي 1 إلى حص 1.7 إلا أنه يسم نطاق المليمترات). 


توفر هذه الترددات درجة من الوضوح هي الأمثل إلا أن مداها يقل أثناء المطر أو 
الضباب بسبب بخار الماء الذي يضعف هذه التردداتة:. 


4 5 6 80 10 15 20 30 40 50 60 75 0 


3 0.4 0.5 0.6 0.75 1 1.5 2 3 3.75 5 6 7.5 10 15 20 و30 40 50 60 20015010075 300 


جدول 1-23: مخطط دلالة لأطوار الترددات العسكرية. 


خصائص هدف الرادار 
إن قوة إشارات 2873 المنعكسة من الهدف هي دالة حجم وشكلء» وتركيب ذلك 
الهدف. ويختلف الانعكاس إذا ما غير الهدف موقعه بالنسبة إلى الهوائي المستلم» أو 


إذا ما غير الرادار من تردداته المرسلة. ولكن السفن والطائرات تصبح غير مرئية إذا ما 
تقدمت باتجاه الإشارة المرسلة (م«0-لدع1]) . 


كذلك تكون الأهداف المصنوعة من الفيبرغلاس» والخشبء وغيرها من المواد 
غير المعدنية» شفافة وغير مرئية من قبل الرادار. 

يستند مفهوم الطائرات والسفن الخفية (5:6010) على المعرفة القائلة بأن لبعض 
المواد القدرة على امتصاص طاقة الرادار» وأن السطوح المائلة بالنسبة للأشعة 
الزادازية القادمة سواء كاثت شمفصّة أو عاكسة ستعكس هذه الأشحة بعيدا خن الراذار. 
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ولقد استغلت الطائرات الخفية كلا هذين التأثيرين (امتصاص وعكس طاقة 
الرادار) لمنع أي صدى (6وطء8) أو تحجيمه؛ وبذلك تتمكن هذه الطائرات من خداع 
الرقابة الرادارية وتفلت منها. 

من ناحية أخرى تستطيع صفائح معدنية صغيرة» أو مفاصل بلاستيكية ممعدنة في 
زوايا الطائرة أو السفينة» أن تعكس إشارات الرادار بكفاءة» وإرجاع المزيد من الطاقة 
إلى مستقبل الرادار بالمقارنة مع صفائح معدنية أكبر ولكنها موضوعة بشكل 
عمودي. كما أن عاكسات زوايا موجودة على طافيات تأشير القناة 
(0(/5نا8 عسناعة]/8-اعممصقطكء) أو مقدم السفينة» أو صواري السفن الشراعية» تعزز رؤية 
الرادار لهاء لاسيما في الليل أو أثناء الضباب. 


ضوضاء الرادار 

يمكن كشش صدى الموخة الرادارية فقط إذا كانت شدتها غالية قياساً بشدة 
مختلف إشارات 27 المستلمة والتي تسمى بالضوضاء (6وذ200). وقد يحصل تداخل 
موجي مع ضوضاء راديوي من فعل الطبيعة أو الإنسان» أو عن طريق بث العدو 
لإشادات بشكل كثيف فتتداخل الموجات عند الاستقبال. 


البلبلة الرادارية 

إن البلبلة الرادارية (16أناآن نهلكة:1) هي تداخل موجي مع موجات الرادار المستقبلة 
يغلف عودة الإشارات المرتدة عن الهدف المعنى سواء كان سفينة أو طائرة. هذا 
الرجوّع المشوه للإشارات يمكن أن يكون بسبب بلبلة سطحية (ع نت ععقسن5) 
ناتجة عن استطارة طاقة #7 في النطاق الجانبي عند وضع الهوائي قريبا من موجات 
البحر. تزداد هذه البلبلة مع ارتفاع الموج أو اضطراب حالة البحر. كما تحصل بلبلة 
حجمية (:ه نات عدساه1؟) أيضاً بسبب الضباب والغيوم» والمطرء والجليد والطيور. 


يمكن تعمد إحداث البلبلة الحجمية لغرض التشويش على الرادارات العسكرية 
باستخدام منظومة (لته) أو قطع صغيرة من أسلاك معدنية تعمل كثنائيات قطبية 
مرنانة (5وع016م101 مودهووء2) عند نشرها في الجحدٌ. ويكون عوط ) شديد التأثير 
بالترددات الميكروية العالية. (انظر «الاجراءات المضادة الالكترونية» 81/1 الوارد 


1 


ذكرها فى هذا الفصل). 

الرادارات المحددة للارتفاع 

لهذه الرادارات (5ئهلة عمنلصةتطعءنك2) هوائي قادر على البحث والتقصي في 
ثلاثة أبعاد وذلك لتحديد ارتفاعات أهداف متعددة كالطائرات والصواريخ. ومن أمثلة 


الهوائيات القادرة على تحديد الارتفاع كل ما يملك عاكساً اسطوانياً بشكل قطع 


مكافئ مركب عمودياًء ويرسل نبضات من شعاعات متعددة. 


لبعض أنواع الهوائيات ثلاثية الأبعاد مفراس ارتفاع مساق بموتور ويتغذى من 
صحن عاكس بشكل قطع مكافئ» لتجهيز شعاع مروحي أفقي وسريع التذبذب. 
ولكلا هذين الهوائيين قدرة على الدوران 360" للحصول على اتجاهات دقيقة للبحث. 


الرادارات المتقفية 


إن الرادار المتقفي (2202:5 عماءه:1) هو الرادار القادر على تقفي هدف واحد 
بشكل دقيق جداً. وله عادة هوائى صحنى يوجه باتجاه الهدف المطلوب. وبعد أن 
يقفل الرادار على دف يدا باسقيال 07 متصل من البيانات» وينتج بوق التغذية 
(5:ه1ظ 169) المركب على نقطة بورة الصحن ذات القطع المكافئ شعاعاً ضيقاً أشبه 
بالقلم (صوء8 1نعموط). وعند تعشيق بوق التغذية يبدأ الشعاع بالمسح المخروطي 
حول محور العاكسة باتجاه الهدف. وتولد سعة ومطاورة (عدزوهام) الأشعة المرتدة 
المستلمة إشارات خاطئة (815مع51 18:08) تستخدم كتغذية راجعة تحرك هوائي الرادار 
باتجاه خط الهدف. وعندما يُقفل على الهدف تماماً يحسب الهوائى زاوية ذلك 
الهدف بدقة متناهية. ْ 


رادارات البضة الواحدة 

يعتمدأداء هذا النوع من الرادات على تقنية تقف: تسمى قياس زاوية النبضة 
الأحادية («عماعتناقةء8/1 عاعهث ع دآناممهه32)» وهي التقنية البديلة لطريقة المسح 
المخروطيء التي تقلل من احتمال استهداف الرادار من قبل الصواريخ الباحفة عن 


الرادارات (و16زو1/15-ع مناءء5- نهلك ة 12) . يستخدم في هذه الرادارات زوجان من الأبواق 
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المغذية العمودية والأفقية ممتدة على محور عاكس لكي تتم معاينة الهدف من زوايا 
مختلفة. يرسل الرادار نبضة واحدة (ءوانممهه281)» ولأن الأبواق غير مصطفة» ترجع 
أربع إشارات مرتدة مختلفة. يُولد الاختلاف بين الإشارات الراجعة إشارات خاطئة 
تدعو محور الهوائي لكي يتموقع على الهدف تماماً. ويستخدم هوائي النبضة الواحدة 
في التحكم بنيران الأسلحة وفي توجيه الصواريخ. يصعب التشويش على هذه 
الرادارات بسبب المعدل الواطئ لتكرار إشارتهاء وهو الوقت الفاصل بين لحظة 
إوسال البشة وإطفاء المرسلة. إن هذا التمط من التبضات غير المنظبة قد تشوش 
الصاروخ الباحث عن الرادار ويشتته علماً بأن رادار النبضة الواحدة يمكن أن يشوش 
بواسطة إشارات معاكسة قطبياً. 


رادارات المصفوفة الممرحلة 

هي رادارات (30315] نزهترخ-لءمو2) مزودة بهوائيات تمسح إلكترونياً بثلاثة أبعاد 
لكي تقوم بإرسال واستقبال طاقة 817» مسقطة بذلك الحاجة لتحريك الهوائي بالاتجاه 
أو الارتفاع المطلوبين. يتضمن الشكل 6-23 مخططأً مبسطأ لوظائف السيطرة 
والتحكم لهذا الرادار. يحتوي الهوائي على مصفوفة من عناصر إرسال - استقبال 
إرسال الطاقة من كل من العناصر بحيث يتكون المخروط الضيق أو الشعاع القلمي» 
وتكون القمة («وم) في مركز المصفوفة» كما هو مبيّن في الشكل 6-23. 

تصنف المصفوفة إما إيجابية أو سلبية. والإيجابية منها لها مضخمات ومضاعفات 
خلف كل عنصر أو مجموعة من العناصر. وبالنتيجة» تصبح هذه الهوائيات ذات قدرة 
أعلى من مثيلاتها التقليدية. وعلى العكس من ذلك فإن المصفوفة السلبية تساق من 
مصدر تردد راديوي. إن كلاً من المصفوفتين الإيجابية والسلبية يجب أن يقسم 
الإشارة من خط الإرسال المنفرد ومن كافة عناصر المصفوفة. يتم هذا عادة مع تغذية 
بصرية (0عع2 1[وءتنام0 ) أو مشتركة (ع6]ة1وم01©) . 


إن التغذية البصرية (0ع56 021م0) هي مصدر أحادي» يقوم بوق عاد بإضاءة 


الجزء الخلفي من المصفوفة بواجهة طور كروية. 
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إن القدرة المجمعة بواسطة العناصر الخلفية للمصفوفة يتم إرسالها خلال مكونات 
تسمى محولات الحالة (65نط5 عكهام) التي تقوم بإنتاج سطح الواجهة وتسيير 
المصفوفة. تُشْع الطاقة بعدئذٍ من الجانب الآخر من المصفوفة» وكأنها عدسة. 


شكل 23 - 6: هوائي رادار المصفوفة الممرحلة 


هنالك نوعان من شبكات التغذية المشتركة (ئ11هاء71 لعه1 علة1وم01©) شبكات 
متسلسلة ومتوازية. تتغذّى الشبكات المتسلسلة (واره26 وونره8) من نهاية واحدة. 
فيما تتغذى الشبكات المتوازية التدرجية (يئ1رهونئاع]2 اعالدعدط [دتطعمدت111). والتي 
تتشعب كالشجرة؛ من مصدر يمائل جذع الشجرة. يستخدم كلا النوعين من 
الشبكات مكونات خط الإرسال لتقسيم الإشارة بين العناصر» وتتموقع محولات 
الحالة على العناصر أو داخل الشبكة المتقاسمة. 


تنتج محولات الحالة تحولات حالة مسيطر عليها على امتداة الطور العامل 
للمصفوفة. إن كلا من محولات الحالة التماثيلية (وه1دهصة) والرقمية (1مازوذط) مصمم 
داخل مركبات حديدية (وهانسه) أو صمامات ثلاثية» (وهلوئط 518). يعد المخول 
ريغيا - سبنسر (60061م5 -193ع1268) مثالا على محول الحالة الحديدي. وهذا المحول 
عبارة عن دليل موجة (علننوء05) مع قضيب من مادة حديدية ممغنطة 
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(عناعمعةمرونتء18) موضوعة حور في الداخل بالإضافة إلى سولينويد ملفوف حول 


فضي يدول اللسالةا إكاوات :5 المارةه يلاتك يحول ماديا :نر بن كبية تحول 
الحالة (:11ط5 ووه(م) يمكن السيطرة عليها من خلال التيار المار بالسولينويد» ويتغير 
المجال المغنطيسي الطولي الناتج عند تفعيل السيلونويد ويؤدي إلى تغير في ثابت 
إنتشار طاقة التردد الراديوي (دمتامعةم220 لإوتعمظ 117) فيسمح بالسيطرة على تحول 
الحالة بواسطة التيار المساق. 


إن محول ريغيا - سبنسر هو مبادل ترددي (21همءمنزهء2) لتحويل الحالة فهو يجهر 
أو يتيح تحول الحالة ذاتها لمرور الإشارة في كلا الاتجاهين. (انظر أيضاً «محول 
الحال «روءموم5-هزوع26». فى الجزء 7 تكنولوجيا الميكرووايف وال 1[118»). 


تُعمل الإشارات المُخرجة من مئات من عناصر 72 ذات التغذية المنفردة في 
الأنظمة الكبيرة» كتلك المصممة لاستطلاع الفضاء أو للأبحاث طويلة الأمد 
كو حدات (26000165) قابلة للاستبدال من الشعاع القلمي. 


لرادارات المصفوفة الممرحلة الكبيرة أطوار أخفاق تدريجية لأن أخفاق عدد 
صغير من أجزاء 78 الفردية وصمامات الممضخم لا تؤثر معنوياً على أداء المنظومة. 


ولزافاراكف المصفيفة الممرسلة المسحي لين أ قدية بصرية تمطيا سكن أن 
تمسح (4ودههه8) هذه الرادارات إلكترونياً بسرعة فائقة باستخدام هوائي ميكانيكي 
التذيذب ذي قطع مكافئ. ومع هذا فإن الرادار بأكمله أخف من الرادار المحمول جوَاً 
التقليدي؛ لأن موتورات المسح قد أزيلت لتحتل المنظومة مساحة أقل. 


لقد جُهزت بعض قطع البحرية الأميركية بنظام (2))880615 وهو نظام تام الأتمتة 
ومتكامل لأغراض الدفاع الجوّي. يؤسس هذا النظام على رادار مصفوفة الحالة متعدد 
الوظائف (4/8 - 821/559) الذي يحتوي على أربع مصفوفات هوائي مسطح ثابت 
(5:ا4:3 3لللاعاتنك نقواط 60::زة1) مركبة في موضع شبه عمودي على سطح السفينة لكي 
تواجه زاوية ”90 من بعضها. وتحتوي كل مصفوفة بقطر :1 10 (دم3) على أكثر من 4400 
صعريت 
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سرعان ما توازن الكمبيوترات علاقات الحالة بين عناصر المجموعات لتحويل 
اتجاه شعاع كل مصفوفة إلكترونياً لتقفي أهدافاً في مئة قطاع. وبذلك تستطيع أن 
توفر بيانات تقفة لتسديد الأسلحة الدفاعية على أكثر من 250 هدفاً جوّياً وأرضياً فيما 
هي لا تزال مستمرة في مسحها نصف الكروي. 


بإمكان هوائيات المصفوفة الممرحلة الضخمة في قواعدها الأرضية أن تحدد 
وتتقفى سواتل متعددة» وكذلك الصواريخ» وغيرها من مركبات الفضاء. تشمل 
منظومات رادار المصفوفة الممرحلة الرادارات المتحركة في البطاريات المضادة 
للصواريخ» في القواعد الأرضية» والمهيأة لتقفي الصواريخ البالستية. وقد صممت 
أنواع أخرى من رادارات المصفوفة الممرحلة لتقفي نيران المورتور (الهاون) 
والمدفعية. تقوم الكمبيوترات بحساب المسارات المنحنية (وعنماءوزة1) 
للمقذوفات» ومنها يتم حساب الإحداثيات الجغرافية للأسلحة المطلقة لها من أجل 
تدميرها. 


رادارات الموجة المستمرّة الدوبلرية 

يُعين رادار الموجة المستمرة الدوبلري (5ئة120 رعاممه (187©) ع7ه]آ-5نامنامتامه2) 
على التمييز بين الأهداف المتحركة والثابتة» وذلك لاحتوائه على مرسلة 088) يتم 
تحديد طاقة 28 الراجعة من خلال مزجها ببعض طاقة .21 تنتج الأهداف الثابتة فولتية 
ثابتة) إلا أن الأهعداف المتحركة تنتج فولتية متناوبة (ع مقع 1م ) هي فرق تردد 
الدوبلر بين الإشارات المرسلة والمستلمة. يُعد هذا الرادار الأنسب في حساب السرع 
الشعاعية (وع]هماء7؟ 20181) الاتجاهية للأهداف» وكذلك لتحديد وجدّد أهداف 
متحركة بدل تحديد موقعها بدقة. لذلك» فإن هذه الرادارات لا تحدد المدى (البعد) 


بلقة. 


رادارات الدوبلر النبضي 


وهذه الرادارات ((57212) 5 :عامم120 ءواناط) هي تحوير لرادار دوبلر الموحة 
والنبضات المستلمة هي أجزاء صغيرة من مرتدات 017. ينتج الهدف الثابت نبضات 
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منتظمة إلا أن النبضات الصادرة عن أهداف متحركة تختلف في سعتها (0106]نامصم) 
ذووياً بسبب ترابط الحالة (06مع:ءطه0 ه5ةط2). وفى كل مرة وعند عودة صدى الهدف 
الثابت؛ يمتزج هذا الصدى نفسه مع الفولتية التي مدت باختلاف الحالة منذ لحظة 
إرسالها. 


رادارات تعيين الهدف المتحدك 

إن رادارات تعيين الهدف المتحرك ((8111) ههنلةء1لم1 أععنه1-عم010:1) هي 
رادارات 097 نفسها لكنها تتمكن من الحصول على معلومات دقيقة تتعلق المدى إذا 
كان حامل موجة 0577© مضمّن بالنبضة (240011260 ءو1آن2) » والنبضات المستلمة هى 
عينات صغيرة من مرتدات /7ا0. ينتج الهدف الثابت نبضات مرتدة (راجعة) 0 
ولكن النبضات المرتدة من أهداف متحركة تختلف في سعتها بصورة دورية. ويميز 
رادار 3471 بين الأهداف الثابتة والمتحركة من خلال طرح نبضات الصدى من مثيلاتها 
المرسلة. تنتج هذه العملية نبضات ذات سعات ثابتة للهدف الثابت ونبضات ذات 
سعات مختلفة (متخالفة) للأهداف المتحركة. وعندئذ يصبح ممكناً عرض الأهداف 
المتحركة فقط من خلال حذف السعات الثابتة الراجعة. 


رادارات التحكم بالنار 
هي رادارات (55ة120 1متاأمه0 ع6:ز2) متخصصة في تقفي الأهعداف المشخصة 
لتحديد مداها واتجاهها. وتستخدم هذه المعلومة الدقيقة لتوجيه نيران المدفعية» 


رادارات المصفوفة محددة المسح 


يجمع هذا النوع من الرادارات (25ة120 نزقتتخ صدء5-لء]نن1) بين وظيفتي البحث 
والتقفي» وهو يحتوي على هوائي مصفوفة مرحلة ههط مع محولات حالة :83 ذات 
طاقة عالية تحت سيطرة معالج إشارات رقمي (:هووءههع2 51081 141زع61). يتبح نظام 
هوائي ماسح للشعاع؛ مرن لهذا الرادار القيام بوظيفة مزدوجة إذا قام بالإرسال على 
تردد توفيقي بين التردد الأمثل للبحث والتردد الأمثل للتقفي. 
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إن تسمية رادارات البحث (5:ة280 داعموء9) تنطيق بعامة على أية منظومة رادارية 
لفحص حجم نصف كروي من الفضاء حول الهوائي وتحديد أهداف على الأرض» أو 
في البحرء أو الجوٌ. وقد تحتوي على هوائي ميكانيكي دوار بشكل مستمرء أو هوائي 
خط يعمل نمطيا في الطور 5 أو .1 من الترددات لتسليم المعلومات إلى ردارات قصيرة 
المدى ذات تردد أعلى» ووضوحية أفضل لأجل تقفي هدف أو التحكم بإطلاق النار. 
تسمى هذه الرادارات يفنا بالرادارات الاستطلاعية (1:2025 ععصة11ئء501) عندما نتم 
مراقبة أهداف بعيدة المدى كما في نظام المراقبة الجوّية المدنية. 


رادارات التقفي 

إن رادار التقفي (5نه820 عدناءه:) هو نظام رادار تقتصر مهمته على إبقاء هدرف 
واحد أو أكثر تحت المراقبة المستمرة من أجل التحديد الأدق لمواقع الأهداف. 
وغالباً ما يتم تسليم الأهداف المهمة التي يحددها رادار البحث إلى رادار التقفي الذي 
يقفل عليها. يحقق بعض الرادارات كلتا الوظيفيتين (البحث والتقفي) من خلال 
المشاركة الزمنية للشعاع المرن من قبل الهوائي هه«. 


رادارات الاستطلاع الثانوية 

هي إحدى وحدات رادار السيطرة الجوّية التي تقوم بتشخيص وتقفي الطائرات 
المدنية والحربية في عموم العالم. وهي مولفة من مكونات نظام بيكون رادار السيطرة 
الجوّية 170115 التابع ل حرى8 . إن رادار الاستطلاع الثانوي (ععصهلاك من نإنهلدمءء5 
558 - 802:5) متحد نمطيا مع رادار السيطرة الجوّية ويُركب الهوائي التابع له فوق 
هوائي رادار 4760 (السيطرة الجؤّية). 


تقوم المحطة الأرضية باستجوّاب المتلقي (ترانسبوندر) في الطائرة بواسطة شعاع 
طور ضيق وتردد 21112 1030» وتتلقى الإجابات على تردد 21112 1090 وذلك لتحديد 
مدى واتجاه تلك الطائرة ويُرجع ترانسبوندر الطائرة سلسلة من النبضات تحدد هوية 
الطائرة وارتفاعها. لقد طور هذا الرادار من نظام تحديد الهوية العسكرية المسمى 
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«صديق أم عدوٌ» 158 . (انظر تحديد هوية الصديق من العدو 1معمظ دمنتهء6نامء10) 
151 - ع80 02 فى ما يلى من هذا الفصل. 


متلقيات (ترانسبوندرات) التردد الراديوي 

إن الترانسبوندر (المتلقي) (15ع020م135' 'إعمعتوع 122015) هو نيكوا ن يجيب 
بشفرة تحديد هوية استثنائية بعد استجوّابه على تردد خاص. تركب ترانسبوندرات 1217 
على الطائرات المدنية والعسكرية وكذلك على ظهر السفن العسكرية. ترسل إشارة 
الإستجوّاب (515081 «وننهع20ه1م1) عادة من مرسلة موجوّدة على الأرض أو في طائرة 
أو سفينة. تسمى استجابة الترانسبوندر بالإجابة (/رام»©). لا يجيب الترانسبوندر إلا 
إذا استجوّب بإشارة ذات تردد معين» ذلك لأسباب أمنية أو للتقليل من استهلاك 
الطاقة. 


ترانسبوندرات السيطرة الجوّية 

تعد ترانسبوندرات 25 من الأجهزة المهمة في أنظمة السيطرة الجوّية (المرعمنه 
10خ - نم كصهومقصةء1 1[متاهه0© عتقة1) . الترانسبو ندر على طائرة تجار ية يسمح لمشغلي 
450 بمراقبة موقع الطائرة بعد استجوّابها لدى دخولها أجواء الدولة المعنيّة. وعادة 
عند التقرب من المطارات. يقوم رادار ©4876 بإرسال شفرة الاستجوّاب فيجيب 
الترانسبوندر في الطائرة بشفرته الخاصة التي تتضمن اسم الشركة المشغلة للطائرة؛ 
ورقم الرحلة والارتفاع. تُحوّل هذه الإجابة إلى رسالة من حروف وأرقام 
(ع2165538 عتاعصتناسقطملة) » وتظهر على شاشة رادار 4160 في الموقع الصبي الصحيع 
لكي تحدوا النداى والاتحاف ترشر إبحاية هذه الثراتسبوتدرات رجوعاً همير للضصدى 
مقارنة بصدى بقية الرادارات. تتيح هذه الإجابة لمراقبي 810 سرعة تمييز هوية 
الطائرات في المجال الجوّي القريب ولاسيما إذا كان مزدحماً بالطائرات. 


ترانسبوندرات السواتل 

تجهز سواتل الاتصالات التجارية والعسكرية بمجموعة دارات إلكترونية» تسمى 
أيضاً «ترانسبوندرات) (5مء0هوموههء1 ه]زااه:52)» تقوم باستقبال إرسال 21 من محطة 
أرضية على تردد معين (1دذام1]) ثم تعاود إرساله إلى الأرض بتردد آخر بواسطة إشارة 
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ربط سفلية (21مع51 علهذاه:20). تحدد منطقة الاستقبال المغطاة بإشارة الربط السفلية 


تستخدم هذه الترانسبوندرات في مرحل (بإقاعع) برامج التلفزيون وفي إرسال 


الصوت أو البيانات العسكرية والتجارية. 


تمييز الهوية, صديق أم عدو 

هو نظام تحقيق هوية عسكري مؤسس على ترانسبوندر تردد ميكروي شُ ركب على 
طائرة صديقة تتعرض للاستجوّاب من رادارات سيطرة» أو تحكم ناري» أو رادارات 
الطائرة لنيران صديقة مصدرها مدفعية مضادة للطائرات؛ أو صواريخ. تركب 
ترانسبوندرات تمييز الهوية» صديق أم عدو (81] - عهن1 02 لمعت ,ممكوعة/ نامعل1) عادة 
على الطائرات وتغير شفرات استجابتها يومياً لتجنب تسربها واستخدامها فى طائرات 
العدو للتسلل دون أن تميزها شاشات الرادار. 


يستجوّب ترانسبوندر 1558 بواسطة نبضات رادارية وتظهر الإجابة على شاشة 
رادارات 2881 المُستجوّبة كأنماط مشفرة تحدد مدى الطائرة واتجاهها. 


أنظمة السونار 

إن السونار (مومه580): لفظة مشتقة من الملاحة الصوتية (ممنتدع71301 0مناه5) 
كصدى بعد ارتدادها على سطوح أجسام داخل الماء» وذلك لتحديد مدى (عمق) 
هذه الأجسام وكذلك اتجاهها. يظهر في الشكل 7-23 مخطط تبسيطي لنظام سونار 
فعال. يستخدم النظام فئ تحديد الغواصات والسفن الغارقة) والمعيقات كالصخور» 
والألغام البحرية. 

يتضمن نظام السونار عادة شاشة عرض فيديوية توفر الرؤية المحددة للهدف 


بالإضافة إلى مكبر صوت (:ع1ةءم5 ونلتنى) لتوفير معلومات صوتية حول هوية 
الهدف. ويؤشر التغير في حدة نبرة (110) الإشارة الحركة نسبية للهدف بالنسبة إلى 
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نظام السونار» وفقاً لمبدأ الدوبلر. إن نظام سونار فعال يماثل نظام الرادار الفعال عدا 
أن وسط الإرسال هو الصوت وليس الطاقة الراديوية. يماثل محول الطاقة الصوتية 
(عهنلكصة1 مهده5) أو مصفوفة محول الطاقة (تإمسيخ عه نلدمة) هنا الهوائي في 
نظام الرادار - بإمكان بعض محولات الطاقة أن يتحرك "2360 وبعضها يتحدد بقطاع 
يقل عن ”90. من خلال معرفة تغير مدى الهدف» ومساره؛» وسرعته» وأقرب مكان له 
فيتمكن هذا النظام من رسم مخطط يفسر المعطيات» أو يعرضها على الكمبيوتر. 


يُكوّن المرسل إشارات تسوق و«ن,:© محول الطاقة (محولات الطاقة) لتوجيه 
الصوت إلى الماء. تصنع محولات طاقة السونار من مواد ذات أثر تقبض مغنطيسي 
(عتكتاع تتأو مأاعمع 1/13) أو كهر و ضغطي (عتاععاعمجه1ط). 


يحتوي مقطع المُستقبل الدارات الإلكترونية التي تكتشف وتضخم الصدى 
وتحوله إلى إشارات فيديوية لتشغيل شاشة لمتابعة الهدف أو الأهداف. 


لسسس مس مه م سه مه م م م دعر 


شكل 23 -7: مخطط تبسيطي لسونار فعال 


يمكن الحصول على الأصوات من الفعل التبادلي («مقاعةى لوءممرمءء#©) لمحول 

الطاقة أو من المسماع المائي (عممطمه:2))81:0 وهو مكبر صوت محور للعمل تحت 

الماء. يوفر المسماع المائي أيضاً الأصوات المسموعة لمكبر الصوت؛» ولسماعات 
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الرأس وذلك لإعطاء مشغل مهاعم ©) السونار معلومات هامة حول الهدف وحركته. 


ترتطم نبضات الصوت (ووهنط) من السونار النبضي الفعال بالهدف وترتد 
كإشارات مضغعفة. يتأخر الإرسال النبضي في الزمن للسماح للصدى الضعيف في 
حدود مدى السونار لكي يُستلم. ويتحدد المدى من خلال قياس الوقت المنصرم 
(عستة” 0ءوم813) بين إرسال النبضة وعودة استلام الصدى. يحدد الاتجاه (عمنمدء8) 
بواسطة مُرمزات (16006:5) أو مجسات كهروميكانيكية تتقفى موقع خط الوسط في 
محول الطاقة أو المصفوفة كلما تحركت. 


تستخدم أجهزة السونار الفعالة على سطح السفن الحربية لمجابهة الغواصات 
وللكشف عن الألغام البحرية. وتعتمد الغواصات على السونار السلبي (ع لووط 
عدده؟) فى تقفى ومهاجمة السفن البحرية والغواصات الأخرى لئلاً ينتكشف أمرها إذا 
امعكرميت هرات طاقة فعالة. ولكنها مزودة أيضاً بسونارات فعالة تعينها على 
الملاحة عندما تكون قريبة من السواحل أو لغرض تحديد الألغام العائمة. 

إن أنظمة السونار هي في الواقع أنظمة كشف واستطلاع عسكرية إلا أن عدداً من 
أجهزة السونار العسكرية المحورة المُركبة على سفن أبحاث علمية وغواصات قد 
أثبت قيمةًٌ عالية في الملاحة في الأعماق وكذلك في الكشف والاكتشاف. 

إن كلا من مسابير الأعماق التي تُعيّن عمق الماء تحت بون السفينة» وقانصات 
الأسماك التي تتقفى أسراب الأسماك وتعين مواقعها وحركتهاء يشتغل على نفس 
فرضيات السونارء وهي كثيرة الاستخدام على السفن التجارية واليخوت الخاصة. 
(انظر أيضاً «مسابير الأعماق» و«قانصات الأسماك» في الفصل 24» «تكنولوجيا 
الإلكترونيات البحرية»)). 


انتقال الصوت في الماء 


تبلغ سرعة الصوت في الماء المالح حوالي 8/5 4800 (5/مم 1463) وتزداد بزيادة 
درجة الحرارة من 1/5 4700 (5/م 1430) في درجة 3208 (00) إلى 1/5 5300 (و/س 1615) 


في درجة 855 (22900). (تعادل هذه السرعة ربع سرعة الصوت في الهواء تقريباً». 
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إن الصوت بتردد 1112 20 في ماء البحر له طول موجي يعادل م1 3 (صدم 75) ويعتمد 
التردد المختار على التطبيق المؤمل. وتوفر الترددات الواطئة 10 - 11152 50 اختراقاً 
أفضل للأعماق ولكن الترددات العالية» حوالي 1112 200 توفر وضوح هدف أفضل. 


يعد كل من درجة الحرارة والملوحة («رإنهنلة5) عاملاً مهماً في تقفي الأهداف 
بالسونار. فإن كشف وحؤد غواصة بواسطة قطعة بحرية على سبيل المثال يزداد 
صعوبة كلما زاد الفرق في درجة الحرارة والملوحة بين سطح البحر وقاعه. 


ينحني شعاع الصوت الداخل إلى ماء درجة حرارة سطحه أدفأ من باطنه إلى 
الأسفل بفعل عملية الانكسار (858600 «ناءةء2). ولكن الشعاع الداخل إلى ماء تقل 
درجة حرارة سطحه عن باطنه ينحني إلى الأعلى. لذا فإن المرور الطويل لشعاع 
صوتى قد يسبب عدد من الانحناءات على امتداد مساره وقد ويؤدي إلى ابتعاده عن 
بعض الأهداف بصورة كاملة. 


وعليه» فإن طبقة الماء في منطقة انتقال درجة الحرارة بين الماء البارد والماء الدافئ 
المسماة ثرموكلاين (»هناءمصمه72))» قد تحجب غواصة فى الجوّار من الرصد تماماً 
حى وإة كاله دن نلق السوتان القعال» أن الخهاغ الوق القعال يتتدين بزلا 
يصل إلى الغواصة. وبالمثلء» فإن الصوت الصادر عن الغواصة المرتحلة تحت 
الثرموكلاين ينعكس فلا يصل السطح فلا تتمكن سفن العدو (8518) من استمكان 
الغواصة. من ناحية أخرى يمكن لمصادر ضوضاء الأرضية (56زه]2 لصناممععاعة8) 
إضعاف تأثير كل من السونار الفعال والسلبي على حد سواء. ومن أهم مصادر 
ضوضاء الأرضية أصوات المكائن والرفاسات الدافعة للسفن ومن ضمنها مكائن 
رفاسات السفينة العائلة نفسها. 


المصفوفة المقطورة في عمق البحر لاختراق منطقة الثرم وكلاين والتحري عن 
الغواصات تحتها. 


من المصادر الشائعة للضوضاء الهيدرودينامية (ء7]1015 عنصقم:281:0009) فقاعات 
الهواء» والدوامات المائية (وععمء1ناطس1)» وظاهرة التكهيف (ممنمتجمه) . 
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ومن المصادر الأخرى ما يسمى «بالترجيع» مهنع طع نه ؟1) الناتج عن ارتدادات 
صوتية متعددة بين سطح البحر وقاعه تسببها العواصف وغيرها من الظواهر الطبيعية. 
وتزداد هذه الضوضاء في المياه الضحلة. كما أن الروبيان» والحيتان» وبعض أنواع 


سونار الغخواصة 

إن السونار السلبي هو المصدر الأهم للمعلومات بالنسبة إلى الغوّاصة لأن نجاحها 
في مهمتها يعتمد على تخفيها. وتصبح الغوّاصة عرضة للإكتشاف سريعاً لدى 
استخدامها لمحول طاقة (وءنةوصة:1) فعال (إيجابي)» عند اقترابها من سفن العدو. 
لذلك تقصر الغواصات استخدامها للسونار الفعّال على وظائف الملاحة وكشف 
الألغام. كما أن السونار الفعال يستخدم من قبل الغواصات لتحديد سماكة الثلج عندما 
تبحر تحت القبة المتجمدة القطبية. 


وتجهزغواصات البحرية الأميركية الحديثة بمصفوفات كروية من 1000 
هيدروفون مُركبة داخل مخروط أو قبة من الفيبرغلاس توضع في حرجو الغواصة. يمر 
الصوت عبر المخروط إلى الهيدروفون الذي يتمكن من تحسس الصوت الصادر عن 
أهداف تبعد أميالاً. وبعد استلامه فإن الشعاع الداخل إلى مصفوفة الهيدروفون يمكن 
تسييره اإلكترونياً في أبعاد ثلاثة بطريقة مشابهة للشعاع المستلم في رادار المصفوفة 
المرحلة مهلمع نتمسخة لعمقطم) . 


تصغي كرة السونار لضوضاء المكائن والرفاسات من البواخر التي تمخر في 
السطح وكذلك من الغواصات. تجمع هذه الأصوات» وتسجل وتقارن مع سيماء 
ضوضاء صادرة من آلاف السفنء والتي تُعوّف بالتوقيع (أو وهسههمع:8)» في قاعدة 
معلومات على كمبيوتر. تميز هذه التواقيع بين الضوضاء الطبيعية والضوضاء الصادرة 
عن المكائن والرفاسات. وبواسطتها يمكن تميبز السفن والغواصات وأنواعها وحتى 
بلد منشئها. كذلكء يوفر المزيد من التحليلات الكمبيوترية» للإشارات معلومات عن 
المدى. يُركب محول الطاقة تحت مصفوفة الهيدروفون الكروية لاستخدامها عندما 
يكون استخدام النظام الفعال آمنأء ولا يودي إلى كشف سر وجوّد الغواصة. 
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لما كانت كرة السوتان الآمامية تغطى مشهدا يحدود 2006 حول حوعرة الغواصة» 
فإنها تُتمم مجال الرؤية بإضافة سونارات سالبة وفعالة مقطورة من الجزء الخلفي 
للغواصة. ويمكن نشر المصفوفة السالبة المقطورة إلى الخارج لمسافة :1 2500 (: 760) 
فيما يمكن نشر مصفوفة السونار الفعالة إلى الخارج لمسافة 86 1500 5 460) هنالك 
إمكانية لنشر مصفوفات سلبية وفعالة في مقدمة الغواصة أيضاً. 


أما طوربيدات الغواصات الحديثة فلها مدى يصل إلى أكثر من 1م 10 (1615) بعد 
إطلاقهاء ويتم توجيهها إما سلكياً أو بواسطة السونار. ويتم إدخال المعلومات 
الخاصة بالهدف إلى الطوربيدات بعد إطلاقه بواسطة الكمبيوتر. 


تُحدَّث المعلومات بعد إطلاق الطوربيد وترسل إليه خلال سلك رفيع يبقى متصلاً 
بالغواصة. يستمكن الطوربيد هدفه باستخدام سونار سلبي أو فعال» وفيما هو يقترب 
من هدفه يقطع السلك فإذا أخطأ الطوربيد هدفه يستدير ويعيد استمكان الهدف 
مستخدماً سوناراً فعالاً خاصاً به. 


يصنع هذا الجهاز (رعءسادصةآ علاناءتاوم]عمع213)؛ الخاص بتوجيه وإدخال 
إشارات السونار تحت الماء» من حزم من صمامات مصنوعة من معدن النيكل وذلك 
لأن كل صمام يبدي تأثير تقبض مغنطيسي فيزداد حجمه بوجوّد مجال مغنطيسي 
قوي. ويقارن هذا التأثير بتأثير الإجهاد الكهرو ضغطي (حنناءءاء51620) في البلورات. 


تحاط حزم الصمامات بملفات (00115) تستلم نبضات كهربائية من مرسلة 
السونار. تتسبب استطالة فيض الكهر ومغنطيسية الناتج عن مصفوقة الصمامات قوة 
ميكانيكية تؤثر على حجاب (دعتعطمةتط) يكون على تماس مع الماء. عندئذ تنشأ 
موجات صوتية في الماء المحيط به بتردد يتناسب مع تردد التيار الموجوّد في 
الملفات. 

ومن خلال النبضات المتكونة يعود الصدى إلى الحجاب مسلط ضغطاً عليه؛ 
ومقلصاً أطوال الصمامات» وحاثاً فولتية في الملفات المحيطة. 
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يتم بعدئل تضخيم الفولتية وتحويلها إلى إشارات فيديوية لكي تعرض على شاشة؛ 
وإلى ترددات صوتية للهيدروفون ومكبرة الصوت. 

محولات الطاقة الكهر وضغطية 

يعتمد محول الطاقة الكهر وضغطى (3تءءنالقصةء1 عتتاءءاءم2وزط) على التأثير 
الكهروضغطي الذي تظهره بعض البلور ا والخزفيات التي تغيّر أبعادها الفيزيائية 
عندما توضع ضمن مجال إإلكتروستاتيكي. تستخدم تيتانات الزركون الرصاصية 
(عنهصهاة1-عانووهئز1.630-7)» وخزف تيتانات الباريوم لصنع سونارات محول طاقة 
سابرات الأعماق وقانصات الأسماك. يصنع محول الطاقة بشكل أقراص أو قضبان 
تعرض للومطنات الكهرياتية من المرسلة السوقارية: قسبن اليظية تمدذا فى مخخول 
الطاقة الذي يسلط ضغطاً على الماء المحيط به بتردد هو تردد نبضات ل الطاقة. 
يحدد شكل محول الطاقة شكل الشعاع الصوتي (دصهء8 0مده5). ويسلط الصدى 
المرتد بين النبضات ضغطاً على محول الطاقة مغيراً شكله ويجبره على إنتاج فولتية. 
تُضحّم هذه الفولتية بعدئل وتتحول إلى إشارات فيديوية وصوتية. وعلى العكس من 
محولات طاقة التقبض المغنطيسى» توفر محولات الطاقة الكهروضغطية كفاءة أكثر 
في نقل الطاقة وإنتاج طاقة د بنفس تردد الفولتية الحاثة» عدا أن محول الطاقة 
الكهرو ضغطي الخزفي يمكن أن يُعرَض لماء البحر أو يغمس فيه. 

يُحدرث بعض محولات الطاقة الكهروضغطية اهتزازات في الترددات الفوتية 
(الفوق صوتية) في حاويات التنظيف الفوتية التي تقوم بتنظيف الأجسام المعقدة 
صعبة التنظيف عندما تملأ بمحاليل تنظيف. من الأمثلة على محولات الطاقة 
الكهر و ضغطية الميكروفون البلوري وجهاز الموجات الصوتية السطحية /5418. 


سونارات العمق المتغير 

إن سونار العمق المتغير (5003-1/05 طامء12-هادتة77) هو نظام سونار توضع 
مصفوفته الخاصة بتحويل الطاقة والإلكترونيات الساندة لها فى حاوية شبيهة 
بالطوربيد وتُقطر خلف سفينة حربية مضادة للغواصات /4518 بواسطة حبل طويل أشبه 
بالحبل السري. يحدد عمق الإنزال من قبل السفينة القاطرة» بحيث يسمح للسونار أن 
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يغطس إلى عمق يتحشن فيه الاستقبال تحت السطح لتجنب الانعكاسات الصدوية من 
سطح البحر» وبعيدا عن السفينة القاطرة» وذلك لتجنب التداخلات (وععمعييهام1) 
الصوتية الآتية من ضوضاء محرك السفينة ورفاسها. وبالإمكان تعديل عمق السونار 
ليقي تحت ظبقة الترموكلاين أيضا. من المحاسن المضاقة لهذا السوتاز أنه إذاما 
استهدفت مصفوفة (75) الفعالة المقطورة من قبل طوربيد غواصة يتبع الصوت 
(600م101 عصنصه11-ءسدامعث لعاعصنهآ عمتتددطن5) فإن تدميره لا يعرض السفينة 


الفاار ولط . 


سونارات الموجة المستمرة 

إن سونار الموجة المستمرة (كتدده؟ (05887) 150576-دنامدامنامه00) هو سونار قصير 
المدى مطور لتوجيه غواصات علمية صغيرة كتلك المستخدمة فى الأبحاث 
الجيولوجية» وعلم الآثار القديمة والاستكشافات البايولوجية. يوفر السونار ده 
لطاقم الغواصة ررية للفحيط أكثر وضوحاً من صور السونار النبضي في ظروف الرؤية 
الضعيفة. نُساعد 77© أيضاً الغواصات عميقة الغوص (16165همعستطا5) فى توفير 
الملاحة الآمنة فوق العوائق تحت البحر كالجرف الصخري والخنادق» وتكرينات 
الصخور التي يمكن أن توذي الغواصة أو تحبسها. 

سونارات الرؤية الجانبية 

هذا النوع من السونارات هو نظام مقطور مشابه لسونار العمق المختلف 725 
الذي يمسح قاع البحر على جانبي مسار السفينة وبصورة مستمرة. ترسم هذه 
المسوحات على مخطط يبين طبيعة سطح القاع ويضع مؤشرات حول الأجسام 
الغارقة ذات الأهمية. يظهر في الشكل 8-23 هيكل السونار المشابه لهيكل الطوربيد 
وهو مقطور خلف سفينة بحبل شبيه بالحبل السري. 


تُمسّح محولات الطاقة ضمن الهيكل بزاوية قائمة على المسار الذي يتبعه السونار 
والسفينة القاطرة له. ثم تعرض إشارات محولة الطاقة على مرقاب (:60زم00) أو تطبع 
على ورق بياني. لقد طورت سونارات الرؤية الجانبية (51.5 - كتهده5 عمناهم.آ-ء510) 
علم المساحة ورسم خرائط قيعان البحر» وأثبتت جدواها في عمليات التنقيب عن 
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شكل 23 - 8: سونار الرئية الجانبية 51:5 


النفط وكذلك في انتشال الغواصات الغارقة وسفن الكنوز. بالإضافة إلى ذلك توفر 
الأصداء المرسومة بيانات مفيدة في رسم الخرائط الطوبوغرافية لقطاعات واسعة من 
قاع المحيط. 


السونار المغموس 

إن السونار المغموس أو سونار الغمس (مده5 عداومز0) هو نظام سونار يتضمن 
وجود شاشة عرضء وجهاز تحكم؛ ومرسلة» وجزء المستقبلة داخل هليكوبتر 8518. 
إذ يستقر محول الطاقة داخل حاوية انسيابية يتصل بها كبل رفع كهروإلكتروني. نُدلي 
رافعة (ونش) محول الطاقة إلى البحر تحت طائرة هليكوبتر محومة على ارتفاع قليل 
وبسرعة قليلة خلال عمليات التفتيش والبحث» وترفعه إلى مثنها عند انتهاء المهمة. 
يزود هيكل محول الطاقة الانسيابي بزعانف لكي يقطر متزناً خلف الهليكوبتر. كما 
أنه بالإامكان تغطيس الحاوية إلى عاق نيحتاف لفك الطاقم من تحسين استماعهم 
لرجحع الصدى ومن ثم تحديد موقع الغواصة الغارقة بدقة. يُقطر محول الطاقة عادة 
لمسافات طويلة في الموقع المخمن للغواصة الذي حدد مسبقاً بواسطة مصفوفة 
الطافي الصوتي (تإهناطهم50) الذي يتم إسقاطه من طائرات 451. 
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إن الطافي الصوتي (لإهنااوم50) هو طوق طافٍ يحتوي على هيدروفون للاستماع 
إلى ضوضاء الغواصة» ومرسلة لإرسال هذه الأصوات إلى طائرة (853889). يُرمى 
الطافي الصوتي بأعداد كبيرة عادة وبنمط يُحوّط المنطقة التي يعتقد أن الغواصة 
مستقرة فيها. ويمكن تحريك السونار المغموس بصورة دقيقة وسريعة أكثر من 
السونارات على سطح السفينة. ما إن يقفل السونار المغموس على هدفه حتى يصبح 
من الصعب على الغواصة المُطاردة أن تهرب أو تفلت»ء ثم تأتي سفن (/8818) لإحكام 
الحصار والتعامل معها. 


المواصالات تحت المائية 

إن هذا الجهاز (:0]هءاصتحصدمه00 :0620206ح1]) هي في الحقيقة مرسلة هاتفية صوتية 
(11لى - تعانصاكصةء1 عممطمدعه]/3 عناوسوعه) لإرسال صوت أو إشارة مشفرة خلال 
الماء من سفينة إلى غطاسين أو غواصات غارقة. والجهاز مفيد لإعطاء توجيهات أو 
تحذيرات للغطاسين أو الأشخاص المحتجزين تحت الماء. يستند عمل الجهاز إلى 
نواقل طاقة إلكتروضغطية لضفم بواسطة مولدات مشفرة (ومامعم© علمع) أو 


صوت بشري. 


المجيبات (ترانسبوندرات) الصوتية 

إن هذه الترانسبوندرات السمعية (180500206155 عنأقناهءم) هى بيكونات صوتية 
تفعل لنى امتتبالها رسائل ابسعوابيها كشق رهم وتروع قازاتها الإلككر ولي عادة فى وعد 
ضغط لا يدخله الماء» ويتحمل ضغط الماء على عمق مئات الأقدام تحت سطح البحر. 
يتفعل الجهاز بواسطة إشارات تعريف مُشْفَرةَ عندما يستجوّب بواسطة ناقل طاقة 
صوتي. وناقل الطاقة هذا مماثل لناقل طاقة 11 مفيد في تنظيم طبقات موقعيه على قاع 
البحر أو بالقرب منها. فى التطبيقات النمطية تُرسى (60:وطءهم) ثلاث مراس أو أكثر 
صبط خا حول الجبم الفازق لك ته بنبة الؤقاة أن الإبحاك سن العردة إلى 
الموقع بعد مغادرته. وناقلات الطاقة هذه مفيدة في تثبيت الموقع الدقيق للسفن الغارقة) 
وحقول النفط والغاز تحت سطح البحرء وكذلك مواقع الآثار القديمة. توفر القدرة 
الكهربائية لهذه الترانسبوندرات من خلال استجابتها للشفرة الاستجوّابية فقط 
وبإمكانها البقاء بحالة الجهوزية الاحتياطية (8 58:20) لسنوات طويلة. 
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نظم الليزر تحت المائية 

يحتوي نظام المسح الليزري التحت مائي (صمءاةز5 زووه.آ 2عاة6ل0م1]) المبين في 
الشكل 9-3), على لايزر - أرغون ومرايادواره بموتورات (معم©-م:ه11 
و1101» ودارة ضوء - محول رقمي ( لت نداء 1 مالع كد20 لمائع 1-م ع ن1) مركبة 
في حاوية محكمة الغلق بشكل طوربيد يتم قطرها خلف السفينة. ويقوم الشعاع 
الروك يدع ان الج ير ا عر انقو بريارو سيره اللزرن الما كليي: إلى الجا 
ليتحول إلى إشارات نمط خطوط المسح (0موه8 مهاوة8) يتم عرضها على شاشة 01255 
أو تتحول إلى صور ثابتة. يُوفر هذا النظام معلومات قيمة لمهندسي البحار» ويستخدم 
في عمليات الإنقاذ وانتشال الآثار» وكذلك في الاستطلاع العسكري» ويمكن أن 
يوفر صوراً لأجسام مستقرة على القاع أكثر وضوحاً من صور سونار الرؤية الجانبية. 


موتور ليزر أرغون 


<له مممقدوه 
استرجاع البيانات إضاءة بالليزر 


شكل 23 - 9: نظام الليزر التحت مائي 


نظم الرؤية الليلية العسكرية 

تساعد هذه الأنظمة (قستعاة/ز5 دمزوذ/ا-نطعنل8 211116537) على مشاهدة الأجسام 
والمناظر ليلاً دون الحاجة إلى استخدام الإضاءة التي تكشف موقع الجندي وتعرضه 
للهجوّم. تملك هذه الأنظمة على ما يسمى بمكثف الصورة (ع 1 أممعامآ-عع هس 
وصمامات تحويل الصورة (5ءطنا1 0056566015© 1386). وتسمى صمامات مُكتثّف 
الصورة بصمامات مضاعف الضوء للرؤية الليلية (عنام16ن/! غطعنآ دمنوتل؟ غطع تح 
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5 1). وهي وسيلة تجعل الرؤية ممكنة ليلاً باستخدام مصادر ضوئية طبيعية كالقمر 
والنجوّم أو حتى من انعكاسات الغيوم. وعلى النقيض من ذلك تحتاج صمامات 
تحويل الصورة:» إلى إضاءة الجسم بواسطة الأشعة تحت الحمراء 18 غير المرئية» أو 
من الليزرء فهذه الأنظمة تحول الإضاءة من 12 إلى مشاهد مرئية ليلاً. 


من ناحية أخرى تعتمد أنظمة الرؤية الليلية السلبية (مهضو715ا لطع ذا عللتوووم) على 
صمامات مكثف الصورة ذات الأهمية الخاصة للجنود في دورياتهم الليلية أو لطواقم 
الطائرات الذين يحطون بطائراتهم في مناطق معتمة. تعتمد أنظمة الرؤية الليلية الفعالة 
على صمام تحويل الصورة واللإضاءة ب 1 ما يسمح للجندي بمشاهدة هدفه قبل 
استمكانه وهو في ظلام دامس. 


بإمكان الصمام تحويل المشهد المضاء بالأشعة تحت الحمراء إلى مشهد مرئي 
وساطع إلى درجة مناسبة للتصويب والاستمكان. تُركب هذه الأنظمة عادة على 
طائرات قاذفة للصواريخ وعلى القنابل الذكية» وفي الدبابات وغيرها من المنضصّات 


العسكرية. 


إن أية منظومة ررية تحتاج إلى إضاءة بال 18 خلال العمليات العسكرية يجب أن 
تُسئكخدم بحذر وحرص وذلك لمنع كشفها من قبل العدو المستخدم لنواظير الرؤية 
الليلية (ءمه»5 هوزوة7-ناع:2). كذلك تستخدم أنظمة الرؤية الليلية الفعالة نمطياً خلال 
الهجمات المفاجئة حيث تبطل شراسة الهجمات الحاجة إلى الإخفاء والستر. 


نواظير الرؤية الليلية أحادية العين 

هي نواظير رؤية ليلية (وءمهء5 هوأوذلانطعز1) سلبية وأحادية العين » تعتمد على 
صمام تكثيف الصورة. يشتمل النوع التجاري من هذه النواظير» المبين في الشكل 
10-3» على صمام مكثف للصورة (الشكل 10-23)» ويستقر الصمام في حاوية 
تحتوي على عدسة شيئية (»+7]هوز0) لتكبير الصورة وعدسة عينية (مهاده0) لتبئير 
الصورة. ويشغل الجزء الأسفل من الحاوية مصدر فولتية عالية» ودارة مضاعف 
للفولتية ()ندهدك «عنام3186 ععه:701))» وبطاريات. ولا يزيد وزن الجهاز بكامله عن 
ع454 وعليه يسهل حمله بيد واحدة. 
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00 صورة بالألياف البصرية 
عدسة عينية عاكس ومكئة 


بطارية ودارة 
فولتية عالية 


الشكل 23 -10: ناظور الرؤية الليلية 


يشتغل ناظور الرؤية الليلية أحادي العين ليلا عندما يكون الضوء الطبيعى من 
مصادر مثل القمرء والغيوم» وانعكاسات الغيوم؛ قلياة حذال وبا لكات نكي الطيده 
المتاح 0 مرة. يستعمل هذا الجهاز نمطياً في الاستكشاف الليلي» والدوريات» 
علماً بأن هنالك أنواعاً تركب على بنادق القناصة» والمدافع الرشاشة» وغيرها من 
الأسلحة الخفيفة. يسمى هذا الناظور أيضاً بالناظور الليلي (©م0ءةاطع:20)» وتلسكوب 
الرؤية الليلية (ءعممءوعاه1” موزو71انطع:2)» وناظور القناص (ومهء5ةمومنم9) والناظور 
المتلصص (عمهء5:ءمه0م5)» وناظور ضوء النجوّم (عممء5 غطعناءة:5). (انظر «صمامات 
تكثيف الصورة» في الفصل 12» الموسوم «مكونات الإلكترونيات البصرية 
والاتصالاات»). 


نواظير الروئية الليلية ثنائية العين 


نسمى أيضاً نظارات الرؤية الليلية (وعواوعوه© 1/1:155-]طع:21) وهي زوج من نواظير 
الرؤية الليلية أحادية العين المكثفة مع البصريات الضرورية ومجهز القدرة» مرتبين 
بطريقة تمكن من الحصول على روؤية بعمق أفضل. يتماثل كل من ناظوري الرؤية مع 
الآخرء ومع ناظور الرؤية الليلية أحادي العين» ولكن مع الاشتراك بالتجهيز 
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الكهربائي. أما نظارات الرؤية الليلية المثبتة على خوذة الجندي فهي مصممة لتجعل 
من قيادة الطائرة (الهليكوبتر خصوصاأ). أو قيادة المركبات ليلا أكثر أمانأء لاسيما في 
مناطق الاشتباك المعتّمة» فهي تترك أيدي الطيارين أو سائقى السيارات حرة للقيام 


إن بعض أنظمة الرؤية الليلية حساس لكل أنواع الأشعة ابتداء من الأشعة المرئية 
0 «نه وحتى القريبة من 12 (مج 900). ولكي تكون الاستجابة الناتجة (إنمؤن0 
ه5ههمة26) لنظارات الرؤية الليلية ملائمة في الطائرات يجب اختيارها لتكون غير 
حساسة للأزرق والأخضرء وتستجيب للضوء من الأحمر المرئي (600 2مم) القريب 
من ج1آ (دمم 900). 


تسمى نظارات الرؤية الليلية الجوّية (15/لله) أو (صمنوزلانطع]! عسروطينم) 
(مسعندنر5 عمنعهد1) . (انظر «الصمامات المكثفة للصو رة») في الفصل 12. «(مكونات 
الإلكترونيات البصرية والاتصالات»). 


نظام تعيين الموقع الجغرافي العالمي 

هو نظام ملاحي راديوي يعتمدل على السواتل» ويستخدم التقليث السلبي (عازووة2 
ونه اع مه ) لتحديد موقع مستقبللات على الأرض» أو البحر» أو الجدٌ بدقة قناشاً 
على أنظمة الملاحة الراديوية الأخرى المتاحة. يسمى النظام واسمياً 010212 تتماوتة[1 
كسرع 5 عمتصونازووط) لأنه يتعامل مع سواتل (5)40حة21) . 


يستحصل من المستقبلات السلبية الموقع الدقيق ثلاثي الأبعاد» والسرعة والزمن. 
ولقد قبلت أنظمة 685 للاستخدام العسكري والمدني» وتستخدم الخدمات 
العسكرية مستقبلات 655 في الطائرات» والسفن» والمركبات الأرضية» ويحمل 
المشاة من الجنود المستقبلات اليدوية بأيديهم. 


لقد طور نظام تعيين الموقع الجغرافي العالمي (625 - سعاذ/ز5 عسصتدمتازوه 1021 ©) 
من قبل وزارة الدفاع الأميركية لتزويد السفن والطائرات العسكرية بطريقة أكثر دقة 
لتحديد الموقع» في أي مكان على سطح الأرض» من نظام التوجيه العطالي (21ارعم1 
55 ءءصة10ن6). كذلكء» كان القصد من تطويره الاستمكان الدقيق للمدن 
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والمنشات العسكرية أثناء الحرب. ولا تزال السواتل وأجهزة الإسناد الأرضى 
محافظة على سرية أدائها من قبل وزارة الدفاع الأميركية. 


ا السواتل صنفين من الإشارات: خدمة التموقع الدقيق (عمنمه6زوه2 عوءومط 
95م م ننم»9) للاستخدام العسكري المفوضء» وخدمة التموقع القياسي (50هلمة)5 
2ك عع ع5 عمتدمنزووط) أو 05-0 وهي إشارة متاحة مجاناً لأي شخص» في أي 
مكاث لديه مسعلمة (بجهاز استقبال) تجارية: 


تبلغ دقة الموقع الأفقي في 505 حوالي 8 50 (: 15) ولكن هذا البعد لإشارات 
0655-0 غير المعدلة يبلغ حوالي :1 300 (دم 90). ترسل إشارات 625 في هيئة دخول 
متعدد لطيف انتشار مُشفْر (ع1منخات/8 دهضئ111[ ع000 غأقصحدره] ووعءععم) أو رهلا1اه). إلا 
أن إشارة 558 تنتشر فوق الطيف وبصورة أعرض بمقدار 10 مرات من إشارة 6725-0 
(2112 20 مقابل 21112 2) لجعلها عصية على التشويش (عمنصحصة6) . 


يحتوي نظام 625 على 24 ساتل نافستار وبضمنها 3 سواتل احتياط. لكل ساتل 
مدار يدوره في 12-8 وأربعة سواتل في 6 مستويات مدارية مائلة بزاوية "55؛ وجميعها 
على ارتفاع 1م 10900 (دمع] 250 ,15). إن مكونات نظام 025 موضحة في شكل 11-23. 


الشكل 11-23: مخطط عمل نظام تحديد الموقع الجغرافي 75© 
744 


يزن كل ساتل من سواتل نافستار حوالي طن (ع! 910) وهو مركب من 65000 قطعة. 
وتولد ألواح المصفوفة الشمسية (5اءصوط نرهسخ-مةاه50) على جانبي الساتل 78 710 من 
القدرة الكهربائية لتشغيل المرسلات على متن الساتل. ويجهز كل ساتل بأربع ساعات 
ذرية تكمل بعضها البعض: اثنتان من هذه الساعات من السيزيوم واثنتان من 
الروبيديوم. فإذا تعطلت إحدى هذه الساعات تشتغل الثانية لتحل محلها. 


تبث السواتل بمواقيت غاية في الدقة. ويتم البث بإشارات مشفْرة وعلى ترددين 
5 و2112 1.228 وتشمل هذه الإشارات بيانات تعريفية عن مواقع السواتل وأخطاء 
التوقيت. وتنتقل الموجات الراديوية قدماً واحداً (مده 30) في كل واحد من المليار من 
الفائية, وعدا يعن أن خط ف الترقيت يقداره وا حك بالملبار من العائية يسبب خطأ فين 
تقدير موقع سق 05 عدار قدماً واحدا. وللحصول على دقة تحديد بره 
بحدود :8 50 (0: 15) للأغراض العسكرية على مستوى العالم يجب أن يتزامن عمل 
ساعات الساتل لتقليل احتمال الخطأ إلى جزء من 13 مليار جزء من الثانية. 


تتقفى السواتل محطة مراقبة أرضية رئيسة 1605 وخمس محطات فرعية. وتقوم 
هذه المحطات أيضاً بحساب موقع كل ساتل في مداره» وإرسال هذه البيانات إلى 
الساتل من ثلاث محطات ربط علصنام0]) وذلك لتصحيح الأخطاء وإعادة تزمين 
ساعاته. 


يسمح التسلسل المُعد سلفاً لنبضات التوقيت من السواتل» والتي يمكن استقبالها 
فى أي مكان على الأرضء للمستقبلة بتحديد الوقت المضبوط والدقيق لحركتها (أي 
حركه الستفئلة) , وعيدا تبعلى الاستقيلة هك" الله نجل وق وضول الإشارة 
وتقارنها بوقت إرسالها من الساتل. ثم يقاس الفرق بين هذين التوقيتين بالميكروثانية 
(5)» ليقوم المعالج الميكروي بعدئذ بضرب زمن حركة الإشارة المقاس بسرعة 
الضوء (5/زدم 186.000 أو 5/ع! 300.000) وذلك للحصول على بُعد أول ساتل. ثم تكرر 
طريقة العمل هذه أربع مرات أو أكثر لحساب مواقع بقية السواتل الواقعة ضمن خط 
رؤية فوق الأفق باستخدام المثلثات. 


هنالك ثمانية سواتل في الأقل تكون فوق الأفق الراديوي في الوقت عينه وضمن 
مدى كل مستقبلة. يقوم المعالج الميكروي بعدئذٍ بإجراء حلول لمجموعة معادلات 
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وبشكل متزامن لتحديد موقع المستقبلة الدقيق. تحدد دقة الموقع من خلال دقة قياس 
زمن انتقال الإشارات (عصنة]-]اومة1) من السواتل إل: المستقبلة. يمكن برمجة 
المعالج الميكروي أيضاً لحساب أمداء بقية المواقع على الأرض واتجاهاتها اعتماداً 
على معلومات المو قع ده تق مطتمكصآ ممتكتدءعمآ) . 


يمكن عرض المواقع (5م180و50) بثلاث إحداثيات متعامدة» مثل إحداثية الطول, 
والعرض والارتفاع. وإن ثلاث قياسات مدى ستحدد موقع المستقبلة الحالي» ولكن 
هنالك حاجة في الواقع التجريبي إلى معلومات من ساتل رابع للتعويض عن أي خطأ 
في توقيت المستقبلة. وتدوفر حالياً مستقبلات تجارية مجهزة بمذبذبات بلورة كوارتز 
(12]015ن05 1هأونت- امن 0) التى تفقد أو تكسب ثانية واحدة فى كل ثلاث سنوات 
تقرياً, وتشري: السشقبالةات كليلة الكلق الحاله عل د" قداة مهمه لقال 
الإشارات من 12 ساتلاً بصورة متزامنة في الوقت عينه. والساعات الذرية الموجوّدة 
على كل ساتل هي 10,000 مرة أكثر استقراراً من مذبذبات بلورة الكوارتر الموجوّدة 
في المستقبلات» والتي توفر دقة مقدارها ثانية واحدة لكل 300,000 سنة. 


لأجل العديد من الاستخدامات المدنية» ولاسيما لمالكى القوارب والطائرات 
الصغيرة فإن دقة قياس ضمن :72 300 ( 90) تبقى مناسبة. ولكن الحاجة إلى دقة أكثر 


ضرورية للسفن التجارية التى تمخر عباب البحر فى قنوات ضيقة. وكذلك بالنسبة 
للطائرات التجارية التى تستخدم وسائل الحط الآلي» بالاضافة إلى التوجيه الفعال 


ولتصحيح إشارات (025-0) للحصول على ثبت مللاحي أكثر وقة كو الطوير 
نظامين: نظام تحديد الموقع الجغرافي الدولي التفاضلي ((ل1065© لقتامعع ]نط 
مطعاو/ز5 عصتصمم6زوه20) ( 62025) ونظام تنامي المساحات الواسعة (وعتى 11106 
20015 ممع نشخ ) (1555). (لمزيد من المعلومات حول 105 انظر ما جاء 


حوله في الفصل 224» «تكنولوجيا الإلكترونيات البحرية»). 
نظام تنامي المساحات الواسعة 
هو نظام آخر لتحسين دقة ثبت المكان (5عة1 ممتاوءم.آ ,0 لإعمستاوعة) المستحصل 
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مبدئياً من 0858-0 للطائرات التجارية. تصحح إشارات ©-685 في الوقت الحقيقي 
بواسطة إشارة تعويضية مولدة في محطة أرضية يتم إرسالها إلى الطائرة بواسطة ساتل 
تزامن أرضي (عنتلاعتة5 كتامصمعطعصزومع0) . ويتوقع أن يبقى هذا النظام محدد 
الاستخدام بالطائرات التجارية التي تطير فوق الولايات المتحدة الأميركية. ولكن 
عملية إدارة وتدبير الشبكة الحالية التي تشمل أكثر من 1000 بيكون راديوي ووسائل 
مساعدة راديوية» وأكثر من 100 رادار طويل المدى» من قبل مراقبين في السيطرة 
الجؤية تبقى قيد الدراسة واتخاذ القرار. علماً بأن قسماً من هذه المنظومات أو كلها 
قد تبقى ضمن نظام تنامي المساحات الواسعة (7مع)ة:ز5 7]2600عمع ناخ وععخ - ع1110) . 


لقد أنشأت 544 محطات مرجعية في عموم البلاد لغرض مقارنة مواقعها مع 
المواقع المحسوبة من قبل 6858 وذلك لحساب الأخطاء في تحديد المواقع وإرسال 
هذه البيانات إلى محطتين مركزيتين لتجميع وإذاعة النتائج إلى ساتلين في المدار 
الجيوتزامني (01016 5ناودهماعءم]زومء6). يقوم هذان الساتلان بعدئنٍ بإذاعة بيانات 
تصحيح الأخطاء إلى عموم الولايات المتحدة. وعند استلام إشاراتها من قبل الطائرات 
تستخدم لتصحيح أجهزة ال 055 على متنهاء لإعطائها معلومات أدق لتصحيح موقع 
الطائرة في الأبعاد الثلاثة. 


يعتقد أن 77845 سيكون بمقدورها أن تحدد بدقة متناهية موقع مستقبلة 0629-0 
في الطائرة إلى اقرب من #8 20 (0: 6) في أي مكان من أجواء الولايات المتحدة» 
وبذلك ستنذر الطيارين في فترة لا تنجاوز 6 ثوانٍ بأية أعطال أو قصور في النظام؛ وهي 
فترة كافية لالغاء محاولة التقرب أو الهبوط. 


سيودي نظام 7/45 مبدئياً نفس وظيفة 8505 عدا أن السواتل سترحل إشارات 
التصحيح للحصول على تغطية واسعة للطائرة وهي في الأجوّاء أفضل من البيكون 
الراديوي في قاعدة أرضية (85065). (اطلع على 2565 في الفصل 224 «تكنولوجيا 
إلكتر ونيات البحرية) زع 0[مصطءء! عنهوماءع 81 عصتية3/1) . 


أجهزة تعيين المدى الليزرية 
إن جهاز تعيين المدى الليزري (121,]آ - وتعلمة؟ مومع نيودة]) هو نظام ليزري 
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عسكري لتحديد مدى الأهداف. وهو جهاز مماثل لرادار الموجة الميكروية إلا أنه 
يعتمد على موجة ضوئية» ويحدد مُعين المدى المسافة تماماً كالليزر الجيودايميتري 
(:6]ءدنكهء ووم .1) من خلال حساب فترة رجوّع طاقة الليزر المنعكسة. يعمل مُعيّن 
المدى العسكري نمطياً ضمن مجال 1#. وعلى العكس يعمل الجيودياميتر المدني 
بأسلوب الموجة المستمرة (3587©) ضمن مجال الأحمر المرئي ويقيس معين المدى 
الليزرري زمن ارتحال نبضة 112 مترابطة (1156اط ؛معيعطه©) إلى الهدف وعودة جزء من 
طاقتها إلى المكشاف (040ءهاه2). وحيث إن الإرسال غير مرئي تستخدم مكاشيف 
خاصة لتبيان أن الجهاز يعمل. 


تتلف مُعينات المدى الليزرية بالدخان» والضبابء والغبار ومعظمها يعمل ضمن 
نطاق موجي بين 3 وصير 5 أو 8 إلى دمير 14. يحدد تصميم مُعيّن المدى الليزري 
للاستخدامات العسكرية باعتماد العوامل الآنية: 

1- خصائص الهدف (الأكبر هو الأفضل). 

2- طول موجة مخرج (ننام:01) الطول الموجي. 

الظروفب الحوية: 

4- المكشاف المستخدم. 

5- محددات الحجم والوزن التي تفرضها المهمة. 


تستخدم معينات المدى الحالية المحمولة ميدانياً وأنظمة التهديف ذات العلاقة 
ليزر النيوديميوم (6هلآ :صتدانس:ر20604) أو (ككلا:0810) وتتراوح ذروة هذا الليزر بين 
عدة مئات الكيلواطات و عدة ميغاواطات (8197) للنبضة الواحدة» ويصل معدل تكرر 
النبضة إلى 5مم 100 قد يشمل النظام» بالإضافة إلى الليزر» بطارية» ومجهز قدرة» 
ومرسلة» ومستقبلة مدى» وعداد مدى (00115]6© عوصة12) وسواق خلية جيبية (واععاءمط 
1 1[©)»: ومكو نة مقداح مصباح ومضي (ع2100016 مععوت1 مسمآحطكها1). 
وتستخدم هذه الأنظمة إما مكشاف 8518 سليكون أو دايود ضوئي تيهورى 
(04نكه:واط عاعمولةحى). يحتاج المكشاف التيهوري إلى قليل من طاقة النبضة لذروة 
المدى المعين تحت مختلف الظروف الجوّية. 
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التوجيه الليزري 


هو تقنية نصف سلبية (06زووهمندره9) لتوجيه أجسام طائرة» مجهزة بمجسات 
(5:هوومء8) تستجيب لإضاءة الهدف بالليزر. إن هذا ال* كا من التوجيه الليزرري 


(ععص 6110 نعوم]) يسمح بالتهديف الدقيق وتدمير الأهداف بالصواريخ والقنابل 
الذكية. 


يشتمل نظام التوجيه الليزري الفعال على مميز هدف ليزري (أععنة1 “زوكة.آ 
قمع زوع 2) يضيء بشعاعة ذلك الهدف. وعلى الصاروخ أن يبقى ضمن شعاع ال +11 
لكي يبقى ضمن مجال استقبال طاقة الليزر المنعكسة حتى يصل إلى الهدف. ويظهر 
الشكل 12-23 مخططاً تبسيطياً لنظام توجيه ليزري. تستخدم أنظمة التوجيه الليزري 
العسكرية ليزرات 1 منبعثة (5دهىة.آ عهنةنم:1-5) للتخفي لأن شعاعها غير مرئي للعين 
البشرية المجردة وبذلك لا يكشف مصدر الليزر للعدو. تتمكن الأسلحة المرسلة 
لتدمير الهدف المضاء بطاقة 18 من الوصول إلى ذلك الهدف باستخدام إلكترونيات 
حساسة لطاقة الليزر» ومنظومات سيطرة طيران بشكل دائرة مغلقة أنشوطية وذات 
تغذية راجعة (1منم00 غطع ذا عاعدطلءء1 مهه.آ-لء0105) . فعندماء «تقفل» دارات تصوير 
الباحث عن 12 في الصاروخ على الهدف المضاء تولد إشارات تحرك منظومات 
السيطرة على أجنحة الصاروخ وزعانفه لإبقائه ضمن مخروط الطاقة المنعكسة» 
فتكون قمة ذلك المخروط هي الهدف المطلوب تدميره. 


قد يُحمل مُميز الهدف الليزري على الطائرة المهاجمة نفسها. كما أن الصاروخ 
الباحث عن الليزر أو القنبلة الذكية يمكن أن يكونا في طائرة أخرى منفصلة. (يكون 
مميز الليزر في بعض المهام القتالية أكثر تأثيراً إذا كان على الأرض). 

إن أكثر الأهداف المرشحة للصواريخ الموجهة ب 12 هي البئايات ذات الأهمية 
التكتيكية أو الإستراتيجية كمقرّات القيادة» ومصانع الأسلحة» أو محطات توليد 


الطاقة الكهربائية الموجوّدة في مواقع تتعيّن معالجتها بدقة لتقليل حجم الخسائر في 
المنشات والمنازل المدنية وبالتالي الإصابات بالمدنيين. 
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الشكل 12-23: نظام توجيه ليزري فعال 


يُركَبٍ كل من الليزر المحمول جوّاً ودارات الباحث الصاروخي على جمبلز 
(وءاطصست6) (أداة لابقاء هذه الأجهزة في وضع معيّن دائماً) لكي عم من استمكان 
الهدف وتقفيه فى ثلاث اتجاهات عمودية متزامنة. لبعض أنظمة التوجيه الليزرية 
القدرة على تمييز علد من الأهداف بأجهزة إضاءة (08)015نصن1]1) متعددة. ويتم التفريق 
بين الأهداف بواسطة ليزرات مضمنة ترددات أو نبضات بشفرات مختلفة. لمعظم 
أنظمة 12 التوجيهية مكاشيف 8:ماءهاء2 سليكونية داخل الصاروخ الباحثء لأنها 
حساسة لانبعاثات ليزر نيوديميوم: (0دير1.06) 46لا المستخدم بكثرة لإضاءة الهدف. 


وهنالك حاجة إلى مكاشيف طويلة الموجة كمضيئات (5دهةمنسس11]) ليزرات 005 . 


من الأمثلة على الصواريخ المصممة خصيصاً للتوجيه بالشعاع الليزري صاروخ 
(جوٌ - أرض) هيلفاير (116118:6). ويمكن تحويل القنابل التقليدية إلى قنابل ذكية 
«خنةدم5) إذا جهزت بنظام مركب على مقدمتها يحتوي على مجسات توجيه ليزرية 


وزعانف سيطرة طيرانية. 


ومن أنظمة مكاشيف 1# الفعالة في الجيش الأميركي وحدة 5118 (أو وحدة 18 
للنظر إلى أمام 8كاهه.آ-0ة:70 1). وتشمل هذه الوحدة مرسلة ليزرية مستقلة 
موأسسة على صمام محول الصورة طن عار م0 ععقم]) . 
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تتمكن (1115) من كشف» وتشخيصء, وتحديد مدى واتجاه الهدف من خلال 
الجوّ باحثة عن أجسام طائرة ثم تولد إشارات فيديوية عندما تعثر على أحدها. عندئلٍ 
يقوم معالج إشارات بتضخيم هذه الإشارات وإرسال معلومات مشفرة إلى شاشة 
العرض. وعلى المكشاف المصنوع من مادة الجرمانيوم المعالج بالزئبق 
(مآ1 :ع0 -سستصمسمع0 لعموط-رصسم31) أن يبود إلى درجة 3016 ليكون في قمة أدائه. 
وأخيراً يتم عرض الإشارات الراجعة بعد مسحها على عارضة (شاشة) فيديوية. 


الجايروسكوب الليزري 


إن الجايروسكوب الليزري (عمم»وه:0 :هوة.1)» كما يظهر في الشكل الى لتخطيطي 
المبسط 13-23 هو مكونة مجمعة من ليزرات مرتبة في دائرة لكي تتحسس معدل 
الدوران حول محور معين. والمسافة بين الكاثود والأنود هي المنطقة الفعالة حيث 
يوفر تفريغ الفولتية (وونهطءونط مع7018؟) وتكوين ذرات نيون ليزرية. يتحد شعاعا ليزر 
متعاكسان لتكوين حافات تداخل (دعصفظ ععمع1يهامآ). ويتم الحصول على معدل 
التفاف شحنة عندما يُجبر شعاع ليزري من نفس طول الموجة على أن يتحرك باتجاه 
معاكس في تجوّيف شبيه بالحلقة. 


يعتمدالاختلااف 5 الترددات بين الشعاعين على معدل دوران حاضن 
الجايرو سكوب (84نا810 ءعمهه6:05). كما يعتمد تذبذب كل ليزر بتردد معين على 
طول مساره الواضح. ويبدو شعاع الليزر في أحد الاتجاهات ذا طول مسار أقصرء 
فيمايبدو فى اتجاهات أخرى ذا مسار أطول. إن الاختلاف فى الترددات بين 
الفساعي هووالة محال دوران الحلقة دول الحور الطبى للحلقة رعذ الاخعلوف 
في التردد يتم تحسسه وقراءته» كإشارة معدل دوراك (081ع51 صملا - عام8). ويتم 
الحصول على معلومات خاصة بالموقع من خلال مكاملة معدل الاشارة المخرحة 


(21مع51 غنامت0 عنه2) . 


هنالك نوعان عن التكوين البنيوي (15ه0 همع تقدهم©) للجايروسكوبات اللايزرية 
هما: 
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أت حاير وسكوبات الحلقة الفعالة (عصنط عحتاءة)ء ومنها يتم توليد شعاعي الليزر 
داخل فجوّة أو حلقة مليئة بغازي الهيليوم والنيون (2/6 :116). 

2- جايروسكوبات الحلقة السلبية (عمذ» 6«زووهم). وتكون الليزرات فيها خارج 
الحلقة» ويوجه شعاعا الليزر داخل الحلقة المصنوعة من موصلات ألياف بصرية. 


إلى معالج الإشارة . 


دايود ضوئي مزدوج 
و شاه محريجع النبض 


حاجب 


الشكل 13-23: شكل تخطيطي لجايروسكوب ليزري 


لقد تبين أن حاير وسكوبات حلقة الليزر تعاني من معدلات انجراف (2:65< نرط) 
بحدود 0.005 درجة فى الساعة» وأن أداءها يشبه إلى حد ما الجايروسكوبات 
الميكانيكية ذات النمط الماقاطي (6:846 30ل2). أن الجايروسكوبات الميكانيكية تنتج 
مخرجاً (غنام)ن©) على شكل إزاحة زاويّة ()معممءعة1م15ط عماسعوصم) وليس إشارة معدل 
ذوراث. وقد طور مؤخرا جايروسكوب. حلقة ليزرية من مواد حالة ضلبة (عنفاة 4ناوة 
5 1.386آ ع0ن2) تستخدم حقن ليزرية من زر نيخيد الغاليوم (ءع0نمزعسة - مسطلله©) . 


نظم التوجيه العطالية أو القصورية 


هو نظام (كصرعانز5 ععصهلند [دنتروم1) ملاحي قائم بذاته للطائرات» والسفن» 
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والغواصات مواسس على مخرج مستمر لمعجلات (وتعامعسرمواءءعه) مركبة محل 
منصة متوازنة جايروسكوبياً. يتم في بداية الرحلة إدخال إحدائثيات دقيقة والتوقيت 
المحلي إلى كمبيوتر النظام. عندئذٍ يؤخذ تسجيل الموقع أوتوماتيكياً من خلال قياس 
كمية التسارع (التعجيل) والاتجاه في ثلاثة اتجاهات متعامدة. ويقوم الكمبيوتر 
بحساب السرعة في لحظة ما ثم المسافة التي تتحركها سيرورة تكامل (دهدمويهنم1) 
للانحرافات عن الإحداثيات المرجعية (02]65نل:000 ععمعرع21). وكما هو مبين في 
الشكل 14-23. تحتوي منصة الجمبل المستقرة ثلاثة جايروسكوبات مع محور 
عمودي مشترك وثلاثة معجلات تتحسس التسارع على امتداد محاور متعامدة 
مشتركة. وحيثما هو محتمل فإن تعديالات منتصف الطريق (5ممنتاء06© ع5تنامء3/110) 
للموقع المتوقع يمكن إجراؤها أوتوماتيكياً من خلال القيام بملاحظات ملاحة 
نجوّمية (5)815 «منادع 1501 لمناوعاء0) . 


جايروسكوب شمال - جنوب 


جمبل دوران 
معجل (مقياس التسارع) م 
إطار مثبت بجسم الطائرة جايرو سكوب 


معجل (مقياس التسارع) 


جايروسكوب شرق - غرب 


شكل 14-3 : نظام التوجيه العطالي 
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الفصل الرابع والعشرون 
تكنولوجيا الإلكترونيات البحريّة 


المحتويات 


©« نظرة شاملة »لوراك © © جه:م.آ) 
»© مستقبلاات نظام تحديد الموقع الجغرافي 
« مسابير الأعماق («تعفمته5 طامء2) العالمي (صسءندتز5ك عصنتدمنؤزدهط لوطمات) 
عع (025) 
« لواقط (أو محدّدات موقع) الأسماك *» البيكونات الراديوية المحددة للموقع 
(وتعلسذط طى21)الاضطرارية (عستئةءنلم1 -دمتقتومص تإعمععععمعا 


5 - وزوعوء 8 2010 ؟1) 
»رادارات الطائرات الصغيرة » محددات (معيّنات) الاتجاه الراديوية 
(5جهلج؟] أكون 1الومرك) (212 - وميعلصتط ممتاععغتط ونلجج) 
»راسمات المخططات الالكترونية 


رومع و1 أتقط© عتممنعه21) 


نظرة شاملة 


كانت أول الإلكترونيات التى استخدمت على ظهر البواخر التجارية للاتصاللات 
الاعتيادية واستدعاء النجدة فى الكوارث عبارة عن مرسلات ومستقبلات راديوية 
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(كتعاتععع] اسه كتع اا تسكمها” 6ن220). و ملعي النجدة عادة في حالات الحريق 
والتصادم» والغرق» أو بوجود حالات مرضية خطيرة» أو جرحى على متن القطعة 
البحرية. ثم جاءت بعد هذه الإلكترونيات مُعيّنات الاتجاه الراديوية كوسائل ملاحيّة. 
ولكن» وبعد الحرب العالمية الثانية أضيفت أنماط تجارية إلى الرادار العسكري 
وأجهزة لوران لتُعين في الملاحة الليلية الدقيقة وكذلك في الأجواء العاصفة غير 
الرحيمة» فتحشن بذلك السلامة والأمانة في البحر. 


واستفادت صناعة صيد الأسماك وقطعها البحرية من مسابير الأعماق التجارية 
ومن مشتقات جهاز السونار المسّى «لاقط الأسماك»؛ وذلك لزيادة كفاءة الصيد 
وحجمه من جهة» وجعل الوصول إلى منطقة الصيد والرجوع منها آمنأء استرشاداً 
بمعلومات مستحصلة من الرادار واللوران» من جهة أخرى. 


ولقد أخذت عملية تطوير دارات الحالة الصلبة والدارات المتكاملة مأخذها في 
اختزال وزن»ء وحجم. وكلفة هذه الإلكترونيات البحرية وذلك لجعلها بأسعار مناسبة 
ومتاحة للاستخدام في السفن التجارية وكذلك لمالكي اليخوت الخاصة. ومهّدت 
عملية تصغير الكتروؤزيات ظهر السفينة (وعندوناءء81 لعدهطمتط5)» التي كانت تحتل 
نااك يونا كبيرة ويلك قدرةة كيرياتية عالية» وتسويلها إلن اويا 
صغيرة أو وحدات يدوية منقولة» لثورة في صناعة الإلكترونيات البحرية التجارية 
وعلى مستوى المستهلك. وكان من أوائل الأجهزة الترانزيستورية الصعْرة 
المرسلات المستقبلات (ونع لاع ءوصه1) نوع 0117 و2178158» وتبعها سابرات الأعماق» 
والرادارات ومستقبلات لورين» ومحددات الاتجاه الراديوية. وقادت الرغبة في 
اختزال استهلاك القدرة الكهربائية إلى اختراعات رائدة مثل شاشات منقط خطوط 
المسح الفيديوي» ولاقط الأسماك» ورواسم المخططات الالكترونية. ولوران © 
اليدوي المُدار بالبطارية» بالإضافة إلى مستقبلات أجهزة تعيين الموقع الجغرافي 
العالمية 6285 . 


ومن أحدث منتجات الإلكترونيات البحرية أنظمة رواسم المخططات الالكترونية 
الغى تكايل البيانات السسحضصلة من سعقبلات الرادار وال688 وتضعها على 
مخططات ملاحيّة محليّة» ومُدخلة بشكل كاسيت (ووفتهةح). وهنالك أيضاً 
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002-59 متاحة لعرض هذه المخططات لكافة المناطق الساحلية في عموم الولايات 
المتحدة واستقبالها على كمبيوترات يديوية محمولة. وتسمح ناقلة مشتركة أو معبر 
قياسي (دمناءعصده© ذنا8 لع2نلمداوصة:5) لمستقبلة 625 بإدخال البيانات إلى مواشر 
متحرّك يحدّد موقع الباخرة على مخططات مولدة على 02-8011 . 


ومن المخترعات الأخرى المؤسسة على الإلكترونيات المُصعْرة بيكونات تحديد 
الموقع الراديوية الطوارئية (821885) المصممة للاستخدام فيما وراء مدى المرسلة 
المستقبلة 1115لا . 


بإمكان 5851285 إرسال نداءات استغاثة إلى الأقمار الصناعية فى مداراتها حول 
الأرض فتحدد تلك الأقمار موقع السفينة المستغيثئة وتوجهها إلى أقرب محطة إنقاذ 


جوية أو بحرية. 


أما الاستقبال والبث (الإرسال) الراديوي فقد نوقش في الفصل 18» الموسوم 
«المرسلات والمستقبلات الراديوية». ونوقشت مبادئ الرادار» والسونار وال 25© 
في الفصل 23» الموسوم بأنظمة الإلكترونيات العسكرية والخاصة بالطيران 
والفضاء». 


مسابير الأعماق 

إن مسبار العمق (/062مناه5 ط]مء2) جهاز إلكتروني للأغراض البحرية بإمكانه 
تحديد عمق الماء تحت جوج (661) السفينة (وهو رافدة لشق الماء في مقدّم 
السفينة) من خلال قياس الزمن المستغرق للطاقة الصوتية لكي تنطلق من مُحولة الطاقة 
(:ععنالمصة1) وترتدٌ من القاع لتعود إلى المحؤّلة مدة أخرى. ويبثّن الشكل 1-4 
مبادئ عمل المسبار. 

إن وظيفة المسبار الأساسية قياس المسافة» إلا أن وجود أسماك وغيرها من 
الأجسام تحت الماء يوثر على قراءة العمق. وتُوسس وظيفة مسابير العمق والسونار 
عادة على نفس المبادئ» لذا تتشابه مكوّناتها هي ايضاً. ومين المكدتات: الأساسية 
لمسيبار الأعماق رأس التحكم العارض (30ع11 139/6021:01م215) ومحوّلة الطاقة 
(ههنالوصة:1). يحتوي رأس التحكم العارض على شاشة رقمية مع مرسلة - مستقبلة 
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في نفس الحاوية وتوصل الحاوية بالمحولة بواسطة كبل متحد المحور (00851841 
عام )» فتعمل المحؤلة كهوائي فهي بشكل قرص صلد من السيراميك 
الكهر وضغطي (عتتاءهاءه2هزط) المعرض للماء مباشرة. تتردّد المحوّلة في مدى فوتي 
(فوق صوتي) بحدود 112 200. وتنجه الطاقة الفولتية رأسيّاً بشكل حزمة ضيّقة باتجاه 
القعر. ويقدح النبضة المخرجة (هو1ناط ؛نام)ن0) عداد في رأس التحكم/ العارض 


حجحت 
عوبهه م 


277 77 2 5 اي 


شكل 1-24 عمل مسبار الأعماق 


يتم ترحمتها بواسطة الدارات الإلكترونية إلى قراءة للعمق بالأقدام» أو الأمتار أو 
القامات (وبموط:ة1). ويمتصٌ الماء الترددات العالية بسرعة أكثر من الترددات 
المنخفضة. لذلك» كانت محوّلة طاقة ب 1512 50 أكثر فاعلية في المياه التي يزيد عمقها 
عن 400 قدم (دس 120)» ولكن 112 200 توفر قرّة استبانة (دمناساهوع©) أفضل . 

بإمكان الحزمة الصوتية الضيقة أن توفر قراءة عمق دقيقة إذا ما بقيت السفينة 
المضيفة ضمن عشر درجات (100+) من السمت. إن الوقت اللازم لانتقال الإشارة من 
المحولة إلى قعر البحر هو حاصل ضرب عمق الماء (بالأقدام) بسرعة الصوت في 
الماء (حوالي 19 4800 أو 9م 1460). وعلى عمق 86 100 (2< 30) تقطع النبضة رحلة 
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كاملة من المحوّلة وإليها في 1/25 من الثانية. ومن المعروف أن سطوح قاع المحيط 
والبحيرات أكثر خشونة من أن يقال عنها ناعمة. لذلك, يتشئّت الكثير من الإشارات 
المرتدة ويرجع القليل منها فقط إلى المحوّلة. 


يعد مسبار الأعماق من وسائل الملاحة المفيدة» لاسيما خلال الإبحار الليلى أو 
أثناء الضباب عندما لا تكون المعالم حول السفينة واضحة. فإذا عرف القبطان بوه 
السفينة التقريبي وحالة المدء يصبح بإمكانه الحصول على إحداثيات موثوق بها من 
خلال مقارنة قراءات العمق مع القيم المثبتة على الخرائط الملاحية (واعدك لدءاداه21) 
لتلك المنطقة. ويمزج بعض سابرات العمق متعددة الأغراض بين قياس العمق وتعيين 
مواضع الأسماك وكذلك رسم المسلك الذي تأخذه السفينة ويتمٌ عرض صورة لقاع 
البحر مع معلومات وبيانات تخصه على شاشة 1092 بالإضافة إلى بث رموز على 
جانب من الشاشة تبيّن مرور أسراب السمك تحت السفينة» ويُعرض على الجانب 
الآخر تزامناً مخطط رقميّ الإنتاج مستحصل من مرسلة 5 يبيّن موقع السفينة, 
بالإضافة إلى مدى واتجاه المحطات على الطريق والزمن اللازم للوصول إليها 
ببالسرعة الزاهية المقيعة وتسكى عسابير العسق ايننا داف العق (لاوفن 
عل منع) أو عدّاد القامات (نرعاءتروطنة2) . 


لواقط (أو محددات موقع) الأسماك 

يتميز هذا النوع من الأجهزة (9465مةط:ة5) عن رديفة مسبار الأعماق بوظيفته 
المختصة بكشف مواقع مجاميع الأسماك. ويتضمن الجهاز وحدة تحكم/ عرض مع 
شاشة عرض بيانية (/133م1215 عنامه:0)» ومرسلة مستقبلة مركبة نمطيا فى حاوية واحدة 
ومرتبطة مع المحؤّلة بواسطة كبل متحد المحور. ويتم العرض عبر شاشة 108 أو 
مرقاب 0181 الذي يوفر سيماء تخطيطيا لقاع المحيط تحت السفينة» كما يوفر رموزا 
على الشاشة تحدد مجاميع محتملة للأسماك بالإضافة إلى نباتات القاع وطبيعة 
تراكيبه. ويحتوي لاقط الأسماك الحديث على معالج ميكروي للتحكم في العؤض. 
وبإمكان أنواع أخرى من لواقط الأسماك توفير صور ثلاثية الأبعاد لقاع البحر من 
خلال تجرئة حزمة محؤّلة الطاقة إلى عدة أجزاء. 

يمكن تثبيت محوّلات طاقة ماسحة وقابلة للتوجيه (5166:316) في بعض النماذج 
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لكي تعاين القاع شاقولياً أو تتحرك إلى الجوانب أو إلى الأمام والخلف فتكون أنظمة 
سونار حقيقية. ولبعض لواقط الأسماك المتطورة مجشات (028وم56) لقياس درحة 
حرارة الماء» كما أن ارتباطات الكبل مع بقية الأجهزة تزوّد الطاقم بقراءة عن سرعة 
السفينة وموقعها. وتزوّد لاقطات الأسماك التجارية والعالمية بطابعات لطبع 
المعروض على ورق مستمر لأغراض الدارسة أو التسجيل. 


أصبح متاحاًء وبكلفة ممكنة» شراء أنظمة رادار للسفن والقوارب الصغيرة 
وللطائرات الخفيفة (5:ه220 اهن 1لدم5)» توفر أوجهاً خدماتية متعددة كالرادارات 
الكبيرة الموجودة على ظهر السفن التجارية والطائرات الكبيرة. وقد تحقق ذلك 
بتطوير شاشات عرض 162 أحادية اللون مع راسم منمقط لخطوط المسح ودارات 
الحالة الصلبة. ويبلغ المدى المفيد لهذه الرادارات حوالي 01 20 (دص! 32)) وهو مدى 
مناسب للقطع البحرية بطيئة الحركة. ولقد اختزل استهلاك القدرة الكهربائية إلى أقل 
من 77 30 بالإضافة إلى الوزن. ولبعض رادارات المركبات الصغيرة ذات المدى 
الأطول شاشات 087 أحادية اللون مع راسم منتمط لخطوط المسح ولكنه يستهلك 
قدرة كهربائية أكثر. ومع أن هذه العارضات لا توفر الدقة أو التبيان اللذين تتمتع بهما 
عارضات 0817 851 الأكبر» فلا تزال توفر معلومات ملاحية بدرجة من الدقة مقبولة في 


تعرض الرادارات المجهزة بشاشات 101 بتبيين مقدراه 1ه:ذط 320 ا 240 على 
شاشة 15/ا حجم دز 7 (18 دن) مُركبّة في حاوية بحجم كتاب مع لوحة تحكم 
موضوعة إلى جانبهاء وتتضمن مؤْشّرات إمداد مختلفة وخطوط اتجاه إلكترونية 
(معهنآ عمنوه8) . توفْر نماذج أخرى غرضاً رقنا اناك ملاحية مقعاحية بشخصل: 
بواسطة كبل من أجهزة أخرى موجودة على ظهر السفينة. ولعل الارتباط الأكثر شيوعاً 
هو بال 655 الذي يزوّد الرادار بالمعلومات الملاحية للإبحار إلى المحطة التالية. 
وبالإمكان إقحام قارئ مخططات أيضاً على بعض الرادارت لكي يقوم بعرض صور 
بكبسة زر. وتبلغ أقطار القبّة اللدائنية لحفظ هوائي الرادار (65م8000) في هذه 
الأنظمة مز 12 إلى مذ 18 (ده 30 إلى ده 46) ولا يزيد وزنها عن 1015 إلى 121 (ع 4.5 


إلى 18 5.4) تشتمل المواصفات النمطية لهذه الرادارت على ما يلي: 
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« أقصى مدى من مر 16 إلى (صا! 52 - دع1 26) 1م 36. 
٠‏ خرج مُشْعٌ 277 إلى /1 4. 

عرض الشعاع العمودي 25 إلى *30. 

« عرض الشعاع الأفقي 40 إلى *7. 

« استهلاك القدرة ى 2 إلى هى 3. 

« دقة الاتجاه 215. 

* دقة المدى من :1 إلى "1.5 أو حوالي 2م 20. 


انظر أيضاً أنظمة الرادار في الفصل 223» «الأنظمة الإلكترونية العسكرية للفضاء 
والطيران». 


راسمات المخططات الإلكترونية 

بإمكان هذا النوع من الراسمات (ونع ه21 تتقطع عنتدمهءء81) أن يعر ض على شاشة 
ع1 مضاءة الخلفية خارطة بحرية (2:4© 1ده6ننه]8) بالأسود والأبيض. تُوضب 
الشاشة 1/15 وطولها مذ 6 (ه 15)» في حاوية بحجم كتاب الجيب يمكن تركيبها على 
مسند (8:2016) كروي المفصل. وبالامكان إدخال كاسيتات ذاكرة» تحوي 
مخططات لمناطق ساحلية مختلفة حول العالم» في وحدة خاصة في الحاوية للتزوّد 
بمعلومات حول المياه المحلية. توفر الخرائط معلومات حول خطوط الطول 
والعرضء؛ وجبهات الأعماق؛ وسمات السواحلء كما توفر القدرة على إرسال 
إشارات في عدة جهات (20معاعهء] لهدمتاءع نل نسم 0) تسمح للمستخدم بأن يحرك 
مؤشراً إلى أية جهة من الشاشة ليحصل على معلومات إضافية» أو لرسم المسار 
«السبيل» إلى المحطة. 


يمكن تخطيط المسارات بتحريك وتوجيه منزلقة (:50:د0) على سطح الخارطة ثم 
لمس مفتاح واحد لإدخال كلمة (05«زومنرة7) (وهي المواقع التي يحدّدها إحداثي 
الطول والعرض فوق حوض المحيط) حيثما تختار. و بمجرد اختيارك (5ماهمنزة117) 
ثم توصيل خطوط المسار مع المحافظة على استمرار تحديث الموقع وفقأ لهذه 
المعطيات ستجد المسار الأدق" مخططاً أوتوماتيكياً أمامك على الشاشة. 
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من المعروف أنه بات بالإمكان تحديد الموقع باستخدام مرسلة 655 موصولة 
بنظام المخطط أو من 625 خارجي أو مستقبل لوران. و بإمكان الكبل تجهيز قراءة 
عن العمق على الشاشة نفسها أو إرسال إشارة بالمخرجات إلى القبطان الآلي 
(106أممنة) ليقوم بالمهمة. 


وبالإمكان إدخال أحداث أو رموز فيتم حساب المدى والاتجاه بين أي نقطتين 


تسمح برمجيّات الملاحة على 02-8011 لجهاز كمبيوتر شخصي يشتغل بالبطارية 
أن يعمل كشاشة عرض ملاحية متحركة. كذلك يمكن أن تُعرض نتاجات لمخططات 
عقدية رسمية على شاشة الكمبيوتر الشخصي. ويمكن إدخال بيانات الموقع من 
مستقبل 659 خارجي ملائم أو لوران (مه:مآ) عن طريق وصل الكمبيوتر بكبل 
للحصول على خارطة موقع مُحدّث باستمرار حول قطعة المُستخدم البحرية (وووت] 
اعووة17) . 


وهكذاء فإن هذا الشكل من النظام الملاحي الالكتروني يزوّدنا بتحديث مستمر 
لملاحتنا البحرية» بالاضافة إلى الموقع الحالي» والتطوير الآني وحالة المسار. وإن 
الخطأ في المسار (:52:0 0:095-1:261))» أو في المدى والاتجاه إلى المحطة التالية؛ 
ومن الوصول التقريبي إليهاء يُعرض على الشاشة أولاً بأول. فضلاً عن ذلك» فإن 
البرمجية المستخدمة تساعدك على تكبير وتصغير أي مقطع في المخطط, مع إمكانية 
تغيير نسبة قياس المخطط. إلى ذلكء؛ بإمكان المستخدم أن يطبع أجزاء من الخارطة 
بالإضافة إلى تحضير خارطة أولية (مقامنهه81)» أو رسم خط الرحلة البحرية (21ع06ة121 
تنه اع صنط1 أع م1 كاماد و بأشر ع وفث. 


لوران © 


إن جهاز لوران © © صهنم]) ملاحة إلكتروني للسفن والطائرات يعتمد على 
الإشارات الراديوية» وقد اشثُْقٌ اسمه من «ملاحة المدى الطويل» (عوصة-عدم.آ 


دمناةع2131). ولوران هو نظام استلام سلبي اهليلجي مصمم فقط للحصول على ثبت 
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ملاحي دقيق (زظ 60021دع21301 عندسدوعءه) من إحداثيات الطول والعرض التي تحددها 
المستقبلة. وقد سْتّي لوران ه الأوّلي «باللوران القياسي» ثم استّبدل مؤخراً باللوران © . 


تعمل مرسلات لوران © على تردد 11512 100 وعلى سلاسل محطات رئيسة واثنتين 
إلى أربع محطات فرعية خادمة (5م5]480 51306)» وتكون المحطة الرئيسة معرفة إلى 
كل :من المحطات الفرعية. تقوم المحظة الرئيسة بإرسال إشاراتها أولاً فشر هذه 
خارجاً فوق المنطقة المغطاة بالنظام فيما تبعث في الوقت عينه إلى المحطات 
الفرعية. وعندما تستلم الإشارات الرئيسة في محطاتها الفرعية فإنها تقدح 
(0عععون2) لإرسال إشاراتها الخاصة بهاء فتقوم كل محطة بإرسال مجاميع من 
الأشاراث على تنس التروه: لشخص البتلسلة من غنلال قعرات تكراز إشارة 
المجموعة التابعة لها. وتضبط إشارات إرسال مرسلة لوران وتردداتها بواسطة ساعة 
ذرية (1061© عنمره:ى) لضمان ديمومة الدقة فى التوقيتات الإرسالية. تتباعد المحطات 
الرئيسة والفرعية الخادمة عن يعضها بضوانات محددة لتكوين خلاف ثابت في 
التوقيت بين إرسال الإشارات من كل من هذه المحطات. ينتج عن ذلك اختلاف زمني 
((11' - عممعنه 1ط عدخ1) في وصول الإشارات من كل زوج من المحطات» يتم قياسه 
بواسطة مستقبلة لوران. ويتناسب هذا الاختلاف الزمني طردياً مع المسافة بين 
الستغيلة و المرسلين. 


تُستلم إشارات المحطة الرئيسة أولاً من قبل مستقبل لوران ثم تقوم بحساب وقت 
وصول إشارات المحطات الطرفية. ويكون هذا الاختلاف الزمني (يقدّر بجزء 
بالمليون من الثانية) هو الأساس لمزيد من الحسابات التي تؤدّيها المستقبلة. وبما أن 
رسمة ثابت الاختلااف الزمني بين كل زوج من المحطات تكون بشكل قطع مكافئ 
(15وطهنةط)» يتمٌ رسم قطع مكافئ من أزواج المحطات المتعددة على مخطط الملاحة 
القياسي. 


من تحديد موقع القطع المكافئ على المخطط الممثل لاختلاف الزمن بين زوج 
من محطات لوران المعروفة» يتمكن الملاح من تحديد خط موقعي (دمنازوه 1ه عمنآ 
02.آ-). يحمّق تقاطع قطع المكافئ للفرق الزمني في المرة الثانية» أو 1.08 الجديد مع 
«10 الأول سيحقق ثبتاً ملاحياً دقيقأء وتزيد أعداد 105 الاضافية من دقة الثبت مرة 
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بعد أخرى. وتعتمد دقة لوران على السرعة الثابتة للإشارات الراديوية و/ن 186,000 
(5/5ه!ا 300,000). ويتم تحويل زمن انتقال 27 بدقة إلى مسافة بواسطة مستقبلة لوران 

ولعل توفر الدارات المعتمدة على السك الميكروي (01167 دمع 311) جعل 
إمكانية إنتاج مستقبلات لوران خفيفة الوزن» ومحكمة, وذات كلفة ميسورة» للسفن 
الخاضة والجارية والطائراشه أعرا ممكنا. 


بإمكان مستقبلات لوران» كذلكء توفير قراءات مباشرة لإحداثيات الطول 
والعرض بعد إدخال الإحداثيات المحلية» كما تتمكن من عرض معلومات ملاحية 
أخرى على شاشة 1.02 كالمدىء» والاتجاه إلى المحطة التالية» بالإضافة إلى السرعة 
على المسارء والوقت التقريبي للوصول إلى تلك المحطة بسرعة السفينة الحالية. 


يبلغ المدى السطحي لموحة لوران © الأرضية حوالي تصيم 1200 (د! 2200) مع 
استقبال موجة فضائية بحوالي ذدمه 3000 (1 5500). وبإمكان المستقبلات المزودة 
بمتحكمات ميكروية أن تحدد (:18) مواقعها بدقة لا تزيد أو تنقص عن موقعها 
الحقيقي بأكثر من :8 500 (2« 150)» وضمن دائرة قُطرها نتمم 500 (صع1 930) عن 
مرسلة لوران تحت ظروف جوية مواتية. يمكن ربط المستقبلة بالرادار» وكذلك 
براسم المخططات,ء وراسم العمق ليكون للملاح سعة أكبر في المعلومات. وبإمكان 
مستقبل نظام 655 تحديد موضع سفينة بدقة أكثر بكثير من دقة لوران ©» لذلك تم 
استبدال الأخير بمنظومات 659 على أنها المنظومات الملاحية المختارة. 


وبسبب الاستقبال العالمي والسريع لمنظومات 6855»: قد تُغلق قنوات خفر 


السواحل الأميركية لوران © على الرغم من أن هنالك ما لا يقل عن مليون مستخدم 
لأنظمة لوران في الولايات المتحدة نفسها. 


مستقبلات نظام تحديد الموقع الجغرافي العالمي 
تم و صف هذه المستقبلة (ورعتتلعءءع (025) دع 55 عمتدمتغزووط 610021) في الفصل 


3 الموسوم ب «الأنظمة الإلكترونية العسكرية وفي مجال الطيران والفضاء». لنظام 
9 كوكبة من 21 قمراً اصطناعياً (ساتل) فعَالاً (ه:هه/2) وثلاثة أعضاء إضافية فعالة 
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تبث مجموعتين من الإشارات على ترددات مختلفة. خُصّصت إحدى هاتين 
المجموعتين للمستقبلات العسكرية مع دارة فك رموز ضرورية؛ والمجموعة 
الأخرى لإشارات 655-0 المفتوح والمتاح بدون مقابل لأي شخص وفي أي مكان 
في العالم يمعلك مستقبلة تجارية. يسمى نظام 688 رسمياً ب «نظام نافستار لتحديد 
المو قع العالمي» (سعاةئز5 عمندهةزوه2 610651 عهوجة(). بإمكان مستقبلات ومو 
العسكرية أن تحدد ثبت موقع ضمن 2 50 («ره 15) من الموقع الحقيقي» غير أن 
مستقبلات 6855-0 تستطيع أن تحقق ثبت موقع ضمن 7 300 ( 90) عن الموقع 
الحقيقي. 

إن مثل هذا المستوى في دقة تعيين الموقع هو أكثر من مناسب بالنسبة للمتطلبات 
الملاحية لمعظم زوارق النزهات والسفن التجارية. إلا أن القيمة الحقيقية ل 679 هي 
في قدرتها على توجيه الملاحين إلى وجهاتهم ومقاصدهم. بعد إدخال احداثيات 
الطول والعرض للنقطة التالية على المسار في المستقبلة نحصل المسافة والاتجاه 
للوصول إليهاء وكذلك أخطاء الانحراف عن المسار» والزمن اللازم للوصول إلى تلك 
النقطة في السرعة الحالية للسفينة. 

تتوفر نماذج متعددة من مستقبلات 629 تختلف في المرتبة والاستخدام؛ ويباع 
تعطيها يأقل مخ 00د ذو لان يلم الشكل هود تنورةا تمطيا لمسشيلة 608 يدوية 
تستمدٌ طاقتها من خلايا قاعدية» ومزوّدة بهوائي صفيحة داخلية مستوية. إن النماذج 
المصممة للتركيب الثابت أكثر كلفة عادة؛ إلا أنها توفر قدرة عرض أكبر من لوحة 
مفاتيح وهوائي لاستقبال أفضل. 

نوكر فبتقيلة وده اليدوية الأساسية» والسضرة يكلقة تمر .عن 00ذه عا ين من 
المعلومات: ْ 


« إحداثيات الطول والعرض للموضع ضمن 8 300 (: 90) من الموقع الأرضي 
الحقيقي. 
* السرعة والاتجاه فوق سطح البحر أو سطح الأرض. 

#الزيى المطيل للرصوق إلى تلطه بعينة عفادا عن السرغة والمسار الخالنين. 

« الاتجاه والمسافة المضبوطة على امتداد طريق الدائرة العظمى التى تضمن 500 
محطة و20 طريقاً بديلاً مخزونة في ذاكرة المستقبلة. ْ 
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وتحتوي مستقبلات 685 الأحدث حوالي 12 قناة متوازية» بإمكان كل منها أن 
تتقفى سواتل مختلفة في نفس الوقت. ولمعظم مستقبلات 1.025 655 تخطيطية شاشة 
بلورية غرافيكية (و1©2 منامة:6) قادرة على اختيار عروض تخطيطية لتبيان معلومات 
تسييريّة (م0همدمكمآ1 عمتعة)5)» وهو مخططيُبيّن موقع السفينة»؛ مع مخطط 
معلومات. إن الوقت اللازم للحصول على أول ثبت (53) موقعي قد اختزل الآن من 
دقيقتين مع مستقبلات تحتوي على 1 إلى 3 قنواتء إلى أقل من 45 ثانية مع وجود 
نماذج تحتوي على 12 قناة. 


إن بعض مستقبلات 689 هي وحدات مجمّعة التي تُكامل 655 مع راديوات 15آلا؛ 
أو مع مسابير أعماقء أو قابضات أسماك. وبمقدور الإشارات المعروضة من 
المستقبلات تحديد موقع السفينة نمطياً على راسم مخطط الكتروني مولّد من كاسيت 
أو 02-8014©. بإمكان بعض شاشات رواسم مخططات ال 6859 أن تعرض وظائف 
مهمة مثل المدى والاتجاه؛ والأخطاء المحتملة في الاتجاه» والزمن اللازم للوصول. 
وجميع هذه المعلومات تحملها الشاشة الخاصة بالمستقبلة. 


ويوفر نظام 625 التفاضلي (2625 - متعاوتز5 عمتدمقغنوهم لدطه1ه لدتتمعمعقغنط) 
معلومات أكثر دقة حول الموقع لأغراض الملاحة في قنوات ضيقة أثناء الليل أو عند 
الضباب. ويقوم الجهاز بهذه الوظيفة من خلال تقديم تصحيحات (تعديلات) للإشارة 
655-0. تتعرض معظم مستقبلات 655 لتداخل مع 2025 . 


شاشة (01).آ 


شكل 2-24: مستقبل جهاز 6175© يدوي 
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من أجهزة 658 الأخرى المتاحة لملاحة الطائرات التجارية ما يُسمَى بنظام 
المساحة العريضة المتزايدة (كهخ؟؟ - ممعاذز5 دصمننةامعصع ناخ وعتخ-عل111) ويحتاج 
كل من هذين الجهازين إلى دارات استقبال بيكون خاصة:؛ بالإضافة إلى هوائي إضافي 
لاسظال الباتات المضيافة: 


ولم تعد مستقبلات 659 حكراً على الاستخدامات البحرية» فقد صُّمَمتَ بعض 
النماذج للرحلات على الطرقات المعروفة أو في البرية» وهي تحتوي على خرائط 
للطرقات تتضمن معالم جغرافية كالبحيرات والأنهر بالإضافة إلى الطرق الدولية. 
وبإمكان مثل هذه الأجهزة خزن 500 محطة على الطريق و20 طريقاً بديلاً. 


توضب مستقبلات 6025 ضمن ساعة يد رقمية» وهي متوفرة الآن كسلعة 
للمستهلك. وهذه الساعة, عدا أنها تُخبرك بالوقت» فهي تُبيّن إحداثيات الطول 
والعرض» بالإضافة إلى خارطة بسيطة تُبِيّن موقع الساعة وفقاً لنقطة مرجعية على 
شاشتها ال 1.00 متعددة المهام. 


نظام تحديد الموقع العالمي التفاضلي 

يعوّض نظام تحديد الموقع العالمي التفاضلي (عمندمنانووم لهطهاه لدقمعع قم 
95 - نرهاونز5) عن عدم الدقة الملازمة لتحديد الموقع عندما يتم ذلك باستخدام 
إشارات ©-655. يستخدم نظام 2625 مرسلات قائمة من نظام البيكون الراديوي 
(2885 - صعاورة دمعدء8 ونفةع). ويظهر الشكل 3-24 مخططاً شكلياً للنظام. توفر 
مرسلات على الأرض يُديرها خفر السواحل الأميركي تغطية إلى الشرق» والغرب» 
وإلى سواحل الخليجء بالإضافة إلى نهر الميسيسيبي ومنطقة البحيرات الكبرى. 


تقوم محطة مرجعية تفاضلية (5]200 ععمعتعاع اهنامعء11زم) بحساب إشارات 
تصحيح مؤسسة على خطأ حاصل بين الموقع المعروف الحقيقي والموقع الذي 
حددته مستقبلة ©-659. يُرسل هذه الإشارة بتردد- 6/5 100 - 6/5 200 إلى 86 4 (صه 12) 
هوائي لوران سوطي مربوط إلى 8175» والأخير مرتبط بدوره بمستقبلة 658 (تنضمن 
بعض مستقبلات 06559 الحالية دارات استقبال 885). وبمقدور الإشارة تحسين دقة 
مستقبلة 625 غير المصححة إلى حد 16 15 - 16 30 (52 5 - 22 90) وبدقة سرعة مساوية 
ل0.1+ عقدة ()ممه1) . 
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الشكل 3-24 شكل تخطيطي لتكوين نظام تحديد الموقع الجغرافي التفاضلي 


ويُستقبل إشارة 885 على نصف قُطر 1م: 500 (62 804.5)» ولا يزيد بعض حجوم 
95 ل 5ه التفاضلية عن حجم 025 يدوي عادي. 


البيكونات الراديوية المحددة للموقع الاضطرارية 
هذاالجهاز عبارةعن بيكون راديوي للحالات الاضطرارية (تإعمءعجعمآ 
15 - ودوعدء8 12015 دمندء11مآ]-دونزوو2) مزوّد ببطارية وتستخدمه السفن في 


حالات الخطر التي تستدعي طلب النجدة. والجهاز مُصمّم للعمل فيما وراء مدى 
المستقبلة المرسلة 97115» ولعبارة أنجدونا («وه11590») فقط. 


يبيّن الشكل 4-24 جهاز إرسال 85128 اضطراري يكشف موقعه لوسائل استقبال 
الطائرات والسواتل» التى تقوم بدورها بتحويل الاستغاثة إلى أقرب محطة ساحلية 
لإخطار عمليات البحث والإنقاذ. 


لا يُفعّل جهاز و8518 إلا عندما تحترق السفينة» أو تتعرض لخطر الغرق أو عند 
تعض شخص على متنها لضرر أو مرض مهدد للحياة. 
لقد استبدلت البيكونات ذات التردد 21112 121.5 (المدني) و 11112 243 (العسكري) 
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ببيكونات جديدة أكثر فاعلية بتردد 34112 4.6 وستبقى بيكونات و85128 ذات 
الترددات 21112 121.5 و2112 243 في الخدمة جزئياً في مواقع على الأرض حيثما 
يكون الساتل على خط نظر كل من البيكون والمحطة الأرضية لتحقيق تواصل (وقت 
فعلي) اضطراري. 


بإمكان 88128 ذي التردد 21112 406 العمل خارج هذه المحدوديات لأن إشاراته 
مخزونة في ذاكرة الساتل حتى حصول ارتباط (1016آ) وتنقل البيانات إلى المحطة 
الأرضية. توفّر إشارات هذا الجهاز معلومات عن موقع السفينة وأخرى حول التوقيت 
الزمني الأكثر دقة مما توفره أنظمة 11112 121.5 و2112 243. فضلاً عن ذلك» يقوم نظام 
8ع5 ذو 311 406 بإرسال إشارات تحديد هوية مشقّرة رقمياً تساعد المحطة 
الأرضية في تشخيص السفينة المستغيثة بالاسم» والنوع» والحجم.ء وبلد المنشأ. 
ويقوم الساتل وهو في مداره بتحويل المناشدات إلى إدارة المحيط والغلاف الجوي 
الوطنية 2044 التي تُعلّم خفر السواحل الأميركي على 82188 بترددات 111812 406 
و21112 121.5. 


شكل 24 -4: بيكون 171128 للطوارئ 


صُمّم 8218285 ذو التردد 406 21112 والمرتبة آ وتم تركيبه بحيث يبدأ العمل 
أوتوماتيكياً ويطفو تاركاً القاعدة المُركّب عليها. إما 8188 المرتبة 11 فهو يفل 
ينزي وكانت أنواع و18 ذوات التردد 21112 121.5 و2112 243.0 تسمى الصنف لهم 
إذا كانت تُفْعْل أوتوماتيكياً والصنف 8 إذا كانت تُشْعْل يدوياً. 
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تُوضب مرسلات 88188 وبطارياته في حاويات بلاستكية غير منفذة للماء يعلوها 
الهوائي ومفتاح التشغيل. وتزوّد النماذج الحديثة ببطاريات ليثيوم ذات عمر خزن 
يقترب من 10 سنين وتسمح بإرسال الإشارات لفترة خمسة أيام متواصلة. وقد كانت 
النماذج القديمة قد زوٌدت ببطاريات تنشط عند ملامستها الماء. 


بالإمكان استقبال إشارات 82188 من الصنفين 1 و11» من الطائرات وكذلك من قبل 
الساتل 581547 الخاص بالبحث والإنقاذ السوفياتي 005245 في مداره القطبي 
الأقرب؛ نم 500 - نم 600 (صع1 970 - !ا 800) وهنالك ساتل واحد أميركي في الأقل 
ثابت الموقع بارتفاع مم 22300 (1 35880) يمكنه استقبال هذه الإشارات» إلا أن 
الساتل المحوّم على القطب فقط يمكنه تحويل إشارات الاستغاثة إلى سلسلة من 
المحطات الأرضية أو 1.019 في عموم بقاع الأرض. 


تحسب الإلكترونيات على السواتل موقع البيكون بقياس نقطة انعكاس إشارات 
دوبلر التابعة له» بالإضافة إلى قياس أقرب زمن استجابة عندما يتحول سمت الإشارة 
(هنط لهمعنة) من زيادة إلى نقصان. يؤخذ قرار البدء بالبحث والإنقاذ عندما لمعل 
المعلومات من 101 في مركز السيطرة 3800 الذي يبعث بدوره إخطاراً إلى مركز 
التنسيق للإنقاذ 266 الأنسب.. وعد 2541-5 المشروع الدولي التعاوني 
الأهم للإنقاذ وتشترك فيه دول متعددة على كافة الصعد. 


مُحدّدات (مُعيّئنات) الاتجاه الراديوية 


هي أجهزة استقبال راديوية مع هوائي اتجاهي» وموؤشر مرئي صفري (1انالظ لهناوة7؟ 
فعندما يكون مدى الرؤية قصيراً» يُستخدم 285 لتثبيت موقع السفينة 
ويتمكن الملاح من الوصول إلى مرفئه اعتماداً على مرسلة قريبة تبث من ذلك المرفاً. 
يتمكن الهوائي الاتجاهي في معظم أجهزة 8055 من الدوران فيما يبقى المستقبل 
مربوطاً إلى موقع ثابت. إن جهاز 215 هو في الحقيقة نوع محسن من المستقبلات 
الراديوية المحمولة مع هوائي دوّار يكون على شكل أنشوطة (م00]) أو بشكل 
قضيب. يبلغ قُطر الهوائي الدائري حوالي 8 1 أو ده 30 فيما يبلغ قياس القضيب 
المغطى بالبلاستك «ذ 1 “6 (صده 2.5 <15). وفيما يدور الهوائي ”2360 تمر قوة الإشارة 
الصادرة خلال مرحلتين في منتهى القوة (حدودها القصوى) ومرحلتين في منتهى 
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الضعف تستّى كل منهما بالمرحلة الصفرية .2111 نظرياًء يجب أن تتباعد قمم القوة 
عن بعضها ب 1800 فيما تقع 2/115 بزاوية "90 على جانبي قمّتي القوة. من ناحية أخرى» 
ولأن الا حادّة ودقيقة فيما تكون ققمتي الشدة أعرض وغير محددة؛ فإن 11ناا 
ُستخدم لتحديد الاتجاه. يُدار الهوائي» في معظم أجهزة 8217» بواسطة تروس 
ميكانيكية لإعفاء يد المستخدم من التداخل في عملية الاستقبال. ويمكن للمستخدم 
أن يحكم على الموقع الصحيح للهوائي من خلال السمع (أي إن كان في موقع القمة 
أو لاننلة). ولكن معظم أجهزة 225 مزوّدة بعدّاد تماثلي :ماه]3 عدلدمى ليعطى تأشيراً 
مرئيا. يغطي جهاز 211 عادة ثلاث موجات ترددية: 
1) موجة البيكون ذات التردد المنخفض 157:آ. 


2 موحة 2ه الراديوية القياسية. 


3 موجة الاتصالات ذات تردد يتراوح ما بين 11112 2 و 21112 3. 


يعمل بيكون القوة البحرية الراديوي على امتداد الساحل الأميركي وبالقرب من 
البحيرات العظمى» بواسطة موجة خفر السواحل الأميركي بترددات بين 1112 285 و 
2 325. يوفْر هذان الترددان أدق الاتجاهات (عدنيهء8) للسفن الماخرة. إلا أن 
البيكونات الخاصة بالطيران والتى تشتغل على ترددات أقل أو أكثر هى أيضاً يمكن 
استخدامها من قبل السفن في عدي اتجافاتها. ْ 
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الفصل الخامس والعشرون 
الأجهزة والمعدّات العلميّة والطبيّة 


المحتويات 


© نظرة شاملة * الميكر وسكوبات الالكترونئّة 
(ع 21/110105 16 


© الترسيم الطبي المُعضّد بالكمبيوتر 


(ع متعم هصس1آ لدعنلعء72/1 لعلنخ عع انام مك ) 


لقد كان اكتشاف الأشْعّة السينية من أوائل التطورات الأساسية في الالكترونيات 
الطبية» وكان ذلك على يد الفيزيائي الألماني ويلهيلم رونتغن (معوامءه1 تمساعطل111) 
عام 1895. كان رونتغن يجري تجاربه على أنبوب كاثودي بسيط عندما اكتشف قُدرة 
الأشعة الغريبة على اختراق المواد الهشّة وتركها لظلال عظام يده على ستار تألّقي 
(مععته5 أمعءوع:1110) . وقد سماها (وبوه3-1) أو الأشعّة الشينية لعدم معرفة العلماء في 
ذلك الوقت بالأشعة الكهرومغنطيسية قصيرة الطول الموجى. ولقد فيض لهذا 
الاكتشاف» لأول مرة» إمكانية الفحوصات غير التداخلية للأعضاء الداخلية فى الكائن 
الحي» وهكذا صار لهذه الأشعة تطبيقات متعددة في الأبحاث العلمية والطبية. 
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وفي التطورات اللاحقة في مكائن أشعة عا تحشنت استبانة («واناه:86) صور 
الأشعة (ممهمعه:20) فيما تقلّص وقت تعريض المريض إلى الأشعة الخطرة إلى الحد 
الأدنى. 


وبفضل تطوّر تلفاز الدائرة المغلقة» و0275 متعددة الألوان والكمبيوترات» حديثا 
أمكنّ تطوير التصوير الإشعاعي الأساس مع معالج إشارات رقمي ولوغوراثمية 
برمجيات(وتسطان:وع1ى عمة501) لتكوين صور لمقاطع فيديوية (وعع5[1 معل171) 
للأعضاء الحيّة» بتقنية تُعرف بالتوموغراف الكمبيوتري (- ممع ممه" معنا ممه 
7) أو المسح بواسطة التوموغراف الكمبيوتري (#«نهده»9 7©): الذي يوفر صوراً 
مرمّزة بالألوان لتعيين فعاليات جحسمية داخلية معيّنة. 


وتُشكل الصور من بيانات مأخوذة من مصفوفة دائرية من مجشات (ونروووء5) 
تحيط بماسح 59لا دوّار. وتنتج المعالجات البيانية المكثفة مشاهد ثلاثية الأبعاد 


للأعضاء البشرية كالدماغ أو القلب لأغراض التشخيص والدراسة والتحليل. 


حصل تطوّر آخر حري بالملاحظة في مجال الأجهزة الطبية عندما وُحجد أن 
الذردات في النسيج الحي تبعث تردّدات راديوية 27 رنينية بوجود مجال مغنطيسي 
قوي وموجات راديوية. وقد أدّى ذلك إلى اختراع مرنان التصوير المغنطيسي 
(1/191 - عمأعهم] ععمهدمدع ]1 عتاأعمع 3/]2) » وهي تقنية لا تداخلية أخرى بإمكانها توفير 
صور ثلاثية الأبعاد ومتعددة الألوان للأعضاء داخل الجسم الحيه. لاستكمال اكتشاف 
المسح بالتوموغراف الكمبيوتري» فالسيرورة التشخيصية الأخرى المعتمدة على 
معالجة البيانات الكمبيوترية و توموغراف انبعاث البوزيتروك (دوأووتص-مممانومط 
5817 - تإنامهموهده1)؛ والسونوغراف (طمتمومم50). في هذا الفصل سنناقش بعض 
الأمثلة الخاصة بالأجهزة الطبية المطوّرة التي أصبحت واقعاً بفعل الالكترونيات 
والكمبيوتر: إلا أن الكثير من أدوات الأطباء التي اخترعت قبل زمن الكترونيات الحالة 
الصلبة» قد جرى تحديثها باستخدام المتحكمات الميكروية (25ه1[منادهءم311) 
والدارات الالكترونية للحصول على قراءات أسرع وأكثر دقة. من ذلك على سبيل 
المثال المحرار (عاعستمصمعط1) الرقمي» وجهاز قياس ضغط الدم الرقمي» وجهاز 
تصوير القلب الإكتر وني (طمدمعه1لمدءهماءه81) . 
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إن بعض الأجهزة الطبية هي في الحقيقة نتاج عرضي: لأبحاث جرت في مجالات 
أخرى في العلم كما أن بعض الأجهزة المهمة في تشخيص وعلاج المرض مفيدة في 
الأبحاث الطبية» والصيدلانية والبيولوجية. واستُحصل الكثير من المعرفة في مجال 
وظائف الدماغ» على سبيل المثال» من ملاحظة التغيرات في مستويات فعالية مناطق 
معينة من الدماغ عند مقارنة نتائج مستحصلة من أفراد طبيعيين وغير طبيعيين. 


إن الميكروسكوب الإلكتروني مشتقّ مباشر من أنابيب أشْعّة المهبط الأولية وكان 
له أثر بالغ فى عدد من الاكتشافات المهمة فى الأبحاث الكيميائية» والبيولوجية» 
والطبية» وفي علم المعادن» وحتى في مجال الإلكترونيات نفسها. ويتوفر حالياً أنواع 


إن مناقشة كافة الطرائق التي ساهمت من خلالها الالكترونيات في البحث العلمي 
هي بدون شك خارج إطار دليلنا الاسترشادي هذا. إلا أن الإلكترونيات وعلم 
الكمبيوتر قد ثوّرا بشكل فاعل علم الفلك» وعلم الأرصاد الجوية (ترعو1ممع]»ه]3)» 
وعلم المحيطات (تإتامة:عهمدءه0)» وهذا غيض من فيض. وقد تطور علم الفلك 
الراديوي مثلاً نتيجة أبحاث كانت تهدف إلى معرفة مصدر الخلفية الغريبة للتشوّش 
الراديوي (ءوزه21 م2201) الذي يتداخل أحياناً مع الاتصالاات. 


الترسيم الطبي المعضّد بالكمبيوتر 
تؤشر هذه التقنية (عمزعدمآ1 1هعنلء321 0ء0نه-وانامسه0) إلى تقنيات مختلفة في 
الكمبيوتر والفيديو سمحت للأطباء والجرّاحين بمشاهدة أعضاء وأنسجة داخل جسم 
الانسان دون إتلاف هذه الأعضاء والأنسجة. وتؤسّس خمس تقنيات كمبيوترية 
مختلفة لمسح الجسم على قدرة الكمبيوتر في تسريع أو بناء صور أكثر تفصيلاً مما 
يمكن الحصول عليه مباشرة من مجشات أساسية أو طرائق تسجيل. وهى: 
1) التوموغرافية الكمبيوترية (7©) أو التوموغرافية المعضّدة بالكمبيوتر (مانامصده©) 
"لش - تامع مدده1 لعلنم) 
2 التصوير بالمرنان المغنطيسي (01/11) 
3 طرح التلوين الرقمي 1254 
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4) توموغرافية انبعاث البوزيترون (581) 
5) السونار (السونوغرات) (طامهعممه5) 


التوموغرافية الكسبزكرية 

هي تقنية (1©) - ترإتامةرعمصده1 لع نامرهك ) تُعى بمسح الجسم كببييوتريا اعتماداً 
على أشعّة ا. وفيها تعمل ماسحات (5:وممة»58) على تحويل سلسلة من الصور 
الشعاعية إلى شفرة رقمية تُترجم بمساعدة برمجية متخصصة لتكوين صور فيديوية 
عالية التبيان على مرقاب .087 وتتوضح مبادئ المسح بال 017 في الشكل 25 -1. 
ث ركب صمامة أشعة ا في الماسح 017 على إطار دائري يدور خلال 360:0 في مستوى 
يمر خلال جسم المريض. ويُصدر الماسح شعاعاً رفيعاً شبيهاً بالمروحة يمر عبر 


الشكل 1-25: نظام المسح بالتوموغرافية الكمبيوترية 671 


0 


المريض أثناء دورانه حوله. وهنالك مكشاف (ماءهاء2) حساس مركب داخل الإطار 
مقابل الأنبوب يُحوّل الأنماط المتغيّرة للأشعة إلى إشارات تتم معالجتها بواسطة 


الكمبيوثر. 


هنالك برمجية متخصصة أخرى تقوم برقمنة بيانات المكشاف وتحويلها إلى 
إشارات مناسبة للمسح الفيديوي. وبإمكان المرقاب التلفازي (:60ذم200 1597 عرض 
مقاطع عرضيّة أو شرائح غاية في الرقّة لجسم المريض في أية نقطة على امتداد طوله. 
ويتحدد اللون من خلال كثافة النسيج أو غيرها من المتغيّرات. وبالإمكان أيضاً تكوين 
صور ثلاثية الأبعاد ومتعددة الألوان. 


تُمتصٌ أشعة -لا في تراكيب الجسم الكثيفة كالعظام أو الأجسام المعدنية الغريبة 
مثل إطلاقات الرصاصء ولكنها تمرْ عبر الأنسجة الهشّة دون امتصاص كبير. وتؤشر 
الظلال المعتمة ذات النهايات الحادة التراكيب الكثيفة على فيلم أشعة ع التقليدي» 
فيما تُظهر الأنسجة الرخوة كالعضلات والجلد والأحشاء ظلالاً خافتة لأن أشغة : 
تخترقها بسهولة أكثر. وبالنتيجة فإن أفضل الصور الشعاعية التي تُظهر الجسم من 
زاوية واحدة تحتاج إلى تأويل من قبل مُختصٌ بعلم الأشعة (رع01010©)» وأن هذه 
التأويلات تخضع للاختلاف في وجهات النظر. ويصبح التحليل أكثر صعوبة لأن 
ظلال العظام والعضلات والأعضاء الأخرى متراكبة الواحدة فوق الأخرى وهي بذلك 
نُخفي كلَيا وراءهاً أو جزئياً» بعض الانحرافات الطبية المهمة. 

ولقد أدت التحسينات الحديثة في مكائن أسْعة ا إلى إنتاج صور شعاعية أوضح 
مع تعريض المريض لمقدار أقلّ من هذه الأشعة الضارّة» والآن صار بالإمكان رقمنة 
الصور المأخوذة من مكائن أشعة 5 التقليدية حيث تتم معالجتها كمبيوترياً لتحسين 
مستوى إظهارها. 


التصوير بالمرنانا كد لمغنطيسي 

كانت هذه التقنية لمكن التصوير بالمرنان المغنطيسي النووي (عتاأعصع ه81 تدعاع نا 
213111 - ع متعهص]آ ععمقدموع 2]) ) وهي تقنية لمشاهدة الأعضاء الداخلية وأنسجة جسم 
الانسان اعتماداً على فاعلية الموجات الراديوية فى الأنسجة الحيّة عندما تكون ضمن 
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مجال مغنطيسي قوي. ولعرطن البيانات السشحضلة غلى مرقاب (شاشة) 'كسيوترع 
كصور ثنائية أو ثلاثية الأبعاد وبالألوان» للتحليل الحقيقي والتشخيص ومن ثم يتم 
استرجاع العرض. وتظهر الأجزاء الأساسية لنظام 2081 في الرسم البياني التوضيحي 
2-5. 


تعتمد تقنية 1111 على الظاهرة المعروفة باسم الرنين الذرّي (عءصفهمدع عنتسرماه) . 
يُدخَل المريض داخل أسطوانة محاطة بملفات كهرومغانيطية» وتردّد راديوي. وحيث 
إن 70 في المئة من جسم الإنسان ماء فله محتوى هيدروجيني عال. يغزل البروتون 
ضمن ذرّة الهيدروجين عادة باتجاهات عشوائية» ولكن بوجود مجال كهرومغنطيسي 
داخل مفراس 24821 تصطف بروتونات ذرّات الهيدروجين باتجاه أقطاب المغانيط 
الإلكترونية. ونظراً إلى أن هذا المجال لا يُبقى هذه البروتونات في حالة اصطفاف 
صلبء فهي تترنّح (700016) بتردّد معلوم. ويتناسب هذا التردد مع قوة المجال 


الشكل 2-25 جهاز التصوير بالمرنان المغنطيسي. 


مع ترددات ترئح البروتونات فتفقد البروتونات توازنها وتجبر على الخروج من 
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الصف فيحصل خلال أجزاء من الألف من الثانية أن تترنّن (2:6دهوه#) البروتونات ثم 
تعاود الرجوع إلى اصطفافها. والمهم أن البروتونات تُطلق» وقبل أن تعاود 
اصطفافهاء إشارات 8175 ضعيفة يقوم الكمبيوتر بتحويلها إلى صور للمنطقة 
الممسوحة: 


بإمكان 8181 أن تين كثافات ذرّات الهيدروجين وتفاعلها مع المحيط الذي حولها 
من أنسجة في مقاطع عرضية على امتداد المنطقة المفحوصة. 


للأنسجة والأعضاء محتوى مائي يتناسب والكثافة الهيدروجينية ولذلك فالنظام 


تُبِوَد المغانيط الالكترونية الأسطوانية في الماسح (المفراس) 21181 إلى درجة 
منخفضة جداً بواسطة الهليوم المُسال. وتُصممم هذه المغانيط بقّطر خارجي يقترب من 
المتر» وهي مسافة كافية لإدخال مريض جاثم ووجهه إلى أسفل. ويقترب وزن هذه 
المغانيط في جهاز 2181 نمطي من 20 طناً (م1 18.100) وهي قادرة على إنتاج مجال 
مغنطيسي بحدود 7 1.5 (76512 1.5) داخل التجويف الأسطواني وهو مجال يزيد 
ب 30000 مرة عن المجال المغنطيسي الأرضي الاعتيادي. تتولّد الترددات الراديوية 
5 بواسطة ملفات» وُنتج الإشارات بواسطة ملفات سطحية» أو روس أسطوانية» أو 
ملفات - عموم الجسم - أكبر مثبتة داخل تجويف المغنطيس. ويوفر كمبيوتر 
ومرقاب ملوّن الصور الفيديوية. ويتوجب حجب جهاز (8111) بكامله من الترددات 
الراديوية الخارجية بواسطة حاجب معدني مناسب. 


يؤلف الكمبيوتر شبكة (6210) من الصناديق الصغيرة الموضوعة في ثلاثة أبعاد ,, 
بره و تُسمَى (015:«ه0) (أو عناصر حجم) بتغاير المجال المغنطيسي أولاً في البعد 2 
لتعيين مستوى 2 حيث سيتم مسح ذلك الجزء من الجسم. وتبعث ملفات 82158 داخل 
المغنطيس نبضة بتردد كافم ليسبّب رنينا في ذرّات معيّنة منتجة إشارات راديوية 
خفيفة. يقوم مفراس (0181) بترجمة معدّل انحلال هذه الإشارات وعودتها إلى حالة 
الاصطفاف أي إلى مستوى مقروء لينتج الكمبيوتر صورة لذلك العضو. 


قبل أن تعود البروتونات إلى حالة الاصطفاف ويفثر الرنين تتفعل ملفات أخرى 
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لتغيير الشدة المغنطيسية فى الاتجاه بما يسبب حركة رنينية للبروتونات بالاتجاه من 


أعلى المستوى إلى أسفله. عندئذٍ يصبح بمقدور الكمبيوتر أن يحدد ال واوبده7؟ 
بالاتجاه بو بعد تحديد آلاف الدورات الرنينية. 


تُغْيّر الملفات بعدئنٍ المجال المغنطيسي بالاتجحاه» كسعية ترت البووثو تابث 
بتردّدات مختلفة عندما تعاود اصطفافها. وبعد تحديد موقع كل 70:61" في الاتجاهات 
غ» لإ» 2 يقوم الكمبيو دن بعرض ال 1هئزه77 على شاشة المرقاب 1257© كبكست (اعجزم) . 
وتتحدد شدة سطوع البكسل بعدد بروتونات الهيدروجحين ضمن الفوكسل آع<ه17 
وصفات النسيج المغنطيسية. وتكوّن البكسلات الصورة القابلة للقراءة عندما يمسح 
المفراس (1235]62) نمط الخطوط على شاشة مرقاب الفيديو. 


تظهر أجزاء الجسم الحاوية على نسب مئوية عالية من الماء أكثر وضوحاً في صور 
(01 مقارنة بالأجزاء الحاوية على كميات أقل من الماء؛ كالأسنان والعظام. 


لذا فإن صور (0181) تختلف عن صور أشْعْة إكس بالمفراس (7©) لقدرتها على 
إظهار الأنسجة ونقي (نخاع) العظم بشكل واضحء حتى وإن كانت محاطة بالعظم. 
وبإمكان (0/87 أيضاً التمييز بين مادة الدماغ البيضاء والمادة الرمادية الغنية بالماء أكثر 
بكثير من أشعة ع( بالمفراس (1©) . 


وقد وجد أيضاً أن إشارات الراديو التى تنبعث من الأنسجة السرطانية تأخذ وقتاً 
أطول لكي تنحل (:زهء0©) مقارنة مع الإشارات المنبعثة من الأنسجة الصحية. لذلك 
فإن صور (0181) تتكامل مع صور المفراس (01) ولا تتنافس معها. 


تتمكن (0187 أيضاً من تحديد الأورام غير المرئية ما يسمح بمراقبة تفاعل هذه 
الأورام مع العلاج الكيميائي» وتقدير الجرع المُراد تطبيقها في موقع الورم بصورة 
مباشرة. وبالإمكان استخدام (0481) أيضاً في تشخيص مشاكل العظم والأوتار 
المفصولة» بالإضافة إلى الأنسجة الرخوة التى لا يمكن تمييزها بأشعة ‏ . 

يُستخدم الهيدرو جين كأساس لمفراس (1311)» ولكن عناصر أخرى مثل الحديد» 


والصوديوم, والفسفورء تتأثر بالرنين هي أيضاً» ويُعطي وجودها أو غيابها علامات 
تحذيرية مبكرة لحصول الفالج أو الأزمات القلبية. إن مفراس (0181) ذا المجالات 
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المغنطيسية 1 4 (12و»7 4)» التي تزيد شدتها عن شدة المجال المغنطي ا الأرضي ب 


2010 مرة قل تم بناوه فعلا. وكما هو معروف فإن المجاللات المغنطيسية العليا 
تحسن بشكل معنوي من نوعية الصورة فى الشاشات ذات مستوى التبيان الأعلى. 


طرح التلوين الرقمي 

إن هذه التقنية (254 - تزطمممع موصخ دمتاعدعاطن5 لمازع1م) هى شكل متخصّص من 
التصوير بأشغة ا الكمبيوتري لتشخيص مشاكل القلب. لبسدة التقنية أصباغاً 
لوو ممه تت في الشرادن بالتشاين مع ةغل بويسول الكميوترالشور الي 
رموز رقمية يُستخدم لمقارنة سلسلة من صور أشعة 7 مأخوذة من زوايا مختلفة. 
وتقوم برمجية في (094) بإزالة كل شيء من الصورة عدا الأوردة المعيّنة أو الشرايين 


توكخذ صورة بأشعة :ا أولاً للقلب بواسطة مفراس أشعة ا الرقمي لتوفير مرجع 
للمقارنة» ثم تُحقن عوامل المقارنة أو الصبغة خلال قسطار (:8:0616©) إلى الشرايين 
التاجيّة. ثم تؤخذ صورة بأشعة -ا ثانية لإظهار العامل وهو يتحرك خلال أوعية 
القلب. ويطرح الكمبيوتر الصورة الأولى من الثانية تاركاً الصورة الفرق فقط وهي 
صورة الأوعية الدموية الحاوية على الصبغة. 


وبواسطة تسليط الضوء (ومناطع11اع111) على نواح دينامية في جسم الإنسان» مثل 
مرور الدم خلال القلب» تصبح تقنية 254 التقنية الفاعلة في دراسة اختلالات القلب 
وتخمين المرض المحتمل أو النوبة القلبية. 


توموغرافية انبعاث البوزيترون 
هذه التقنية (281 - “(إتاصة:105205 <وأووندظ دمنازووط) هى واحدة من شكلين 
لتصوير النظائر المُشْعّة عندما تكون بكميّات أثرية. وقد انيم الج اس وان 
النشاط الإشعاعي (665ة1 #«ناعهه801) بكفاءة لدراسة الصَرّع (#رومعانم8)» 
والشيزوفرينيا أو القُصام (2تمعتطمهعتطء5)» والباركنسوك (5:*ممكمكاتةوط)» والفالج 
(5:06). يحتوي مفراس (581)» كما يُرى في الشكل 23-25 على حلقة من مجشات 
التحرّي عن الإشعاع مُرئّبة حول حلقة تثبيت بقُطر كبير ليسمح بمرور جسم المريض. 
1" 


ارتطام بوزيترون - الكترون 


الشكل 3-25: جهاز التوموغراف الباعث للبوزيترون 71:1 


بأعمار نصفء فيزيائية قصيرة لماسح (681). وتفقد هذه المواد نصف نشاطها 
الإشعاعي خلال دقائق أو ساعات من توليدها. وعندما يتم حقئُها في الجسم يبعث 
المحلول النشط إشعاع بوزيترونات (5م0ئ1و50) يمكن كشفها حيثما تذهب بواسطة 
حلقة المجشّات حول المريض. وعندما تكون البوزيترونات في جسم الإنسان 
تصطدم مع الالكترونات فيلغي أحدهما الآخر مُطلقين شعاعي غاما. وتتحرك الأشعة 
المنبعثة هذه في اتجاهين متعاكسين تاركة الجسم ومصطدمة بالكاشف البلوري 
للأشعة المثبت بشكل مصفوفة حلقية داخل مفراس (6187. تستجيب البلُورات لأشعة 
غاما الساقطة بإطلاق ومضة من طاقة يتم تحويلها إلكترونياً إلى إشارات رقمية. ويقوم 
كمبيوتر بتسجيل موقع كل من هذه الومضات ويرسم المصدر الإشعاعي ضمن جسم 
الإنسان» ثم يقوم بعدئنِ بترحمة البيانات إلى صور على شاشة 0871. ويؤشر تركيز 
النظائر المعروضة على الشاشة (بالألوان) الاختلافات في مستوى الفعالية البيولوجية. 
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التوموغرافية المحسوبة لانبعاث فوتون مفرد 

إن هذه التوموغرافية (52801 - زطمةع20ه1 نم20 موتومتما-ممأمطط-واعمزه) 
هي طريقة أخرى للتصوير تعتمد على كميات أثرية من النظير المُشْعٌ. وتختلف 55801 
عن 587 لقدرتها على استخدام نظائر مشعة متوفرة تجارياً ما يقلل إلى حد كبير من كلفة 

السونوغرافية 

السونوغرافية (تإنام2ع5000) هي تقنية مفراس غير تداخلية» وفيها تُوججّه موجات 
صونية ذات تردّد عال إلى جسم الإنسان ويُستخدم صداها (وعمطء8) لخلق صورة. إن 
هذه التقنية هي في الحقيقة نظام سونار ذو مدى قصير متخصص ومُصمم لمعاينة 
الأعضاء والأنسجة الداخلية. 

يتم في هذه التقنية توجيه موجات صوتية عالية التردد وقصيرة المدى من مُحوّل 
طاقة كهربائي ضغطي (تععسلكصةء1” عتتاءعاءهجوزط) إلى جسم الإنسان» ثم تحوّل 
الموجات الصوتية المنعكسة إلى إشارات كهربائية. وبعد معالجة هذه الإشارات يتم 


تعمل هذه التقنية على إظهار الفروقات في الكثافات وفي خواصٌ الانعكاس لذلك 
العضو المدروس بالألوانء أو بالأبيض والأسود. وبإمكان الأنواع الحديثة من 
السونوغراف توفير صورة ثلاثية الأبعاد للعضو تحت الدراسة. إن السونوغرافية هي 
طريقة المسح المعضّدة بالكمبيوتر التي يُوصى بها لفحص المرأة الحامل. وبإمكانها 
تزويدنا بصور مفصّلة للجنين كاشفة أية تشوّهات قد تعتريه. هذه الطريقة ملائمة أيضا 
لفحص أعضاء جسم أخرى مثل القلب» والكبد» والحوصلة الصفراوية. 


الميكروسكوبات الالكترونية 

الميكر وسكوب الإلكتروني الماسح 

سس الميكروسكوب الإلكتروني الماسح (- عممءوم 111 «متاعماظ عمتمموةء5 
06) على مبدأ مسح العيّنة المراد دراستها بواسطة شعاع الكتروني دقيق ثم جمع 
الاكترونيات المستطارة وتشكيل صورة على شاشة أنبوبة أشعة مهبط. يبدو في 
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مكشاف الإشارة 
الشكل 4-25: الميكرو سكوب الإلكتروني الماسح (51931) 


يتواجد الميكروسكوب ضمن حُجرة مفرغة من الهواء (سادءة17) ويتكون الشعاع 
الإلكتروني بواسطة تسخين فتيل مغطّى بمادة باعثة للإلكترونيات. ويتشكل الشعاع 
الإلكتروني في حقل فولتية عالية بواسطة ملف كهرومغنطيسي يسمى العدسات 
المكثفة (وعمدعنآ عمستممعلدك) . وتكتس الالكترونات بواسطة دارة كنس (مء576 
نا ) ف ماسح نمط خطوط المسح (صةء5 :3566 2) كما يحصل في 055) 
الكهرومغنطيسي لشاشة التلفاز. 


يصطدم الشعاع الإلكترونى بالعيّنة فتستطار الالكترونات فى كافة الاتجاهات 
وكأنها أشعّة ضوئية بعد اصطدامها بجسم. تُجمع الإلكترونات المستطارة وُكشف 
بواسطة دارة كشف الإشارات (أتنءتك ممتاءعاء2 لوموز5) ثم رتسل إلى شاشة الفيديو. 


وتظهر العيّنة على الشاشة» ثلاثية الأبعاد» وبالإمكان تكبيرها إلى 10,000 مرة. 
ونُخطى بعض العيّنات بطبقة رقيقة من معدن ثمين داخل حجرة ترسيب مُفرغة وذلك 
لتحسين قدرتها على استطارة الإلكترونات. يُستخدم الميكروسكوبات الإلكترونية 
الماسحة لمعاينة نماذج رُقاقات الدارة المتكاملة إذ يُعدَ هذا الفحص أحد متطلبات 
تأهيل أجهزة أنصاف الموصلات عالية الوثوقية. وتستخدم هذه الميكروسكوبات 
أيضاً لمعاينة محولات الطاقة الميكروية والمكائن المكّنة بطرائق المعالجة بأنصاف 
الموصلات» وكذلك العيّئات البيولوجية كالبكتيريا والفيروسات» وبعض أنواع 
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النباتات الدقيقة» والحشرات» والحيوانات. يُسمَى النوع المتطور من 558315 
بالميكروسكوب الباعث ذي الحقل البارد (ءمه1/11205»0 دمزوونس8 0010-51614) . يوفر 
هذا الميكروسكوب الحاحة إلى معدن الترميز بالومض (لهاع/ة عمتلك طمه21) الذي 
تُعامل يه العقدات والذي يمكن أن يتيز طبيعتها أو يتلفها: تعمل هذه الميكروسكويات 


فى حُجرة باردة ومُفرّغة جزئياً من الهواء وبإمكانها تكبير العيّنات 200,000 مرة. 


الميكروسكوب الإلكتروني الناقل 

إن الميكروسكوب الإلكتروني الناقل هو (- عممء5مه111 دمناءعا8 ممزدى ممم 
1 ميكروسكوب مُسْتَخدم للشعاع الإلكتروني بطريقة مشابهة لميكروسكوب 
الضوء المرئي. وهو أيضاً متصل عن قُرب بأنبوب أشْعّة المهبط» كما هو موضح في 
المقطع العرضي المبشط في الشكل 5-25. إن الميكروسكوب محاط بحجرة تفريغ. 
يتكون الشعاع الإلكتروني بتسخين فتيل مغطى بمادة باعثة للاكترونات ومشكل 
بملفات كهرومغنطيسية تعمل كالعدسات الزجاجية في نقل الضوء. يمر الشعاع وهو 
في مجال عالي الفولتية خلال العيّنة ثم خلال سلسلة من «العدسات» المكثفة التي 
تركزها على شاشة فلورسنتية (موعك5 ادعءوع:2100) . ويمكن معاينة الصورة المشكلة 
على الشاشة خلال عدسة عينية بصرية (ءءءامعء:ز8 لدعنام0) . 


على عكس الصور المرئية في (/5582)؛ تحمل صور العيّنة في (5582/1) شبهاً قليلاً 
بمظهر العيّنة الحقيقي. استُخدم (9831) مبدئياً لمعاينة عيّنات في مجالات البحث 
الطية و الور البق 


شاشة فلورسنت 


الشكل 5-25: الميكروسكوب الإلكتروني الناقل (171131) 
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الفصل السادس والعشرون 
تصنيع أجهزة أنصاف الموصلات 


المحتويات 


« نظرة شاملة 

«نمقٌ البلورة (مطاومع© لهاووت) 

« تحضير الوافر (600هجومءء2 رعغة1717) 
« تحضير البصمة (ممغوعدمءء2 عامة31) 


)810105 تجميع 8103105-10 رممتتدعقطة1‎ ٠. 
»فرز الوافر (عم:ه5 ترعغة117)‎ 

© الليثوغرافية الميكروية ((تطمهمعهطانام:31) 
* أنصاف الموصلات المركبة 
(2011015مع قلع 5 011 مزحطة 0 0 ) 


٠.‏ تجميع الوافر (مم نوع ة1طو] عه 017 ٠.‏ تصنيع ترانزيستور زرنيخيد الغاليوم 


(عمسطاعكتاصة]/1 ماك لطم" عل تمعوتخ منتنائاله ©) 
* تجميع الترانزيستور 210517851 « تصنيع دارات زرنيخيد الغاليوم المتكاملة 
(000دع1طدط :امأكاقمة: 1 ' 1 1/0511 
« تصنيع الدارة المتكاملة 


(2تساعة 1ناصة 1/1 1 عل تمعدعخ سناتاله0) 


سيرورات الترسيب التقيلي 


(ع مأتتااعة 1 نامد]/8 أنداء لم ممعم 111 ) (ووعءمء2 لونحة 6 1مع) 


نظرة شاملة 


بعد اختراع الترانريستور بفترة قصيرة اخترعت الدارة الليثية الأحادية المتكاملة 
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(أشداعمكه لعنمموعام1 عتطتتامده31) التي ثوّرت الصناعة الالكترونية. ومنذ ستينيات 
القرن الماضي اختّرعت تكنولوجيات كاملة جديدة لتصنيع أجهزة أنصاف 
الموصلات التي تراوحت بين الدايودات بحجم رأس الدبّوس و رُقاقات المعالج 
الميكروي الذي هو بحجم طابع البريد. 


كانت تكنولوجيا تصنيع ال و10 قد استُمدّت بمعظمها من صناعات سابقة تخ 
الترانزيستورات وغيرها من أجهزة أنصاف الموصلات الأخرىء إلا أن تصنيع أجهزة 
بسيمات ميكر وسكوبية يقتضي وجود طرائق ليثوغرافية محشنة وأجهزتها. ومن أجل 
ذلك أنفقت الملايين من الدولارات على أدوات وأجهزة ووسائل تصنيع, باللإضافة 
إلى خلق ملايين فرص العمل حول العالم لتصنيع ورزم هذه الوسائل. ولقد امتز بحت 
اختراقات في تكنولوجيا الكمبيوتر وتطبيقات البرمجيات مع تطور هذه التكنولوجيا 
لتحقيق قفزة هائلة فى أداء الأجهزة قياساً على ما تحقق فى الثلاثين سنة الماضية. 


وفي سنة 1964 توقّع جوردون مور (110076 601002)») مؤئسس شركة انتل 
كوربورايشن (205:وم:0© 61]م1)» بأن عدد التنرانزيستورات فى دارة متكاملة 
بيعط اعت 5 18 هرا يرقو فيكقلرت يف العر عاك رو لفق تزفق الرياطة فى كقافة 
الدارة مع الاختزال في حجم الجهازء وانخفضت الأبعاد المعتمدة في قاعدة التصميم 
(©8:1 مونوء0) من عشرات الميكرومترات إلى ربع المايكرومتر. وقد نتج عن هذا 
الانخفاض الدراماتيكي في الحجم تطور معنوي في سرعة الجهاز ووثوقيته» بالإضافة 
إلى انخفاض في استهلاك القدرة الكهربائية. ولا يزال العمل يتضافر للوصول إلى جيل 
جديد من ال 105 بأبعاد تقل عن حمس الميكروميتر (2هبر 0.18). من ناحية أخرى؛ 
استمرت أسعار الدارات المتكاملة فى الانخفاض» محققة أمثلة تساق فى المقررات 
العرانية للاقضادياث الى وخر كها الظالب العائمي وباك ارققمت مقاوط 
المساقيي وامعتطنق وكا لتدرليم على اموه ريح مده البعطر ارس 

وبغض النظر عن نوع وحجم أو درجة تعقيد جهاز نصف الموصلء بقيت 
سيرورات التصنيع تعكس تشابهات متزايدة بدلاً من الاختلافات. وتألقت جميع هذه 
السيرورات مع انبثاق وافرات أنصاف الموصلات (وتعقة/11 “ماعن لممعتصة5) 
المؤكسدة: التي توخذ من بلورات كبيرة؛ قبل إخضاعها لسلسلة مدهشة من 
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السيرورات كالوضع بطبقات (عمتونزة]) والتنميط (ودنصمهة5)» والتنشيط 
(عصنمه2) ثم المعالجة الحرارية (أمعصطدء1 غده1])» فكان بقية الأجهزة لحي 
تبقى وتستمر أن تمر بفحوصات صارمة قبل أن تصبح جاهزة للرزم لغرض البيع. 


ويبقى السليكون المادة الغالبة أو السائدة في تصنيع أنصاف الموصلات. إلا أن 
ععالك أتوافا أخرف عن أحهدة وصل ينية» مفمائلة» ورقنية» تجارية أو عسكريةة 
حاوية على كل من الدارات المنفصلة وغير المتمايزة (6)ع:هوز0) والمتكاملة 
(7260ع6م1)» مُصئّعة من مادة زرنيخيد الغاليوم (وخة© - علتدعدتث ستنائاله©) وذلك 
منذ مدة تزيد عن 20 عاماً» بسبب امتلاكها مزايا متفوقة لها بالمقارنة مع أنصاف 
الموصلات المصنعة من السليكون. ومن هذه المزايا: السرعة والتردد» ومقاومة 


الأشعة. 


إلا أن تكنولوجيا و6284 تعرضت لتحد جديد يتمثل بتكنولوجيا جرمانيوم 
الشليكون (ء516 - مننانصقدصمء0 موه5111) لتطبيقات التردد الراديوي والمايكروايف 
(الموجات الميكروية). ولقد استخدم الجرمانيوم في تصنيع الترانريستورات المبكرة 
إلا أنه سرعان ما تفوق عليه السليكون. 


نمو البلورة 

البُورة مادة صلبة يشكل هيكلها الذرّي نمطاً هندسياً محدداً هو النظام الشبكي 
(هننه]) الذي يشبه شبكة الجمباز» أو سقالات البناء. والأمثلة على البلورات كثيرة 
ومنها: هباءات الثلج» والملح» والكوارتز» والماس» والياقوت» والزمرّد؛ والجرمانيوم 
والسليكونء وزنيخيد الجاليوم» وجميعها بأورات نصف موصلة مهمة ُستخدم في 
تصنيع أجهزة أنصاف الموصلات. تُعدٌ طريقة تشزوجرالسكي لنموّ البلّورة 
(4مطاء3 طاوهم0 (2©) كأولهطءه02)» المبيّنة في المقطع العرضي في الشكل 21-26 
من أكثر السيرورات شيوعاً في نموٌ البأّورات الكبيرة والمفردة لتصنيع أجهزة أنصاف 
الموصلات. ويتم نمو بلّورة تشزوجرالسكي في ساحبة البلّورة (مهللدط لهادومع). 


يُنَمَى معظم بلّورات السليكون بطريقة 2©. وفي هذه الطريقة يتم وضع قطع صغيرة 
من عناصر السليكون متعدد البلورات في بوتقة من الكوارتز (السليكا) مع كمية قليلة 
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من عناصر الذمام رعمه2) الكيميائية لتكوين سليكون نوع 31 أو ط. ومن أنواع الذمام 
المنتجة للسليكون 11 مايسمى المانحات (5:مهه2) وهي الزرنيخ» والفوسفورء 
والقصدير. ومثال على الذمام المنتج للسليكون نوع 5» الذي يسمى المستلم 


(:60مءءعم)» عنصر البورون. 


قضيب دوار بقوة 


عناصر سخان الغرافيت 


صهير السليكون 


الشكل 1-26 نظام تشزوجرالسكي لنمو البلورة. 


يسخن السليكون أولاً بواسطة عناصر ساحبة (ونع1انم) في معادن حتى تصبح 
سائلة وتسمى بالصهير 21610). وتؤخذ بذرة (58660) أو بلّورة صغيرة من السليكون 
المدمّم (دمء5111 4ءم80) من الصهير السابق لابتداء السيرورة» وتشبك في ذراع دوارة 
فوق الجفنة ثم تدلى تدريجياً داخل الصهير. تدور البذرة باتجاه واحد فيما تدور 
الجفنة في الذراع الماسكة بالاتجاه الآخر. 

يبدأ بعدئلٍ نموّ البلّورة عندما تُرفع البذرة تدريجياً فوق الصهيرء ويبدأ معها تكوّن 
غشاء من السليكون المصهور الملتصق بالبذرة كلما أخذ بالابتراد. ويعتمد طول 
البلورة وقظرها على فزينة الحرارة وغنصن السحيية والأبعاه الداغلية للجفية 
يتوجب جعل تدرّج درجة الحرارة في حدودها الدنيا خلال سيرورة النموٌ لتجنب 
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تفشخ ينه البلورة وتركببهاء وقيما عق ترد توضع ذذات: السليكوت كن الضهير 
نفسها مع التركيب الشبكي البلوري الذي يمتدّ بدوره خلال البلورة وهي تنمو طولا 
رتظراً. 


أثناء النموّ يتم التحكم بالتفاعل» أو معدل السحبء بواسطة أنشوطة مغلقة 
(م0ه.آ 1054©) من خلال كمبيوتر لضمان نموٌ البلورة إلى القُطر المطلوب. إن التدوير 
المعاكس لبلىرة البذرة والجفنة يقلل من تدرّج درحجة الحرارة الشعاعية (1:30181 
001 ننه روم ده1): وينتج السحب البطيء للبذرة الدوّارة توا يلون يا منتظماً. 
وتتخالف ظروف النمو المثالى بشكل كبير إلا أن معدلات السحب يمكن تسريعها 
إلى بضعة إنشات في الساعة. ْ 


لقد أصبحت بلّورات السليكون المفردة ذات أقطار تصل إلى ممم 200 (مذ 8) 
وبطول يصل لعدة أقدام قياسية في صناعة أنصاف الموصلات. وهنالك أجهزة لإنماء 
وافرات بطول «تم: 300 (10 12)» يُتوقع أن تكون هي الحجم القياسي الصناعي القادم. 
يسمح حجم الوافر الكبير بمضاعفة عدد الرقاقات لكل وافر وتقليل كلفة الإنتاج 
بنسبة تل إلى 40١‏ فى المقة: وتني مراقبةا سيرورة قو اليلورة:نواسطة كاميرات 
تلفزيون مغلق الدائرة في حجرة مراقبة ذات حيطان سميكة كإجراء احتياطي. 


هنالك طريقة مُحوّرة لطريقة 02 تُسمى طريقة تشزوجرالسكي للسائل المكبس أو 
المعلب (©15آ - كا ولشغطء201© 260 1ناومدعص8-لتتاو11) » وهي يُستخدم لإنماء مواد 
أنصاف الموصلات نوع 111-97 مثل زرنيخيد الغاليوم 6848 وفوسفيد الغاليوم 682. 


تحضير الوافر 

يبدأ تحضير «الوافر» (دمغدعدمءءط ععقهة:11) بإزالة بلُورات السليكون المعاملة 
والمبّدة من العنصر الساحب (:116ن)» ثم يُشُذّْب ويُّقص طرفاه المديّبان. والخطوة 
اللاحقة هي سحق كامل قُطر البلورة في طاحونة غير مركزية (علصتره دوءامعامء0)» 
بحيث يلائم الوافر المقطوع منها بُعد القُطر القياسي لحوامل السيرورة (ووععم:ط 
69 . تُفحص البلّورة بعدئذ بطريقة حيود الأشعة السينية (ممناءعو خط بره 2)» 
أو بطريقة انكسار الضوء المسدّد (وماءهءه غطعنآ 0ه1وسنااهم) لتحديد موقعه 


0531 


ومقاومته. ويطبق اختبار الموصلية الكهربائية (7 ألناء لم20 لمعتماعع81) على اللورة 
بالذمام خلال مرحلة النموّ إذا كان منتظماً وقد أجري بشكل صحيح. ويعد إدخال 
مجس من مقياس قطبية (جعاء21 بانتة[هط) يظهر أو يُعر ض نوع الموصلية )11 أو 3202 
فيتم تحديد كمية الذمام في البلّورة من خلال قياس المقاومة. 


وفيما تكون البلّورة لا تزال ملتصقة بآلة القطع يطحن سطح مُستو يُسمى المسطح 
الرئيس (1134 وز31)»: كامل طول البلورة. تجري هذه العملية بحيث يقطع (لععنا5) 
كل وافر و تكون له حافة مؤّشرة مرجعياً وموضوعة بشكل مواز لتلك الخاصة 
بسطوح ابره الطبيعية) والتي تم تحديدها بواسطة اختبار التموقع ممه امع 01 
1و1 . 


يوفر التسطح (:518) تموقعاً نظرياً مرجعياً خلال سيرورات الوافر اللاحقة جميعها. 
وبعد تقطيع الوافر يتم وضع كافة البصمات المنمطة (213515 60م23]62) قياسا على 
هذا السظح المسفوى المرجعي. وين سطع سفورئ ثاتي 'غلى البلورة لتحديد 
مضع الوائر:وموضليعه لما تبقى من الغللمية. 


ونقض الواقر من اللورة من تحالميا الداخلية بواسظة نضا مكار :داتري ور فيق: 
وتبطّن حافة المنشار بالألماس الذي يقوم بمهمة القطع أصلاً. ويبلغ ثخن كل وافر 
مقصوص حوالي صمدم 0.5 (هذ 0.02). يمر الوافر المقصوص بعدئذ بعمليتي صقل 
(عمنطوناهم) للتأكد من خلوٌ السطح من آثار قصّ أو مناطق غير منتظمة:» وأنه مُستو 
تمان : يتم إجراء أول عملية صقل بطريقة التجليخ بالتتحضين (و5ءع220 عمامم1.2) 
باستخدام ردغة كاشطة (7نا[5 5176ة:طى) حتى تصبح صقيلة كمراة» ويتم ذلك 
بطريقتين: التنميش الكيميائي (ومنطء8 لهءنتمعطع)» والتلميع الميكانيكي (لمءنههطءهة 
#دققن8). وفي النهاية يتم تكوين حافات الوافر بالتلميع لتقليص فرص تقشر الحافة ومن 
لو لسر الوافر. 

وبعد اجتيازه الفحص»ء تُدممى طبقة حافظة من ثاني أكسيد السليكون على الوافر 
بإمدادها خلال فرن يعدضها لتيار من الغاز بدرجة 10000 إلى ©120005. ويمكن أن 
يُعد يُخن طبقة الأكسيد من خلال التحكم بدرجة الحرارة» ومعدّل جريان الغازء 
والزمن. 
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تُغطى هذه الطبقة سطح الوافر وتحميه من الخدوش والتلوث. والوافر الذي 
يُستخدم في عملية تصنيع أجهزة 08105 يتلقَى طبقة من راسب السليكون قبل أن 
يُوكسد. 


هي سيرورة تحضير البصمة البصرية (00هومء:2 ع3251) نفسهاء والشبيكات 
(5ه1ءناء8) اللازمة في تصنيع كافة أجهزة أنصاف الموصلاتء والدارات المفصولة» 
وال 10. يتم تصنيع أجهزة أنصاف الموصولات في سلسلة من الخطوات التي تحتاج 
من 5 إلى 0 أو أكثر» من عمليات البصم (صم هنعم 0 عسمكامة31) والتي يحتاج كل منها 
إلى بصمة خاصة به. وتحضّر البصمات عادة بواسطة تصميم مُوَازِر بالكمبيوتر 
(تحع). أو بالتصنيع المؤازر بالكمموتر (- 108تنااعه ه31 لعل نش تع نا ممه 
لشن ) . 


ورثرع بعيل تصميم بدهاز قضت الموضل. كمهر ثر زود ينبي تصدميم بخاص 
وقد يكون المُنتج النهائي ناتجاً أصلياً» أو اشتقاقاً من منتج موجود. وقد أتاحت 
التصاميم اللاورقية الحالية تحضير رسوم تخطيطية للمراحل (5سوتهةاط ع8100). 
ورسوم دارات كاملة» وبصمات عمل محطة عمل (1710:1]8805) بألوان متعددة. يبدأ 
التصميم الجديد لرقاقة ©1 بمخطط مناسب للبوّابات (62:65) وللخلايا (ولاء©) أو 
الخلايا الماكروية (15اء3130706) التي يُستر بجع من ذاكرة كمبيوتر في قاعدة معلومات» 
وبُرنّبِ على شاشة كمبيوتر محطة العمل. وعلى النقيض؛ يمكن الابتداء بتصميم مُعدل 


من بيانات مأخوذة من تصاميم سابقة. 


يمكن إجراء محاكاة دينامية (م000هانادمز5 1هءنسهصروط) على شاشة كمبيوتر محطة 
العمل للعمليات التي سيقوم بها الجهاز الجديد أو المعدل. وبعد أن يصادق على 
التصميم بهيئته التخطيطية» توضع عناصر الجهاز الواقعية بأبعادها الحقيقية على 
الشاشة؛ ومرة أخرى باسترجاع النماذج والمخططات المحفوظة في قاعدة 
المعلومات في ذاكرة الكمبيوتر. وتكون النتيجة الحصول على مخطط رئيس (5]62ة31 
ع22010)) متعدد الطبقات على الشاشة بالألوان. ويكون حجم هذا المخطط أكبر من 
حجم الجهاز الحقيقي الذي ستنحدر منه بصمات الإنتاج الحقيقية. ويتوجحب تسجيل 
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كافة الطبقات المنفردة بشكل دقيق. 


تُرسل بعدئذٍِ البيانات الرقمية المُعرّفة لكل طبقة إلى راسم و-» لإنتاج بصمة أساس 
11251 ه:]32135) لعملية ال: لتصنيع. 


تُصعْر البصمات الرئيسة بعد ذلك ضويا (0أععدلع:5000) لتحضير ما يُسمّى 
بالشبكة وهي نموذج (501:6:0) مخطّط ومشكل على زجاج أو كوارتز من فيلم مُعتم 
ورقيق من الكروم. ويمكن أن يكون النموذج هذا لصورة سالبة أو موجبة. كما يمكن 
إعادة إنتاج الشبيكة عدة مرات لتكوين بصمة متعددة الصور لخطوة» وكذلك بتكرار 
التصوير وإنتاج مئات الصور على «الوافر» لكي يتم تعريضها في عين الوقت. 


تجميع الوافر 

يتم ذلك بسلسلة من السيرورات التي تجري أثناء تصنيع أجهزة أنصاف 
الموصلات. تبتدئ طريقة العمل بوافر غُفل (51ة81) مصقول وموكسد ومجتاز لكافة 
مراحل الفحص والاختبار. وهنالك أربع عمليات مختلفة تجري على «الوافر» خلال 
عملية التصمع وهي: 

1) الوضع بطبقات (ومنهتزه]). 

2) تكوين النموذج (عمنصع:هم). 

3 المعاملة بالذمام (عمنمه0). 

4 العلاج الحراري (معصنغده1 غه116) . 

يمكن أن تطبق بعض هذه المراحل عدة مرات خلال العملية اعتماداً على تصميم 


الجهاز ودرجة تعقيده. 


تقنيات الوضع بطبقات 

هي عملية تُضاف فيها طبقات المادة إلى سطح الوافر. وقد تكون هذه الطبقات 
عوازل 3501 أو موصلات لمواد مختلفة 3 إنتاجها بتقتيات مختلفة. 
والتأكسد (أو الأكسدة) هو إحدى طرائق إنتاج طبقات ثاني أكسيد السليكون على 
«وافر» السليكون» كما تم وصفه خلال عملية تحضير «الوافر». ومن طرائق الإنتاج 


الأخرى الشائعة طريقة الترسيب» وهى تقنية الترسيب ببخار الكيميائيات (لمءتصعط© 
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(عتاوتصطاءء1 ((0171) ومتزوممء12 عرممة17 التي تجرئق في أفران خاصة ويتم التبخير 
والرشرشة (عستع نام 5) للمعاةن المشكلة داخل حجرة تفريغ. «انظر موضوع البلورة 
البخارية والبلروة التقيلية (1/218 - تإرهازم8 عكقطط رومة17) الذي يتبع هذا الفصل من 
الكتاب. 


إن البلّورة التقيلية (و«هام5): وهي سيرورة وضع طبقات لإنماء طبقة بلورية تامة 
على سطح الوافر والتي يكون لها ذمامات مختلفة (ئ)صدمه7 غمعمءغزط) أو عيوب 
بالحد الأدنى» ولكن لها نفس البنية الشبكية البلورية. وتتم تدمية هذه الطبقة بتعريض 
الموقع إلى مادة بلّورة تقيلية من بخار البلّور أو من البلور المصهور: ويدم التحكم 
بالوضعية الذرّية (هه20]م016 مندده1ح) لطبقة النمو البلوري من خلال تركيب المادة 
الأمجاى أن الركيوة (ماتوو نوه (انظر ايها ستروزة البلورة القبلية (لمتعمتم 
ووءءمط) الذي يتبع هذا الفصل. 


تكنولوجيا التدميط أو تكوين الدموذج 

إن هذه التكنولوجيا (0108ماءع1 عسته52) هى سلسلة من الخطوات تُشكل فيها 
أنماط وتجالاج سجددة على طلبقات مطانة عيرنا ب لول إزاذة المواد غير الرغوب 
فيهاءاخهشيازيا. وتشير العبارات: التوصيم أو الليثوغرافية الضوئية 
(بوإطمممومط ناه مطط)» والليثوغرافية الميكر وية (لإطمةومطاناه311) جميعها إلى هذه 
السيرورة. يُحدد النمط أو النموذج المكوّن على سطح الوافر الأجزاء الفعالة من 
الجهاز في أبعاده المضبوطة التي يفرضها التصميم في الموقع المضبوط على الوافر. 
وتعدٌ سيرورة أو تقنية التدميط وخطوات تنفيذها من أهم الفعاليات في عملية التصنيع. 
إن الخطأ في موضعة النموذج أو في قياساته وأبعاده في أية مرحلة من المراحل يغير 
الفعالية الكهربائية للجهاز» أو ربما يؤدي إلى تعطيله» وهو أمر أكثر سوءاً. 

تستخدم خطوات تنميط البصمات الفوتوغرافية (1/12514 عتطمهمعم:مطم) أو 
الشبيكات المكونة على مادة أساس شفافة» وتتكون بصمات المعقّد البصري 
(:وزوه:ه:200) من خلال إذابة المناطق غير المطلوبة من المعقّد البصري الذي يُغطي 
الغطاء المؤكسد أو الغشاء المعدني الذي جرى ترسيبه على الوافر» وكذلك 555 
الأكسيد (21351 0«106) المتكونة في غطاء الأكسيد, على وافر نصف الموصل» 
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بطريقة النقش الكيميائي الجاف والرطب (عمنتطء]8 لوعتسعك غ117 لمه 17)» بعد 
التوصيم بالمعمّد البصري. 


إن المعقّد البصري (0وزو500:0:6) هو غشاء بلمري حساس وخفيف يمرر بسرعة 
على الوافر قبل تعريضه لأشعّة فوق بنفسجية بشدة تعريض عالية» خلال بصمة؛ فيتشكل 
المعمّد. يتحد متصالباً لصنآ وومت) هذا المعقّد السالب ويتبلمر في النمط الشفاف 
للبصمة عند تعريضها لأشعة /9[]. تكون هذه البصمة مقاومة للمذيبات فيما تذوب بقية 
الأجزاء التي تمت تغطيتها بالأجزاء المعتمة من البصمة. والنتيجة صورة سلبية للبصمة 
على الوافر. وعلى العكسء يتحد متصالباً المعقد البصري الإيجابي (الموجب) ويتبلمر 
تحت النمط المعتم للبصمة التي تحميه من ال /1ل]» وبذلك بصبح مقاوماً للمذيبات فيما 
تذوب الأجزاء المعرّضة فيه. والنتيجة هي الحصول على صورة إيجابية (موجبة) 
للبصمة. ويحصل النقش في هذه المناطق حيث أزيلت المادة المعقّدة. 


طرائق المعالجة بالذمام 

إن المعالجة بالذمام (أو التذميم عدذمه©) هي إضافة كمية معينة إلى سطح الوافر 
خلال فتحات (18/10000:5) منمطة في الطبقات السطحية. وتتم المعالجة بالذمام عندما 
تعرض البلورات له خلال سيرورة المة لدئ إضافة عناصر ماتحة (وتمووم) أو 
مستقبلة (5:م]مءه26) إلى الصهير. من ناحية أخرى» فإن التذميم خلال تصنيع الوافر 
يمكن تحقيقه بالانتشار الحراري (5:55د215 لقدممهم2]) أو الاستزراع الأيوني (ه1 
0 نمم ]). ويسبب التذميم خلق جُيُوب (5001015) نوع 27 أو ه في سطح الوافر 
والتي تكوّن الصمامات الثنائية» والترانزيستورات» والمقاومات» والمتسعات 
للأجهزة الإلكترونية. 


الانتشار الحراري (21105100 [ددمءط1) هو سيرورة تذميم الوافر بتسخينه في فرن 
تحت ظروف مسيطر عليها إلى درجة حرارة 1000 درجة مئوية ثم تعريضه لبخار مادة 
الذمام التي تلج سطح الوافر. إن تركيب المواد نصف الموصلة غير المعاملة بالذمام 
(عأوصتهم]) أو (0عمه00هل1])» أو المعاملة تسيقا به (ع زوم تماءدع) أو (لعمملء:©)» يمكن 
تغييرها أو تبديلها بهذه الطريقة» والمواد غير المذمّمة يمكن تذميمها. كما يمكن 
تحويل المواد المعاملة بالذمام مسبقاً من نوع 2 إلى 71 أو العكس. 
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عل« اع صا م 


الاسترراع الأيوني (2100]معدمءامحم] مه1) هو سيرورة تذميم انتقائية تسوق ذرّات 
الذمام المؤيّنة إلى داخل وافر نصف الموصل عند درجة حرارة الغرفة. وبعد قشر 
(#دنممة::5) الكترون أو أكثر من ذرّات الذمام تُسوّع (تُعجّل) الأيونات الناتجة 
بالفولتية العالية لتكون شعاعاً ضيقاً يوجه إلى أنماط الفتحات في سطح الوافر» كما هو 
مُبين في الشكل 2-26. ويكون للأيونات ما يكفي من الطاقة لكي تخترق السطح ثم 
تبطئ وتستقر داخل الوافر» بأعماق تحددها كتلة الأيونات ومقدار طاقتها. وتسبب 
الأيونات. المعخلة أضرارا يشبكة البلورة: إلا أن ذلك يمكن تضليخهه من خلال صهر 
(عستلةعممة) الوافر في فرن. تسمح طريقة الاستزراع الأيوني (ممغةغأصهامس1آ مه1) 
بالتحكم في مستوى التذميم إلى درجة دقيقة. كما يمكن استخدام أنواع معينة من 
الذمام الذي يصعب ترسيبه بطريقة الانتشار الحراري. 


الشكل 2-26 استزراع الأيون في وافر السليكون 

المعالجة الحرارية 

هي سيرورة تلدين بطريقة تسخين وتبريد الوافر» وتصليح الأضرار في شبكة البلورة 
المستبة عن القصف الأيوني» وإزالة الإجهادات الحاصلة في البنية البلّورية المسيبة عن 
الانتشار الحراري. يُخبز الوافر بدرجة :1000 ثم يُبوّد. وبطريقة تسخين أخرى» 


يسخن الوافر إلى 450”0 ثم يُبوّد فتتاصر طبقات العناصر» وهي الألمنيوم عادة» بشكل 
أكثر ثباتاً بمادة البلورة الأسامن»:وبذلك فحسن الموصلية الكهربائية للأقطاب. 
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تجميع الترانزيستور 210517171 

إن التوصيف الحالي لسيرورات تجميع ترانزيستور المفعول المجالي المكون من 
أنصاف موصلات أكسيد - معدن أو اختصاراً 24055887 قد تم تبسيطه لتفادي 
الولوج في تفاصيل تكنولوجية غير مهمة في خدمة التوصيف العام لسيرورة التصنيع. 
وتُعدٌ ترانزيستورات 31051517 بالطريقة الموصوفة:» إلا أن السيرورة بحد ذاتها بقيت 
كما هي. ُستخدم في خطوات التنميط سيرورة الليثوغراف باستعمال الأشعة فوق 
البنفسجية في خطوات التنميط. وقد فُصَلت الطريقة بأجزاء ستة في الرسم المبشط 
للشكل 3-26. تبدأ السيرورة بوافر سليكون نوع 2 قليل التذميم تمت أكسدته في فرن» 
كما هو مبيّن فى الشكل 3-26-أ. يعامل الوافر بعدئذ طبقة الأكسيد بطبقة رقيقة من 
المعمّد الضوئي » ثم يعُوّض ل 177 خلال بصمة ضوئية» لتغيير مكونات الأجزاء 
المختارة من طبقة المعقّد. وتزال الأجزاء غر المطلوبة من المعقّد باستخدام مذيب 
كيميائي يُعدّض طبقة الأكسيد التي تحته للأشعّة. وتستخدم سيرورة نقش أو قشط 
لفتح ثغرات (21005) تصل إلى السليكون - م العادي» كما هو مُبِيّن في الشكل 
3-6-ب. وفي طريقة الاستزراع الأيوني» تُطلق أيونات الذمام نوع 20 خلال النغرات 
المفتوحة في طبقة الأكسيد لتغيبر المنطقة المعاملة مسبقاً بالذمام من نوع إلى نوع 
[1» ضمن العمق المسيطر عليه. 


ى المرحلة التالية تال منطقة الأكسيد بين ثغرات المصدر (وه:دنه5) والمصرف 
(دنهء:©)؛ فتتعرض منطقة بوابة نوع ط» كما هو مبين في الشكل 3-26-ج. تُمى بعدئلٍ 
طبقة أكسيد جديدة فوق ما تبقَّى من طبقة الأكسيد» ومناطق السليكون نوع 2 وم 
(شكل 3-26-ه). لفتح ثغرات جديدة فوق المصدر نوع 78 ومناطق المصرف. ثم 
ترسيب طبقة معدنية ونمطية هي الألمنيوم, إذ يتم ترسيبها في تماس مباشر مع مناطق 
1( وتتكوّن بوابة المعدن» تعقبها طبقة معقد ضوئي آخرء وبصمة وسيرورة نقش لإزالة 
المعدن الزائد (الفائض) بين البوابة والمصدرء بين المصرف الملامس ورفيداتها 
المتاصرة لتوفير الفصل الكهربائي» كما هو مبيّن في الشكل 3-26-و. 


لتحسين الأواصر الميكانيكية بين نقاط تماس عنصر البوابة والأكسيد الواقع تحتها 
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شكل 3-26 خطوات سيرورة تصنيع ترانزيستور المفعول المجالي. 


إلى سبيكة تختلط بالسيليكون تحتها. والخطوة الأخيرة في طريقة العمل هذه (غير 
معروضة) هي ترسيب طبقة حافظة سلبية فوق كامل الوافر لحماية سطوح التلامس 
خلال الفحصء والرزم» طوال عمر الجهاز. تمسح نقشة طبقة كبت الفصالية هذه من 
الجهاز بحني أسلاك الرفيدات لإمرار تاصر الأسلاك. 


عو 
3 3 


نصنّع أجهزة أخرى مثل ترانزيستورات وصلة مزدوجة القطبية (مهتاعصدة نتهادمذز8 
59 - وهو زمصة1) وبوابات السليكون 21081787 بالسيرورة ذاتهاء ولكن مع تبصيم 
(عدناةة/2) وخطوات نقش وتقشير أكثر. ويحتاج تصنيع الدارة المتكاملة إلى مزيد 
من الطبقات وخطوات التنميط مقارنة مع الأجهزة غير الحاوية على دارات متكاملة. 
غير أن المكونات السلبية كالمُقاومات والمتّسعات تتشكل فى الوقت عينه تماماً 
#الضمانات الغائة (الذاررذاك) التحالة والترائر يسطور لشي 2 


109 


تصنيع الدارة المتكاملة 
يُستخدم الفعاليات الأربع الموصوفة تحت عنوان «تجميع ترانزيستورات '31051781) 


وهي: وضع الطبقات» والتنميطء» والتذميم» والمعالجة بالحرارة في تصنيع الدارات 
المتكاملة كذلك. 


تصنيع 7105 مقابل ©1 مزدوج القطبيّة 

تختلف الطرائق المستخدمة في تصنيع ترانزيستورات المفاصل مزدوجة الأقطاب 
59 عن تلك المستخدمة في تصنيع 105 أكسيد العنصر 2605 وذلك لاختلاف 
أبعادها الهندسية وخواصها التشغيلية. فتكنولوجية تصنيع ©1 ©010©» على سبيل 
المثال» هي أبسط من تكنولوجية 106 مزدوجة القطبء, وذلك لأن مُنخفضات م 
(777115 عم:5-1) يمكن أن تتحول إلى ركيزة من مادة ]7 (6)هنئوطن5 6م:21-19) كما هو 
سُبيّن في الشكل 3-26. لذلك» نحتاج إلى عدة خطوات لتكوين 10 02105 أكثر من 
حاجتنا إليها لتصنيع ترانزيستروات 10 مزدوج القطبية 2[2(1. 


نمطياً. هنالك حاجة لأكثر من 10 عمليات تبصيم ونقش وتقشيرء بالإضافة إلى 
دزيّنات من طرائق عمل أخرى لازمة لتصنيع أبسط أنواع الدارات المتكاملة. فدارة 
9 المتكاملة والخاصة بالذاكرة مثلاً قد تقتضي 14 مستوى تبصيم وأكثر من 100 
خطوة إجرائية» ومع ذلك فإن تكنولوجيا تصنيع 10 هي امتداد لتكنولوجيا تصنيع 
الأجهزة المنفصلة (وهه1,ة2 وان نوزط)» والصفات المتشابهة بينهما تزيد عن الصفات 
المختلفة. 


يظهر المقطع العرضي ل 8105© في الشكل 4-26 المؤمتس على تكنولوجيا بوابة 
السليكون» المختلفة عن تكنولوجيا البوابة المعدنية المبيّنة في الشكل 3-26. وقد تم 
تبسيط هذا الشكل إلى درجة كبيرة لأن رسمة المقطع الحقيقي 10 - 02105 شديدة 
التعقيد والصعوبة. وقد وفرت تكنولوجيا بوابة السليكون كثافة أعلى وبنية خطية أدق» 
وجعلت الجيل القادم «دير 0.18 وأقل أمراً قابلاً للتحقيق. 
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شكل 5-26 كافة لوامس الدارة المتكاملة ثنائية القطب موجودة على سطحها الخارجي. 


إنشاء المكوّن الفعال 

تُبنى عناصر الدارة الفعالة مثل الترانزيستور ثنائى القطب وال 3105 والدايودات 
على وافر الدارة المتكاملة تراهنا مع إنكباء المكدّنات السلبية كالمقاومات 
0 اا ا د سلبية وإيجابية 

يظهر منظر المقطع العرضي المبسط لجزء صغير من دارة متكاملة ثنائية القطب» 
في الشكل 6-26» ترانزيستور 71871 متكامل مع مقاوم» ومتسعة. 
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بما إن الحا بي تس اراس امار الموصلء يتوجب أن 
تكون المكونات: المعكايلة معرولة كهربائياً عن بعضها البعضن الأخر, علق هذا 
العزل من خلال إحلال الفسفور في مادة ركيزة من نوع 5 (عغماوطنا5 عم -0) لتكوين 
تقر (515) + مشبعة بالذمام, تعمل كمناطق صد (ووونعء1 «موتد8) لكافة 


2 انا 
,20 0 / 


255 ا 


الشكل 6-26 مقاوم ومتسعة متكاملين على دارة متكاملة ثنائية القطب. 


تشكيل الترانزيستور أحادي الليثية 

تتكون نقرة نوع 77 لمنطقة تجميع ترانزيستور 2/887 من خلال انتشار (موزودة6ز2) 
ذمام خفيف نوع ا في نقر حاجز *7. ينتشر بعدئل البورون في مُجمّع النوع ١‏ 
(77/11 2011610 ومن2-1) لتكوين منطقة قاعدة النوع 2 (0وة8 6م:019) للترانزيستور. 
تُلحق هذه الخطوة بعملية انتشار نوع 2 لتكوين منطقة المرميل (م5نع20 معانم). 
وكما هو مبّن في الشكل 26-26 يكون المرسل مشبعاً بالذمام *2» ونقرة أخرى في 
منطقة المجفع تكرة: مقيعة بالأمام +1 للفحص ول تفلي مرعاية أفضل مع الطبقة 
الممعدنة. وتتكون كافة أطراف 12 من خلال تنميط (ودنممه0) الطبقة المعدنية 
النهائية. 
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تشكيل الدايود أحادي الليثية 


يمكن بناء دايود متكامل (2104 4عنهموءام1) (غير ظاهر فى الشكل 0626 فيكوّن 
وغلة اطق الرقيى قيية لذ فى فيا ور بظة تينهم إلى صنق أن افاصارة ص ليج 
باعث لتزانزيستورات 2/531 ويُشبك كلا قُطبي الدايود إلى السطح العلوي من الرقاقة. 
وإذا تطلب الأمر فتح الدايود بسرعة أكبر يتوجب بناء الدايودات خلال عملية فترة 
انتشار قاعدة الترانزيستور الباعثة. ويتكون أفوذ الدايود نوع 5 خلال انتشار القاعدة 
فيما يتكون الكاثود نوع 2 خلال فترة انتشار المرسلة. 


وكما هو الأمر في تصنيع الترانزيستور» تُشكل نهايات (أقطاب) الدايود من خلال 
تنميط طبقة المعدن النهائية. ولتلافي الفاعلية غير المرغوب فيها للترانزيستورء يُقصّر 
(انناهت 50:6) طرف القطب الموجب الكهرباء لقطب الموجب نوع 8ط بتوصيله إلى 
منطقة الترانزيستور الجامع نوع 27. وإذا استخدمت فولتية معاكسة إلى وصلة القاعدة 
للباعث الدايودي (صمناءصد3 8256 - ,»)ترط 21006:5) فسوف يعمل وكأنه دايود زنز. 

تشكيل المقاومة أحادية الليثية 

تتشكل مقاومة 10 بالانتشار في رُقاقة 10 في الوقت نفسه الذي تتكون فيه مناطق 
قاعدة الترانزيستور 28817. تبدو إحدى طرائق تكوين المقاوم (:0:ؤزو80) في وسط 
الشكل 6-26. تعكس الطبقة 21 الواقعة تحت الطبقة 5 تحيّز العزل من المادة الأساس» 
إذ يستخدم ثاني أكسيد السليكون كعازل. وتتكون نهايات المقاوم (-.م)وزوهم8 
8نم ]) من خلال تنميط (ع«ز,066) الطبقة المعدنية النهائية. بالإمكان تعيين قيم 
مقاومة المقاوم أحادي الليئية من خلال تضبيط نسبة طول إلى عرض الشريط المقاوم 
(من5 ع#«ناوزوء8) أو بواسطة استزراع أيون خاص في هذه المناطق. إن تفاوت 
(ءهةنءله2) هذه المقاومات أحادية الليثية نمطيا هي 30+ إلى 250 بالمائة فقط. 


وكبديل لتكوين المقاوم أحادي الليثية» يمكن ترسيب غشاء أو أغشية قادرة على 
المقاومة على سطح الطبقة الخارجية العلوي للأكسيد مباشرة. 
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تشكيل مُقّسعة أحادية الليثية 

يمكن تشكيل مُتّسعة ©1 كوصلة (0150م10) أو كمكونة 0108. تعتمد متسعة نقطة 
الاتصال على السعة المكتسبة لوصلة 52 العاكسة للتحيز. وتحدد هذه الطريقة قيم 
السعة في حدودها القصوى إلى م 100» وهي قيمة كافية لفعاليات التجاوز 
(عسصتوقدمو8) أو القرن (عهنامسه©). وتعتمد قيمة السعة على مقلوب الفولتية 
المستخدمة عبر نقطة الوصلة. يظهر في الشكل 6-26 مقطع لمتسعة 1105 في الجزء 
الأيمن من الشكل. تنشر طبقة ١‏ مشبعة بالذمام في الوافر في الوقت الذي يتكون فيه 
السطح البيني بين باعث الترانزيستور (12ع] نم8 +ه)داقصة1) والمجمع (معه011©) . 
وستصبح هذه الطبقة قعر صفيحة المتسعة ذات المقاومة الأدنى» وتكوّن طبقة خفيفة 
من ثاني أكسيد السليكون العازل الكهربائي. وتتكون الصفيحة العليا بعملية المعدنة 
النهائية. ويتحقق الاتصال ()عهغمهع) مع الصفيحة السفلى من خلال طرف غشاء 
معدني خلال فتحة صغيرة منقوشة في الأكسيد. 


إن المتسعة أحادية الليثية المكدّنة بهذه الطريقة لها قيمة سعويّة (ه0ناعةمه© 
عنالة) تتراوح بين 15م 3 وتام 230 اعتماداً على العازل الكهربائي المستخدم ومساحة 
الصفائح المسخدمنة: وعلى عكس المسسغافك نوع وصلة رعم10 حدم اع صن1) فهي 
ليست حساسة للقطبية أو للفولتية. 


تجميع :)1 -110:0105 

قبل أكثر عن 25 عاماً تظورت تكتولويا توقيقية شفيت 168 ثاتية القطب 
(8108105 - 8105© عدادمنز8) وذلك للاستفادة من الخصال المُثلى لكل من 
الترانزيستورات ثنائية القطب وال 28109. فالدارات المتكاملة ثنائية القطب سريعة 
الفتح والغلق بالمقارنة مع 5 وتوفر سوق تيار (ء2117[ أمعسدت) أقوى. من ناحية 
أخرى تستهلك الدارات المتكاملة 028108 قدرة كهربائية أقل» وتولد حرارة أقل مع 
السماح لكثافة مكونات أعلى من الدارات ثنائية القطب المتكاملة. 


إن دارات 81201405 المتكاملة هي أكثر تعقيداً من كل الدارات ثنائية القطب أو 
95 المتكاملة» وذلك للحاحة إلى مزيد من خطوات التبصيم (عستكاكة3/1) وإلى 
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يد من التحكم الدقيق في سماكة طبقة الترسيب التقيلية (121«ة1م8). يظهر في 
الشكل 7-26 مقطع عرضي مبشط لدارة 8102105 المتكاملة وبسبب تكامل الترانزيستورات 
ثنائية القطب» يتوجب إنماء طبقة ترسيب تقيلية على الركيزة من المادة نوع م. وهذا 
هو سبب تعقيد سيرورة 8101105 وكُلفتها التي تزيد عن كلفة تقنية 8105© فقط. من 
ناحية أخرىء بالامكان إحلال بنيات (تراكيب) بثرية (وعندنءدص5 97611) فى الطبقة 
القاعدية لحبس جُسيمات ألفا التي تسبب أخطاءً في ذاكرة 08005 عالية الكثافة. 
ومثال على ذلك طبقة +/2 المدفونة تحت بثر ]8 لترانزيستور 28105 المبيّن في شكل 
71-06. 


من خلال التصميم المنفُذ بعناية لدارة 801 في ©1 02405» يمكن تكوين رقاقة 
9 بكثافة دارة مقاربة لنظيرتها 08605. بل حتى أنها أسرع ويمكن بناوها 
بشروط تصميمية وبمتطلبات أقل. ينطبق هذا الأمر على مصفوفات البوابة (62)6© 
وروسة)؛ بالإضافة إلى الذاكرات» ولاسيما ذاكرة 8481/15 المستقرة. 


تُناسب 8101105 بشكل خاص فعاليات دخل/ خرج (1/0 - أنامانا0-انامه1) ذات 
الاستخدامات الكثيفة. ويمكن جمع عناصر الدارات ثنائية القطب و011405 بطرق 
مختلفة لتلبية متطلبات الاستخدام» وقد استخدمت بنجاح في تصنيع الدارات 
المتكاملة المتماثلة والرقمية» وكذلك الذاكرات» والمعالجات الميكروية» والدارات 


205 2205 2/521 ثنائي القطب 


كام أرثر رع« حا 3 


017“ "007 


طبقة ترسيب فوقية 


الشكل 7-26 دارة 8102105 متكاملة لها طبقة ترسيب فوقي لتكوين ترانزيستورات ثنائية القطب 
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المتكاملة أنصاف الاعتيادية» ولاسيما مصفوفات البوابة (ونووتك عنه0) . 


فرز الوافر 

تتم عملية انتقاء أو فرز الوافر (50808 :18/366) بعد تصنيعه؛ أو بعد إكمال تصنيع 
جميع أجهزة أنصاف الموصلات» وتتضمن هذه الطريقة معاينة كل رقاقة أو قالب 
(16) من حيث أداؤها الكهربائي. يُلصق الوافر على ماسك تفريغ (1101062 مساساعة7؟) 
وتُجلب المجشات الإلكترونية (50065) المتراصفة مع كافة الرفادات المتاصرة 
(2845 عمناهده8) لكي تمش الوافر بأجهزة فحص كمبيوترية أوتوماتيكية. وتوفر 
مصادر القدرة الكهربائية الفولتية الاختبارية المطلوبة» وتُسجل المعدّات نتائج فحص 
كافة الأجهزة الموجودة على الوافر بصورة أوتوماتيكية. ويُبرمج في المعدات مسبقاً 
ما يتطلب معرفته من عدد» وتسلسل» ونوع الفحوصات. وتجري جميع الفحوصات 
دون استعانة أو تدخل من قبل مُشْغْل بشري. 


تُسجل المعدات مواصفات كافة الأجهزة» نجاحاتها وإخفاقاتها. وتعطى 
التسجيلات الكاملة لمهندسي السيرورة معلومات نوعية قَيّمة حول سبب إخفاق 
الجهاز أو وصوله إلى مرحلة النبذ (الرفض) (60ءوزه©). تُحدّد التسجيلات أيضاً 
كيفية اتخاذ إجراءات التصليح لوقف التزايد في معدلات النبذ. وتُحدّد معدّات 
الفحص الأوتوماتيكية نتاج (0اوذل) كافة الأجهزة المقبولة. ونُصئّف الأجهزة التي 
تجتاز كافة الفحوص فرادى بحسب سرعتها وبقية مواصفاتها لتقرير صلاحيتهاء 
وحتى سعر بيعها . ونُعلّم الأجهزة المنبوذة (0160هزه#) بنقطة حبر واضحة للتشخيص. 
يور يفطن التحدات خرائط للوافر أيضاً لتسجيل مواقع الأجهرة المعطوبة والمنبوذة 
على الوافر. 
الليفوغرافية الميكروية 

لا تزال الليفوغرافية البصرية تمثّل الطريقة الأكثر شيوعاً في نقل الأنماط (5مم06هم) 
المعقّدة المطلوبة لكل طبقة من طبقات الواقر قن عملية تصكيم الندارات الميكروية. 


تقل الغملية باللإفرغرافية لأنيا افضف هن السرووات اللشوفراقية المعدية سد 
أملك طويل في عمليات الطباعة (عمنام:0) والتصوير الفوتوغرافي (لإطامميع م)مطط) . 
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وكذلك يطلق عليها اسم الليثوغرافية الميكروية (بإدامة7ع941:01100) للتعبير عن 
الحجم المتناهي في الصغر لسيمات الأجهزة المطلوب نقلها. ولا تزال الطرائق البديلة 
الثلاث القادمة لليثوغرافية البصرية في مرحلة التطوير أو ضمن الاستخدام التجريبي: 

1- ليثوغرافية الشعاع الإلكتروني (تإامهمعهطانآ تسوء8 مدماءه81) . 

2- ليثوغرافية الشعاع الأيوني (برطمهمعهطانآ مسوء8 م10). 

3- ليثوغرافية أُشعّة -5 (تإطامدمع مطانآ نوهج1-ة). 


الليثوغرافية البصرية 

تستخدم عرق الليثوغرافية البصرية (لإطمهمع هط)نآ لدعنام0) التي سبق وصفها أثناء 
وصف تصنيع ترانزيستور 2810511581 أشْعْة 097 للأطوال الموجية بين صم 428 و متم 436 
لنقل السمات (وعنرونوء2) خلال بصمات (1/]3515) على فيلم المعقد البصري مزوع:مأصطم) 
على سطح الوافر المُمعدن أو المؤكسد. وتُّفضّل هذه الطريقة على ما سواها من 
البدائل لأنهاء بالإضافة إلى كونها معتدلة الكلفة وذات وثوقية عالية» في تطوّر مستمر 
جعلها تقف على قدم المساواة مع بقية التحسينات في صناعة أجهزة أنصاف 
الموصلات. 


وفي السنوات الأخيرة أصبح مصدر ال 177 الرئيس لعملية الليثوغراف البصري 
باس وكقيا عروداً بمرشحة لبعث عم11-© بطول موجي: مقداره صم 436» وقدم 


مصئّعون سريعون آخرون عدسات م1-11 لها قدرة بعث 177 بطول موجي مقداره دهم 365. 


كما استخدمت الليزرات الأكسيميرية انظر (وجعوه.آ عسء:8)» في الفصل 12 
الموسوم ب(مكونات الاكترونيات البصرية والاتصالات» والمصابيح الزئبقية 
للحصول على أطوال موجية للصور تقل عن دمه 308 في منطقة 717] العميقة. وتسمح 
كلتا الوسيلتين بانتقال بصمة الأنماط (5هه]ة2 ع21351) إلى الوافر بدقة عالية. والهدف 
التالي للإنتاج التصنيعي هو الانتقال من عرض خط «وير 0.25 إلى «رير 0.18» التي يُعتقد 
أنها ضمن قدرة الليثوغراف البصري. 

يتعرض المعقد البصري (6وزوع:ه:0ط2) خلال البصمة للطبع بالتلامس (026266© 
218 مع مصدر 17[] مُرشح ومسدود بشكل حيد. ويبقى كل من البصمة وسطح 
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الوافر المغطى بالمعقد متوازيين وبتماس قريب بواسطة وسيلة شبك بالتفريغ داخل 
ماكينة تُسمى المُسرعة أو المدرّج (:هممء:8). من ناحية أخرى توضع البصمة فوق 
الوافر بحيث تصبح الصورة المعروضة أكبر أو أصغر من النموذج على البصمة. وإذا 
استخدمت صورة بصمة كبيرة فهي عادة ما تُختزل بصرياً خلال العرض بطريقة «اخط 
ثم كبّر» (ووعع2+0 6هءم16 0م م5)6). ويتوجب أن تحرك المسرعة الصفيحة 
الفوتوغرافية أثناء العرض بدقة عالية» وبحدود مير 1+ أو أقل. 


يتوجب أيضاً تسجيل كل بصمة بدقة لكي يبقى التسجيل بين البصمات عند التطبيق 
التقيلي للبضصمات (051100م لاع م511) ضمن مديات تحمّل ضيقة عدا ويسمح 
التحكم بحركة البصمة باصطفاف البصمات بشكل دقيق. ولدى استخدام المدرّج 
(هومء:5) ذاته يتم السماح للبصمات التالية أن تُسجل بشكل دقيق فوق النماذج 
والأنماط السابقة. 


يبعث الليزر الأكسيمري أطوالاً موجية لاشعّة 1097 بحدود بهم 248 تُعتبر أطول 
الموجات التي يمكن أن تحقّق خطوطاً بعرض (0ال17171 6مذن1) تقل عن «دير 0.18 تُعرف 
هذه الطريقة بطريقة إزاحة الطور (عمذط5 56ها0) التى تُرى أيضاً كطريقة لتحسين 
درجة تباين ليثوغرافية 1[77. وتستغل بصمات معينة عع لط مُضاف تأثيرات تداخل 
الضوء المتماسك (#طاعز.آ 6معروطه©): أو الصور ذات درجة التبيان العالية. 


ليفوغرافية الشعاع الالكتروني 

يتم في هذه الطريقة (بإدامهمعهطاذنآ دنهء8 دوناهه81) تبثير الالكترونات المنبثقة من 
مدفع الكترونات لتكوين بقعة صغيرة تقوم بتقفي الأنماط بنفس الطريقة التي يتقفى 
فيها الشعاع الإلكتروني رسماً لشكل موجة (2هةه:/1) على شاشة أوسيلوسكوب. 
وبهذه الطريقة يتم حالياً إنتاج بصمات ذات نوعية عالية وشيكات والقيام بإنماج 
قصير الأمد لأجهزة لتطبيق استخدام و1 خاصة: علماً بأنه قد ُشخدم مستقبلاً 
ددح المي لارائر تأخد العياية بجراها في در تريغ ولساق الشعاع 
ويشعْل أو يطفأ بواسطة كمبيوتر. ونُستخدم هذه الطريقة تقنية اصطفاف 
(84ع تمع 1اى) وتعريض تسمى طريقة الكتابة المباشرة (عمنام7ا أءعتنط)ء» أيضاً 
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يُعوَّض النمط في المعفك (50زوه©) إما بواسطة مسح مُنقشط (مرعاقة) أو مسح 
اتجاهي (مئءء17). وتحدك الوافرات الصندوقية (5ع2ه7 6ع02) تحت الشعاع على 
منضدة بمستوى ([-ا. 


وليس في نظام الشعاع الإلكتروني تشوهات تسببها البصمة أو التأثيرات الضوئية 
كالانكسار مثلاً. وبإمكان المكائن الحالية أن تؤدي سمات حجمية بمقدار مير 20.25 
إلا أنه من المتوقع أن يكون بمقدور مكائن المستقبل أن تؤدي سمات حجمية بمقدار 


إن طريقة الشعاع الالكتروني بطيئة نسبياً بسبب الزمن الطويل اللازم للشعاع أن 
يتقفى كل نمط («م6::ة)» وكذلك عند الخروج من حجرة التفريغ» كذلك لميل 
الالكترونات إلى التشثّت داخل المعقكَ الضوئي (أمزوعمأمط2) . 


لبثوغرافية الشعاع الأيوني 

تتقفى الأيونات في هذه الطريقة الأنماط في المعقّد الضوئي. وتحتل الأيونات 
(وهي عادة أيونات سليكون) كتلة أكبر من كتلة الإلكترونات ما يقلل من الاستطارة 
والتشئّت وبالتالي أية خطوات مضافة لازمة لتصليح التشوهات. إن استخدام 
ليثوغرافية الشعاع الأيوني (لإطمه:عوطاذآ «روء100-8) محدد بشكل كبير في مجال 
الأبحاة: 


ليفوغرافية أُشْعْة - 76 

فى هذه الطريقة» تُكوّن أشعّة إكس الناعمة ذات الطاقة المنخفضة (دسه 0.4 إلى ممم 0.5) 
أنماطاً في المعقّد الضوئي بقوة تبيين (2650101102) تصل إلى صر 0.02 أو أقل. إن أشعة 
إكس الناعمة لا تُمتضّ فوراً من قبل المعقّد الضوئي» وبذلك تروّد عمقاً أكبر للتركيز 
(#هنسدهه5)» موقرة أوجهاً ممتدة في الأغشية الرقيقة. إلا أن صمامات أشعة نا 
التقليدية لا تعطي هذه الأشعة بالكثافة اللازمة لكي تُستخدم كمصادر بعث (إرسال) 
إنتاجية. والمصادر البديلة الأفضل للأشعة هي صمامات البلازما والسينكروترونات 
(25مخامغطعم:5) . وبإمكان سينك وترون واحد أن يجهز من أشعة 2 ما يكم 1 لترويد 
عدد من أنظمة الليثوغرافء إلا أن حجم نظام السينكروترون الكبير يعيق استخدامه 
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بالإضافة إلى الكلفة؛ لذا لا يعتمده إلا بعض المصنعين الكبار. وعلى النقيضء فإن 
حجم مصادر أشعة -عا المؤسسة على البلازما مشابه لحجم مكائن أشعة 2< التقليدية؛ 
وكلفتها التشغيلية أقل من السينكروترون» ولكنها تعطي قدرة أقل؛ وإذا فإن كمية 
الإنتاج ستكون أقل. فضلاً عن ذلك فإن أنظمة البلازما تحتاج إلى عدسات من عناصر 
نقية دا هي أنقى من عدسات المدرّج البصرية (وعءومع.آ متعممع)5 لدعنام0) . 
أنصاف الموصلات المركبة 

لهذه الموصلات خواص مشابهة لخواص السليكون والجرمانيوم التي تحتوي 
على أربعة إلكترونات تكافئ (دمماءء51 ععمء1ج17). إن المركبات ثنائية العنصر (نونممز8 
08م م0 ) المناسبة لصنع أجهزة أنصاف موصلات مكونة من عناصر الزمرتين 111 
ولا في الجدول الدوري الحاوية على متوسط من أربعة إلكترونات تكافؤ. والمركب 
ثنائي العنصر الأكثر شيوعاً هو زرنيخيد الغاليوم (خهة© - علتدعدعث سسطلله ©) . 
ويحتوي الغاليوم على ثلاثة الكترونات تكافؤئ (الزمرة 111) وللزرنيخ خمسة 
الكترونات تكافو (الزمرة /9) فيعطي 0848 متوسط إلكترونات تكافو تساوي أربعة. 


والمثال الآخر هو فوسفيد الغاليوم (682© - علنطمومط2 صصمداطالة©)» وفوسفيد 
الأنديوم (2مآ - ولنطموماط ددذلم1). ويمكن إيجاد مركبات نصف موصلة في عناصر 
الزمرة 11 والزمرة 771. تختلف حركية الحامل (11690زط210 «ونجتته0) وفجوات الطاقة 
(5م62 «رعنوم8) في المركبات ثنائية العنصر عن تلك الموجودة في الجرمانيوم 
والسليكون. 


يمكن أيضاً جمع عناصر الزمرة 17 مثل الأنتيمون 5 (7[مستاسم) مع عناصر الزمرة 
11 لتكوين مركبات نصف موصلة. ومثالها أنتيمون الإنديوم (- عنتمم سصاصى حصستلم]1 
كم[)» وأنتيمون الغاليوم (ىحه0 - عدمسناصف سطللة0) . 


إن عملية تحضير مركبات نصف موصلة نوع 8 ولا مشابهة لتلك الخاصة بالعناصر 
نصف الموصلة. وتتحقق عملية تذميم مركبات الزمرتين 111-177 من خلال إضافة عناصر 
تحتوي على ستة الكترونات تكافوْ (الزمرة 171) كالتليريوم (مددانءب111)» وشائبة وهب 
]نامآ “تمطو)ء لإنتاج مواد نوع آل أو بإضافة عنصر يحتوي على إلكتروني 
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تكافو (الزمرة 11) كالزنكء» لإنتاج مواد من نوع < . 


ومن المحاسن الرئيسة لأنصاف موصلات "111-97 أن نقاط التقاطع بين مواد أنصاف 
الموصلات غير المتشابهة يمكن أن تنمو عليهاء واسْمّها تقاطعات غير منتظمة 
(5همتأعصدزمئعاء2)11» وهى أوجه داخلية غير معيوبة (وعع م يهام[ عمااوءةوم) دون 
إجهاد أو روابط مدلاة. قي هذه التقاطعات تصنيع أجهزة جديدة وون1 قادرة على 
العمل في الطرف القصي: من الخزمة الميكروية. ثم إن أجهزة 111-17 مثل (1:828) 
ودايودات اللايزر ترسل فوتونات بأطوال موجية مفيدة. 

بإضافة عنصر كيميائي ثالثء كالألمنيوم؛ إلى سبيكة ثنائية العناصر بلّورية» تتكون 
سبيكة ثلاثية العناصر (/إ4110 :16031)» ذات خواص بصرية وكهربائية: مثل تركيب 
خزمة الطاقة الإلكترونية المختلفة عن خواصٌ المركبات ثنائية العنصر. ومثال على 
هذه السبائك زرنيخيد الغاليوم الألمينوم (45ة10خ - علتدعدعى منناناله © ت0تتاستسطتلكى) . 
تُستمّى طريقة تفصيل المواد للحصول على خواص معينة مطلوبة لاستخدام معين 


بهندسة ثغرة الخزمة(عمترءعمنعم8 مدعاصة8) . 


زرنيخيد الغاليوم 

هو مركب ثنائي العنصر يُستخدم في تصنيع الدارات المتكاملة بنوعيها التماثلي 
والرقمي» ولايزرات أنصاف الموصلاتء والدايودات والصيمام الثنائي الباعث للأشعة 
فوق الحمراء (و1288). وتنمو بلّورات زرنيخيد الغاليوم وىههك بأقطار صم 100 (مذ 4) 
بطريقة تشتروجرالسكي المُعلّبة السائلة (18 - نماو [دمطءه2 ل6ئهانومدعم8 لنسونة)؛ 
وفيها يمنع صهير 68845 من الانتشار في درجات الحرارة العالية باستخدام طبقة 
محافظة من أكسيد البوريك ب8:0. تُجرى العملية في جفنة تحت ضغط 75 جو (1وم 1100). 
وتُصنع الجفنة من نتريد البورون المرسّب بالحرارة (60]زوومء2 :11(9ءنانزاهزم) لمنع 
التلوث البأّوري. 


تصنيع ترانزستور زرنيخيد الغاليوم 
تُصنّع الترانزستورات السليكونية في العادة من مادة زرنيخيد الغاليوم» وذلك 
للإستفادة من السرعة الزائدة وتحمل عمليات الترددات العالية التي توفرها ركائز 
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ورفحيد العاليوض وبما أن مادة زرنيخيد الغاليوم هي خليط (0مناومتدهح)» لا يشك 
أي أكسدة طبيعية كالسليكون» يتأكسد السليكون ويترسب على ركائز زرنيخيد 
الغاليوم لتشكيل ترانزستورات زرنيخيد الغاليوم نائية القُطبية وتلك المسقاة باذ 
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إن الترائزستورات الأكثر شيوعاً في أيامنا هذه المصنعة من زرنيخيد الغاليوم هي 
ترانزستورات المفعول المجالي ذات أشباه الموصلات المعدنية (216]81 
75 أنه11610-511 051غ110لممء نص 5) ما يختصر ب (0/1585175815. ومعظم 
ترانستورات زرنيخيد الغاليوم المنفصلة للترددات الراديوية (87) هي (3/8511815) 
والموجودة في العديد من (105 دشه0). تتشابه بنية (11851871) مع (31051181)) 
ولكنها موضوعة على جزء معدني (316141-68:6) يشكل ديود الحاجز شوتكي» كما 
هو ظاهر في الشكل 12-26. 


إن طول الحاجز المعدني دقيق لنوعي الترانزستورات المنفصلة و 2105 ويُقدّر 
الطول ب 0.5 حتى 1.0 مايكرومتر في معظم الترانزستورات المنفصلة» ويمكن أن يصل 
إلى 0.2 مايكرومتر في ال 105. في حين أن شكل الحاجز ذي عرض أكبر من طوله يقدّر 
ب 900 إلى 1200 مايكرومتر. 


تّدْمَم المناطق الفعالة ل 2655587 بزرع أيونات (2)1005 ويتم التذميم السالب 
(«هنعء2 لءمه58-/2) بعرض 0.1 حتى 0.2 مايكر وميتر لطبقة النفاذ أو 2-111:51787. من 
أنواع ترانستورات زرنيخيد الغاليوم الأخرىء النمط التعزيزي أو (8-11857187) 
والنمط التعزيزي ل1587 أو ( '8-187). تجتمع ترانستورات (8-018511815) 
و(2-218555875) تجتمع ب 10 واحد لتشكل النمط المنطقي-التعزيز/النفاد (18/0 
عأع م]) . 


وكما ويظهر في الشكل 13-2» صُمّم ترانزستور الإلكترونات الانتقالية السريعة 
ليدمج في 108. إن نمو طبقة من ألمنيوم زرنيخيد الغاليوم (810245) على ركيزة 
(وحة6))» وما يُعرف بالوصلة الهجينة (02مناع0نازهزع11»1)» يزيد من فعالية الدمج. وقد 
كرتي ارجا الوصلة الهجينة ل 15/5 خصيصاً لصنع أجهزة (1:51) و (9/1:51) من 
زرنيخيد الغاليوم الرقمية بكلفة أقل. 
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وقد طُوّرت ترانستورات (645) أخرى من الوصلات الهجينة, وهي 
ترانزستورات الوصلة الهجينة ثنائي القطب (60؟تأممهع]” تواومذ8ظ ممتأعصن زم عع 1م) 
ويُسمَى أيضاً باختصار (5181). أنظر الشكل 142. وقد صُّمم ال11817 ليؤاتي 
مستويات أعلى من الدمج. إن 5 من (1182115) و (11815) يتطلب عمليات خاصة 
لتحقيق الدقة» والحدّة في الوصلات الهجينة. تتشكل ال 81815 التجريبية بمساعدة 
عملية التكنولوجيا من مادة الجرمانيوم السليكوني (5166) كبديل ل 11876 دحهة0. 


تصنيع دارات زرنيخيد الغاليوم المتكاملة 

تُصنّع دارات زرنيخيد الغاليوم المتكاملة (كأنداء 1 لعنهرععام1 عل تمعسمة سستاله©) 
لأداء مدى واسع من الفعاليات التماثلية والرقمية بسرعة عالية وبترددات تصل إلى 6112 20. 
ولقد أسّست هذه الدارات على تكامل الترانزيستورات فى مادة أساس من 6945© 
لضف معزولة» ويتقنية طُورت لتصفيع:دارات سليكون سكامله إلا أنهثم تطوير عديذ 
من الطرائق الجديدة والمهمة لتصنيع دارات 6845 متكاملة بشكل أسرع وأكبر. 
واستمرّت تكنولوجيا وهه© 1056 بالتطور إلا أن مستقبلها حدّده تطبيقاتها 
واستخداماتها وليس تفوقها على أنواع المنتجات القياسية من دارات السليكون 
المتكاملة التي باتت شائعة الاستخدام. ويظهر أن التطور المستمر في دارات 
السليكون المتكاملة قد زاحم أداء 108 6848 التي كانت تتفوق به على السيليكون 
وباتت 109 وههتن تُصئّع على أنها رقميات عالية السرعة (5لهانوزط لمومىطع11)» 
وتماثليات بينية عالية السرعة (وعه:ه)م1 /عملددك لءهم5 طاعخ11)» والموجة الميكروية 
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لعل الأجهزة الرقمية (وعء1رء2 1هغنعنم) وأجهزة التماثلية البينية (عع70مء )م1 /عملهمه) 
من الأجزاء المحورية التى تعوض أو تُكمل دارات السليكون المتكاملة الحالية لإنها تتطلب 
السرعة العالية والقدرة الكهربائية الواطئة. وتعمل هذه الأجهزة في درحات حرارة 
عالية وبمستوى ضوضاء (تشويش إلكتروني) قليل بالمقارنة مع دارات السليكون 
المتكاملة» بالإضافة إلى قدرتها على تحمل الإشعاع النووي. 


دارات زرنيخيد الغاليوم المتكاملة الرقمية 
تمتاز هذه الدارات (125 1:81ع21 دهة6) بسرعتها العالية وقلة استهلاكها للقدرة 


الكهربائية بالمقارنة مع نظير اثها غارات: السليكرة اليمكاناة و تداية النظي الرقمية 
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وهي قد صُنّعت لتنافس عوائل إنتاجية منطقية أخرى, لاسيما مُجمّع الإرسال المنطقي 
1 إلا أن دارات و04 قد تراجعت خلف الدارات ثنائية القطب المتكاملة في كثافة 
التكامل. وقد صُئّعت دارات 08488 صغيرة - ومتوسطة - الحجم لمنطق رقمي» 
للذاكرة» ولمصفوفات البوابة (وبووسك عنه0) . 


دارات زرنيخيد الغاليوم التماثلية/البينية المتكاملة 

تلحق دارات (و10 عع رمام آ/عهلدههى وحد0) المتكاملة مع دارات السليكون ثنائية 
القطب المتكاملة وكذلك مع دارات 02105 الخطية؛ ودارات الوجه الداخلي المتكاملة 
في الأنظمة التي تحتاج إلى معدلات إدخال بيانات عالية أو تحويلات سريعة؛ كما أنها 
تستخدم في أنظمة (متحه بوم 81 عع منعام1) والأنظمة الرقمية. وصّئّعت من هذه 
الدارات أيضاً محولات (4208) و محولات (0409). 


دارات زرنيخيد الغاليوم الموجة الميكروية المتكاملة 

لمُذبذبات (وره:ة0511) ومُضحمات (وروةقزاوسى) دارات وهو المتكاملة القدرة 
على التضخيم والذبذبة بكفاءة بترددات أكبر من 6112© 2 وهي حدود أجهزة 
السليكون القصوى. تظهر دارات 49ه6 الميكروية أحادية الليثية المتكاملة (وهه© 
15 ولنه6 - 12 عتطانآامطه]8 111120105) في الشكل 77ه. وقد تجاوزت قدرات 
السليكون محدود التردد 4303/10 والدارات الهجينة الحاوية إما على ترانزيستورات 


الشليكون أو حعخة . 


إن ترانزيستورات 0885 للموجة الميكروية هي في العادة قليلة الكلفة في مدى 
الموجة الميكروية من 6112 500 إلى 6512 1» كما أنها مطلوبة في الترددات الأعلى. 


وكركب 95 وحهن0 في رادارات المصفوفة الطوريّة (وبقلهه ترسف -لعدممم) 
وأنظمة الوافر الإلكفرونية العاملة طيمن الكرمعين 0 وكا وتُصكع جالياً بش 
27 تء ومُذبذبات» ومازجات (و.ه»ز]8)» بالاضافة إلى المفاتيح (وعطع 1 5) . 


سيرورات الترسيب التقيلي 
إن الترسيب التقيلي (ووءءمء2 [ونرة)زم8) هو سيرورة إنماء طبقات جديدة من بُورات 
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أنصاف الموصلات على وافرت ذات بنية بلُورية مناظرة. ولقد اشتقت اللفظة من 
اللاتينية (زم:15) وتعني تقيلي أو فوقي و(15ه1) وتعني تنظيم أو ترسيب. وكلمة (برجماذم8) 
مرادفة لمعنى رش الماء على حلبة التزحلق الجليدية التي تكوّن سطحاً ناعماً عند تجلّدها. 
والحالات الثلاث الرئيسة للترسيب التقيلي هي: الحالة البخارية (7ه)زم8 عققطط 1ومة17 
58 ). والحالة السائلة (28.] - رمام ومقطط اتناو1آ1)» والشعاع الجزئي (مقاسعع1ه1/0 
5 - برو«هانم8 دسدء8)ء وهنالك أيضاً أوجه مطوّرة لهذه التقنيات. 


لطبقة الترسيبب التقيلية نفس التركيين البلوري لظغقة الهادة الأساس (الركيرة)» أو 
لطبقة الوافر التي ستترسب فوقها. 


الاربيون التقيل ب النيالة البشادية 

هذه التقنية (1/21 - لم8 عمقطط-رومة17) هي سيرورة إضافة طبقة من مادة 
نصف موصلة إلى وافر داخل فرن بشكل بخار لكي تتكثف على الوافر. تُعوّض 
وافرات مسكمّنة لتيار ساخن منساب من عناصر غازية داخل الفرن فيتكثف بخار فوقى 
عليها مكوناً طبقة بأُورية جديدة. يُستخدم ال 7758 لإنماء طبقات سليكون على دارات 
متكاملة ولإنتاج دايودات باعثة للضوء. تُسمى هذه التقنية أيضاً بالترسيب البخاري 
الكيميائي (17© ح وم ازوممع12 ممة17 لدع تسعطك) ولق التكنولوجيا ترسيب بخار 
العنصر العضوي الكيميائي (210017 -- 102 1وممع(1 توه 17 لمع نعط عتصدع 0 - لهاء31) . 


الترسيب التقيلي - الحالة السائلة 

هذه التقنية (128 - لهانم 14-20356نو1]) هي سيرورة إضافة طبقة من مادة 
لصف موصلة إلى واذزشي قره يجعل الوافر المسخن ينزلق فوق سطح ميخلول ذائب 
للمادة المراد ترسيبها. تُنظّم درجة حرارة المحلول لتسهيل نمو الطبقة البلورية على 
الوافر. ُستخدم (1].25) في إنتاج الدايودات الباعثة للضوء (1.555): ودايودات 
أنصاف موصلات الليزر» والكاشفات الضوئية (عدماءءاءلمامطم) . 


التر سيب التقيلى بالشعاع الجزيئي 


هي سيرورة ترسيب مواد نصف موصلة؛ طبقة واحدة في كل مرة» على مادة أساس 
في حُجرة تفريغ خفيفة الوزن» ولا تزيد سماكة الطبقة الواحدة (01/62مه21) عن 
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04 (صمه 1). ويمكن تحديد نوعية الوافر من نمط انكسار الضوء عليه» ويمكن ملاحظة 
نمو الطبقة الأحادية و التحكم بها بطريقة عكس الانكسار الإلكتر وني (دمناء لقعم 
11 - دممناعة11 دمناءء81) . وتتم السيطرة على سيرورة النمو بواسطة الكمبيوتر. 


تصطف الذرات أو الجرّئيات بطبقات غاية فى الرقّة لتضاعف التركيب البلُوري 
للوافر. ويُحَضّر الترسيب التقيلي بالشعاع الجزئي د تمه حصدء مم اناهع1اه/2 
15 في حُجرة تفريغ فائق تحتوي على صفوف من أفران صغيرة» ويُوجه محور كل 
فرن وفتحته باتجاه الوافر الملصق على معالج المادة الأساس» ويحتوي كل فرن على 
جفنة تحتوي على مواد مثل الألمينوم» أو الزرنيخ» أو الغاليوم أو السليكونء التي 
سترسب على الوافر. عند رفع حرارة كل من هذه الأفران تتبخر المواد داخلها 
وتترستب بعض ججُزئياتها وذراتها بشكل شعاع حراري خلال الفُتحة. وبسبب التفريغ 
العالي في الحجرة لا يتعرقل سير الشعاع من قبل ذرات الهواء فيصل إلى الوافر 
المسخن مباشرة. يمكن التحكم بسمك كل طبقة بتركيبها الكيميائي من خلال تغيير 
شدة الشعاع أو بإغلاق بوابات الفرن. ويمكن أن تكون الطبقات المضافة من المادة 
نفسها (ترسيب تقيلي فوقي متجانس» 9*ة)زم0م110) أو من مواد مختلفة (ترسيب 
فوقي مختلف أو ير بدا نين '[118مء0ه1161). يستغرق إنماء طبقة واحدة حوالي 
الثانية (و) وبذلك نحتاج إلى ساعة كاملة لإنماء طبقة بسماكة مدير 1. 

لقد جعلت دقة سيرورة (88813) من إنماء التراكيب التالية أمراً بسيطاً. 

* تراكيب البلّورة المعقّدة (010مه8 أو شيطرة)» تحتوي ملايين الطبقات سماكة 
كل منها ذرة واحدة 

© البلُورات الهجينة» ذات حدود مُديّبة بين مادتين مختلفتين. 

© تراكيب مع ججزئيات لمواد مختلفة مذوّبة في بعضها البعض. 

«متحات (18/100:5) لمادة مُدمجة في طبقة لمادة أخرى. 

وقد صُبّعت أحهزة أنصاف الموصلات بطريقة (8181) لتلبية حاحة البحث 
وأنظمة المايكرووايف. واستُخدمت طريقة (8188) لتصنيع أسرع الترانزيستورات» 


وهو جهاز غير متجانس التركيب جرى تذميمه اختيارياً» وصْنّع كشطيرة متعدّدة 
الطبقات من دهة0 و وخهة16قى. 
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الفصل السابع والعشرون 
رزم أجهزة أنصاف الموصلات 


المحتويات 


© نظرة شاملة © الترزيم البديل للرّقاقة 
(عمتعماعدط منطه عتكتتقصم1م) 
» تحضير القالب والرقاقة » حاويات الجهاز المنفصلة 
متام مومعءط متطن) عند]) (وعوة© ععتوعء7 ماعن و1م) 


»ربط القالب أو الؤقاقة (جاعمى منن ه وز )أه حاويات الأجهرة الإلكترو - بصرية 


(وعوة© ععتتوعج[] عند اععاء مام 0) 


© الربط بالسلك (عصنلمه8 ع:ئ:ئ117) »ترزيم الدارات المتكاملة 
(عمتعماعدط أندع-لعنم عع م1 ) 
« المُعايّنة والتأشير والفحص * ترزيم دارات القدرة المتكاملة 
(8مناوع1 لصة ,عسمكاتة]/38 , مم ععموم]) (عسنتعه اعد ]رع بوووم) 


لغ طون العديد من الحاوياس لالفحافظه على أجيرة الدارات التسكاتل: 
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والمنفصلة. وقد حنّم الاختيار الواسع لهذه الحاويات: كلفتهاء وقدرتها على حماية 
الجهاز تحت أكثر الظروف المحيطة قسوة:» والتى يمكن أن تتنعرض لها خلال فترة 
استخدامها المفترضة. إذ ينبغي أن ترزم الأقافاك أو القوالب داخل الجهاز بطريقة 
تجعلهاتتحمل الصدماتء والاهتزازات» ودرجة حرارة الخزن والتشغيل» 
والكيميائيات المراقة» والتذبذب فى درجة الرطوبة. ولقد اختار مصممو الدارات 
أسالبيه روزم معداقة مم قاد إنطلى احيديم منيدة على الكلقة من نيدهة وعلى اليش 
الأدنى من الحماية اللازمة لفترة خدمة طويلة من جهة أخرى. 


وما اختير من حاويات للاستخدامات العسكرية وفى مجال الفضاء والطيران 
يختلف طبعاً عما اختير للدارات الالكترونية المؤتمتة للامتكدامات الأكثر تحملاً 
كالاميسفانيات المعاطية: بتصعلت :هده يدور هافن الحاويات المضعمة تمظيا 
لمنتجات المستهلك الاعتيادية. وفى الاستخدامات العسكرية» وفى مجال الفضاء 
والظظيراة تضم تطبيقاث كات اععياديةعالية كالروم في المعادة والشرق 
(السيراميك). فمهما كانت هذه الأجهزة قصيرة أو صغيرة الإشارة ([ممئذك-المس5)» 
أو 210 أو أجهزة قدرة كهربائية» وغيرها فهي عرضة لإمداء أوسع من درجة الحرارة 
بالمقارنة مع معظم الأجهزة المخصصة للاستخدامات الصناعية» والتجارية أو 
السنيلك العادي..غلى أن الأسعان العالية جداً الى تفرض على الالكثرونيات 
المخصصة للاستخدامات العسكرية متأثرة بالكلغة العالية التي تستوفيها أعمال 
الانتقاء» والفرز والفحص والحصول على تفويضات للوثائق والتصاميم ينسجم مع 
المواصفات العسكرية؛ أكثر من مجرد الكلفة العادية كحاويات صلدة وتتحمل 
درجات الحرارة. 

من ناحية أخرى فإن أجهزة أنصاف الموصلات المتوقع تعرضها إلى ظروف 
أتمتة» وأخرى صناعية صارمة تُرزم هي أيضاً في حاويات خزفية أو معدنية إلا أنها لا 
تخضع إلى نفس نوعية المراقبة والفحوصات كالأجهزة التي تخضع للمواصفات 


2 


العسكرية 2111-5-0 و1-11-38510آ211)» و1-5112-8830آ21/1 مثلا. 


وتصنع أيضاً حاويات صلدة ومقاومة لدرجات الحرارة العالية بمواصفات 
مستهلك عادي» لأنصاف موصلات القدرة وأجهزة التردد الراديوي. وذلك» 
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لتمكينها من فقد الحرارة المتولدة داخلياً بالإضافة إلى حمايتها من التأرجح الواسع 
فى درجات حرارة المحيط. أما الأجهزة السلعية المخصصة لترفيه المستهلك فتُرزم 
فى ساوزااف وا امع كي لمن قغايت قاع روم أسيرة لصاف لبر صلا قباناً على 
التطور الذي حققه تصنيع الوافر لأن الزيادة الهائلة في كثافة الترانزيستور حتّمت 
اختراع أنواع جديدة من الرزم» لاسيما تلك المناسبة للرزم الذاتي. وللرقاقات 
الجديدة ذات الكثافة الأعلى رفادات ارتباط ومشابك 10 التي تحتاج إلى مزيد من 
الوصلات الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك فإن مجاميع الترانزيستورات والبوابات 
(وع:)ةه6) الخاصة بذاكرات (وعة1مصء31) الجيل الجديد, والمعالجات الميكروية 
الحديثة قد جعلت من مشاكل التخلص من الحرارة المتجمعة وتبديدها أكثر تعقيداً. 


منذ أمد ليس بالقصير في الصناعة ظهرت نرعة تبنت تحسين الرزم البلاستيكي 
لاستبدال الرزم المعدني وخاصة لأجهزة القدرة. ولقد وفْرت العروات (55ة1) 
المعدنية المبددة للحرارة المضئنة داخل الرزم البلاستيكية قدرة تبديد حرارة مماثلة 
للرزم المعدنية المستخدمة في أجهزة الجيل الأقدم. وأدى هذا التحول باتجاه 
الحاويات البلاستيكية إلى تخفيض الوزن؛ والمساحة, والكلفة. ولعل العمل من 
الأكثر وضوحا في عمليات رزم المقومات (2608186:5)» والترانزيستورات وال 5206 
فى الاستخدامات الصناعية والموتمتة» هو استبدال الحافظات المعدنية بالعديد من 
الداويات البلاستيكية المفرطحة. 


وتطورت نزعة أخرى نحو التزايد في استخدام حاويات البلاستيك غير المُطرّقة 
(ووع1.6201) في رزم و2 لجعلها أكثر ملاءمة للصق السطحي (عستاصنه81 عع مسن 5) . 
ولقد اختزلت حفر الرصاص (20ع.1 وعطء)زط) على هذه الحاويات من هذ 0.10 (صصمم 2.5) 
القياسي إلى «ذ 0.05 («ممه 1.3) أو أقل لحماية الملكية الثابتة للوحة الدارات. ولم يعد 
الوقت المستشرف ل (<21) مُختارا في التصاميم الجديدة للانتاجات المتطورة. 

إن معظم الحاويات قد يرت (002:01260ة:5) وسجلت في المجلس الهندسي 
للأجهزة الالكترونية المشتركة (©15818). وهنالك أساليب عامة ونسبياً قليلة» إلا أن 
هنالك اختلافات كبيرة ومتعددة في الحجوم تجعل من أرقامها التشخيصية أمراً 
مروّعاً. وقد بات الأمر أكثر صعوبة حتى على المصممين المحنكين في التعرف على 
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أسلوب الرزم من خلال رقمه عند النظر إلى ذلك بلمحة. فضلاً عن ذلك فقد أدخل 
العديد من مصنعي أنصاف الموصلات أنماطهم الخاصة من الحاويات القياسية 
وطورّوها وتطويها إلى أجهزة جديدة محورة» ولو أن بعض هذه التحويرات قد اعتمد 
لاحقاً كرزم صناعي قياسي. 


لقد اعتبر رزم الأجهزة الالكترونية» المرحلة الأولى في عملية ربط وتجهيز الجهاز 
الالكتروني. فبعد ربط الرقاقة أو القالب إلى الإطار أو الحاوية الخزفية» تُنجز الربطات 
السلكية بين الرفادات على القالب أو الرقاقة أو أطراف ©/1. وتُصنع هذه الربطات 
الداخلية (5دونءوههومنئه6)م1) بطرائق مؤتمتة عالية الدقة فلا تكون قابلة للفصل أو 
للإصلاح لأنها مضمنة أصلاً داخل رزم الجهاز أو داخل الحاوية البلاستيكية اللصيقة. 
وفي هذا السياق حَلت مشاكل تقنيّة متعددة لتفسح المجال لاستخدام النحاس كبديل 
لرفادات ربطات الألمينوم (2905 عستلده8 مسصتدمس1ى) والربطات السلكية. ويتوقع أن 
تصبح هذه التقنيات الجديدة مقبولة على مدى واسع في السنوات القادمة حيث سيتم 
استبدال معدات الإنتاج المتاحة والحالية. 


تحضير القالب والرقاقة 

بعد تشخيص نوع الرقاقات (5من0) والقوالب (2165) المناسبة وتحديد المرفوض 
منها يتوجب أن يمر الوافر نمطي بمرحلة ترقيق(عهنهمنط1) » ويجهز البعض منها بغشاء 
من الذهب رقيق على جزء الوافر الخلفي. وبعد أحدى هاتين الخطوتين أو كلتيهما 
يفصل القالب أو الرقاقة من الوافر. ويرزم معظم هذا الوافر بعد فصله أو يباع البعض 
الآخر كأجهزة عارية لكي تُلصّق مباشرةً على مادة الخزف الأساسء أو على بطاقات 
دارة مهيأة لتشكيل الو حدات متعددة الرقاقات (3/00165 منطء8118) . 


تحضير الجزء الخلفي من القالب 
يُرقّق الوافر لجعل القالب أو الرقاقة سهل الرزم» وكذلك لتصليح أي ضرر حاصل؛ 
وذلك لعكس جانب بنية البلورة خلال عملية التحضير. ويتم الترقيق أما بواسطة 
التنعيم الميكانيكي (ودندهة:0© اهءنهداءه8) أو بواسطة النقش أو الحفر الكيميائي 
(عهنطء8 لمءنسعط0). وتختزل بهذه العملية سماكة الوافر الأصلي إلى 2م 2.0 وحتى 
دم 0.5. وإذا كان للرقاقات أن تلصق بالرزم بواسطة لاصق أصهري من الذهب - 
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السليكون فسوف يرش سمك رقيق من الذهب بواسطة التبخير أو الطلاء بالرش 
(عهتعنام5)» لتحسين وضعية الرابطة. 


فصل القالب 

يفصل القالب أو الرقاقة عن الوافر بطريقتي النشر (58ذ938) و«انسخ واكسر» 
لده:8-لمه-وطن5). وتتم الطريقة الأخيرة بإدخال ناسخ (ألاتنه5) ذي طرف من 
الماس خلال مركز الطرف الرقيق بين الرقاقات. ويحصل الانفصال بتوليد ضغط 
سطحيء تماماً كما فصل طبقات الزجاج عن بعضها بعد النسخ. أما طريقة النشر فهي 
الطريقة المفضلة والأكثر دقة لأن الحافات تكون أكثر حدة ولا تتعدض الرقاقات 
للكسر أو التصد ع (020160) خلال عملية الفصل. 


التقاط القالب وتوسيده 2 مكانه 

تشخص الرقاقات المناسبة خلال فرز الوافر وتلتقط من الوافر بعد فصلها ووضعها 
على الحامل (يعتصةه). ويمكن إجراء هذه العملية نويا أو باستخدام مفرغة مؤؤتمتة 
تحت سيطرة كمبيوتر يتمكن من التمييز بين الرقاقات المقبولة والرقاقات الموؤاشرة 
المرقرضة: 

تفحص القالب 

فحص كافة القوالب المقبولة بصريا لتشخيص الحافات الحادة وخلوها من 
الملوثات والتشوهات. ويمكن إجراء هذا الفحص يدوياً باستخدام مجهر ثنائي 
(عممعومى نآ/! عملنءمهز8) أو باستخدام نظام إبصار معصّد بالكمييوس: 
ربط القالب أو الرقاقة 

إن ربط القالب (اعهخ من ه وز©) أو وصله هو عملية لصق قالب أو رقاقة نصف 
موصلة على إطار رصاصي أو مادة سيراميكية أساس باستخدام لاصق أو تلحيم. 


وتعمل هذه الرابطة» التي يجب أن تكون قوية وثابتة» كوسيط لنقل الحرارة من الرقاقة 
إلى الرزم» وتوفر إما توصيلاً كهربائياً أو وجهاً داخلياً عازلاً مع الرزم» بحسب 


821 


الطلب. ولقد تطور لذلك العديد من الطرائق المختلفة التي تشمل استخدام سبيكة 
معدن موصل مشكلة أو تلحيم رصاص - قصديرء أو فرط زجاج مسحوق مليء 
بالفضة (إنط 1255© 4عتعل:و2 11160-ع19ز5). ويشكل اللاصق العضوي مثل 


الإببوكسي والبولي أميدات (0965نسهتراهم) الروابط الكهربائية أو روابط العزل. 


ربط القالب الأصهري 

إن الطريقة الأكثر شيوعاً للوصل الكهربائي لغرض ربط القوالب أو الرقاقات إلى 
الحاويات الخزفية أو العلب المعدنية تتمثل الريظ باستخدام السليكون - الذهب (نا 
81 -) الأصهري. يبيّن الشكل 7 كيفية عمل هذه الرابطة في حاوية معدنية نوع 
70-9. عند مزج معدن الذهب وهو بدرجة 10630 مع صهير السليكون بدرجة 
150+ لتكوين معدن أصهري يبدأ المزيج بالتسّل لتكوين سبيكة بدرجة ©3805 وأن 
الرزم الملائمة لهذه السيرورة هي تلك المحتوية على سطوح مطلية بالذهب ومرتبطة 
بالقالب. وترسب طبقة من الذهب على الجانب الخلفي لكل من الرقاقات والقوالب. 


يوضع تُكوين مسبق من طبقة خفيفة من ذهب - سليكون فوق سطح الارتباط 
المغطى بالذهب» ثم يسخن الرزم إلى حوالي 425"0. حتى ينصهر التشكل الأصهري. 
توضع الرقاقة بعدئذٍ في منطقة ارتباط القالب ويُضغط داخل الأصهري السائل حتى 


رابط قالب أصهري عازل 
طرف 
الشكل 1-27: رزمة معدنية للأجهزة نصف الموصلة العسكرية وذات الوثوقية العالية. 
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تستخدم هذه الطريقة لرزم الأجهزة ذات الوثوقية العالية بسبب صلابتها وقدرتها 
على تبديد الحرارة. وتستخدم الطريقة البديل لطريقة ربط القالب لحام الرصاص - 
القصدير الناعم» وكذلك المواد الأصهرية» والسبائك الحاوية على 95 في المئة 
رصاص و5 في المئة قصدير مصهورة بدرجة 300”0. 


لصق القالب بلااصق 


إن استخدام اللواصق السائلة مثل الإيبوكسي أو البولي أميد هو البديل لتعويض 
سيرورة تلحيم القالب. تشكل هذه اللواصق (4]0 ءذط ء#زوه0ى) حاجز عزل بين 
القالب والرزم؛ وبالإمكان جعلها موصلاً حرارياً وكهربائياً إذا ما أضيف إليها 
مسحوق الذهب أو الفضة. والإيبوكسي المملوء بالفضة معروف ومفضل في ربط 
الرقاقات أو القوالب إلى الإطارات الرضافية ويفضل البولي أميد المالئ للفضة 
لإطار الرصاص المعمول من مادة الكوفار (:ة:120)» وهى سبيكة من الحديد والنيكل 
والكوبالت. ْ 


الربط بالسلك 


هو عملية لصق أو تلحيم الأسلاك الرفيعة (11مم 0.7 - 1أم< 1.0) من الرفادات المتصلة 
بالرقاقة إلى الأطراف الداخلية (1,6205 :6م1) من الإطار الرصاصي للرزمة» كما هو 
مُبِيّن في الشكل 2-27. تصنع معظم الأسلاك من الذهب والألمينوم وهما مُوصولان 
جيدان ولدنان إلى درجة أن يتحملا التشوهات التى يمكن حصولها أثناء الربط بالسلك 
(عصنلهه8 ع/11) فيبقى الربط متيناً ويعول عليةه. لكل معدن مستخدم لهذا الغرض 
حسناته وسيئاته» وبناءً على ذلك تستخدم طرائق مختلفة لربطه. ويتطلّب بعض الأجهزة 
استخدام عشرات من أسلاك الربطظ وتجري عملية الربظ أوتومائيكياً وبسرعة عالية. 


ربط السلك الذهبي 
بعد ريظ السلك موهلا معان لدقاوضه الأكبيدة: ولأنه يسور مكرنا روابطقرية 
مع رفادات الألمينوم» فهو يستخدم في الاحتراق الحراري (- ممزووع م صمءمصمعط]” 


©5618 أو ربط الكرة (عمنلده8 8211)» والربط الصوتي الحراري (عندهد_مصمعط]” 
#دذكم60). وقبل تكوين رابطة احتراق حراري تسخن الرقاقة والقالب والرزمة إلى 
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00 - 3500 ويُجهز السلك الذهبى (771:6 6014) من أنبوب اسمه الشعري 
(مقللنودت)؛ كما هو مُبين في الشكل 3-27-أ. وتعمل شرارة كهربائية أو شعلة 
هيدروجين صغيرة على إذابة (صهر) رأس السلك وتكوين كرة تتموضع على أول 
رفادة اتصال. بعدئذٍ يحرك الأنبوب الشعري إلى الأسفل ليضغط الكرة المصهورة 
على الرفادة وتكوين رابطة قوية كما هو مبين في الشكل 3-27-ب. 

يرفد الأنبوب الشعري بعدئلٍِ مزيد من السلك لتكوين أنشوطة (م00.]) قبل الانتقال 
إلى الرفادة ذات العلاقة أو الطرف (1.624)» كما هو مُبين في الشكل 3-27-ج. يتحرك 
الأنبوب الشعري مرة أخرى وبتأثير من الحرارة والضغط ينصهر السلك ويذوب في 


جانب الدارة الناشط 


جلاد نيت 
تتاب :-لكرن) مت 
7/1646 


مادة أساس (معدن أو خزف) 


الشكل 2-27: ربط أصهري لقالب إلى معدن أو حاوية خزفية. 


قالب تمعدن 


مادة التمعدن الأساس 


سلك من الألمنيوم 
الشعري 
رفادة ربط قالب 


(ب) طرف هيكل الإطار 0 رابطة الكرة 


شرارة كهربائية 0 لصصمضععًا 


شعلة هيدر وجينية 


الشكل 3-27: عملية ربط السلك الذهبي. 
824 


الطرف المطلى بالذهب أو الرفادة ليقرصها بشدة كما هو مبين فى الشكل 3-27-د. 
تعمل الشرارة الكهربائية أو شعلة الهيدروجين أو اللهب على طرف السلك لتكوين 
كرة لرابطة الرفادة القادمة» كما مبين فى الشكل 27 - 3 - ه. تكرر هذه الطريقة حتى 
يكتمل ربط كافة أطراف الرقاقة والرزمة. 


أما ربط الكرة بالطاقة الصوتية الحرارية فهو من حيث السيرورة مشابه لعملية 
الربط بالاحتراق الحراري إلا أن الروابط تعمل بدرحات حرارة أوطئ. تتم عملية 
الربط بالصوت الحراري بإرسال نبضة من طاقة فوتية (فوق صوتية) خلال التكوين 
الشعري فترتفع درجة حرارة السلك إلى درجة كافية لتكوين رابطة من سبيكة ذهب - 
ألمنيوم قوية. 


ربط سلك الألمنيوم 
يمتاز سلك الألمنيوم بموصلية واطئة كما أنه أقل مقاومة للحت مقارنة مع سلك 
الذهب إلا أن كلفته أقل ويكوّن روابط ألمنيوم - ألمنيوم فعّالة مع الرفادات. 


بإمكان سلك الألمنيوم أن يرتبط بدرجة حرارة أقل من درجة ارتباط الذهب. 
وطريقة ربط سلك الألمنيوم (0128ه80 عنز/لآ ساستسساى) مشابهة 0 لطريقة ربط 
سلك الذهب (انظر الشكل 2-27) إلا أنها تنجز بطريقة تسمى الربط بالإسفين (6ع17760 
عدندمه8) أو بالموجة الفوتية (فوق الصوتية)» وهي طريقة مشابهة أيضاً لعملية الربط 
بالطاقة الصوتية الحرارية. ْ 


في عملية ربط سلك الألمنيوم بالموحات الفوتية تلصق الرزمة داخل منضدة ذات 
أبعاد بو ويُغير موضعها عند كل عملية ربط. وتوضع رفادة ربط الرقاقة تحت السلك 
في التكوين الشعري وتقمط (تشبك) فيها. ثم ترسل نبضة من طاقة فوتية خلال 
التكوين الشعري لتكوين الرابطة. تتراجع المنضدة بعدئذ وتسحب أنشوطة السلك 
إلى الخارج قبل أن تأخذ المنضدة موضعها للرابطة التالية. وأخيرا يقرص السلك 
ليفصل عند طرف الرزمة. تكرر هذه الخطوات حتى تكتمل كافة روابط أسلاك الرقاقة 
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المعاينة والتأشير والفحص 
المعاينة قبل الختم 


تربط رقاقة السلك المرتبط (منط© 0604مه6-80:ة7) إلى طرف الرزمة أو الإطار 
(»سهظ ندم ]) ثم تتم المعاينة بصرياً. يتضمن هذا الفحص النوعي تفقّد موضع الرقاقة» 
ومتانة ارتباطها (كما يدل على ذلك حبيبات الإيبوكسي أو اللاصق حول محيط 
الرقاقة) واكتمال كافة روابط الأسلاك من رفادات الرقاقة إلى طرف الاطار أو رفادات 
الرزمة» وخلوها من أية تلوثات سطحية. 


القولبة أو الختم 

توضع مجمعات رقاقة طرف الإطار (عصصوءظ 0دع.آ منطء) في قوالب يُحقن فيها 
الإببوكسي لتكوين رزم 15©» و5801 بلاستيكية» أما الرزم الخزفية فيتم بعدئلر تغليفها 
وختمها. 


الطلي, والقلامة, والتأشي 

تطلى الأطراف المعرضة والممتدة خارج جسم الحاوية من الرزمة البلاستيكية 
لتحسين قدرة التصاقها. تُقلّم الأطر السائدة لنهايات الأطراف لكي تفصل عن بعضهاء 
ثم تؤشر الأجزاء الخارجية من الرزم بعلامة (080آ) أو رمز المُصنّع؛ ورقم الجزء (نروط 
##طته25)» واسم الدولة المصنعة» وغيرها من المعلومات المميزة. 


الفحص النهائي 

يمرر كل جهاز بفحوصات خاصة نهائية (1650 1م1©)» كهربائية وبيئيّة. وتمرر 
القدرة الكهربائية في بعض الأجهزة لفترة محددة تسمى اختبار الحرق (مدممن8 
:158).؛ لتشخيص احتمال الاخفاقات المبكرة أو ما يسمى صناعياً بوفيات الأطفال 
(نإائله:ه3/1 )مهم1) . تركز الفحوص عادة على المواصفات العسكرية وعلى الأجهزة 
ذات الوثوقية العالية كالأجهزة المؤهلة للفضاء والطيران» ثم تحضر وثائق التحقق 
وتأكيد صحة النتائج. 
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الترزيم البديل للّقاقة 

تكنولوجيا طرف الشعاع 

إن هذه التكنولوجيا (108مصطاءة1' لدعا -صسدء8) هي طريقة لربط الرقاقة أو القالب 
بشعاع ذهبي ثم تكوينه كجزء موروث من الجهاز أثناء تصنيع الوافر. يمتدٌ الشعاع 
المُعرّض فوق حافة الرقاقة بعد انفصاله من الوافر. تقلب الرقاقة أو توضع ووجهها إلى 
الأسفل» ثم تربط أطراف أشعة متعددة بصورة متزامنة مع مادة الرزمة الأساس» ومع 
إبقاء جسم الرقاقة مرفوعاً فوق المادة الأساس لسماكة أطراف الشعاع. 


الرقافةالمقلوية والريظ باتنع اللاضق 

تُصنع رقاقات أجهزة أنصاف الموصلاات حالياً بنتوءات لاصق (محسدا8-,ء5010 
8 ناعمة مرسبة على كل رفادة ربط. ويقابل كل نتوء لاصق طرف داخلي ملائم 
له على كل رزمة. وتنفذ الربطات بعد قلب الرقاقة باستخدام الحرارة والضغط لتسيبل 
نتوء اللصق. تلغي هذه الطريقة وصل الروابط السلكية (ولمه8 ع:111) التي تعاني من 
مشاكل وثوقية» وهي توفر مساحة شاقولية للرزمة لعدم الحاجة إلى مساحة إضافية 
لتغطية الأنشوطات السلكية. وبالنتيجة توفر رزم الرقاقة المقلوبة (منع-مة51) منافع 
السيماء الأوطأ (16معط نرع نام ر]) » والمسالك الكهر بائية الأقصر من خلال تحاشي ربط 
رفادة الرقاقة إلى أطراف 1/0. 

وهي طريقة بديلة لطريقة لصق الرقاقة (عمناصده]3 منطع) التي تلصق فيها الرقاقات 
ذاتياً 06 (1818 - عمنتلده8 ل4عنهسسمسخ عم1) على مادة أساس بلاستيكية 
مرنة ورقيقة. تربط رفادات الرقاقة إلى طرف غشاء معدنى رقيق ثم ترسيبه بطريقة 
الترذيذ (عمتعكسمة) أو التبخير على سطح شريط بلا ستيكي ٠‏ يوضع الشريط بدقة 
متناهية فوق الرقاقة , بحيث تلتقى أطرافه الداخلية مع رفيدات ربط الرقاقة. يتم الربط 
بعدئلٍ بتفعيل الحرارة والضغط وباستخدام أداة تسمى الثرمود (6لومهط1). لقد 
أتاحت هذه السيرورة تصنيع دارات في غاية الرقة في راديو الجيب, والحاسبات» 
والساعات» والهوائق الخلوية وغيرها من المتشجات الالكترونية الصغيرة بحداً, 
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حاويات الجهاز المنفصلة 

لقد طوّر بؤن شاسع من الحاويات الخزفية» والمعدنية» والبلاستيكية بشكل خاص 
لأجهرزة الرزم المنفصلة (وووة© وعذرع7 ماعن و1م) مثل الصمامات الثنائية (الدايودات)» 
والترانزيستورات أو الغايرستورات (15:0:65:ز70: المقومات الترانزيستورية)» فيما 
تستخدم حاويات أخرى لرزم مصفوفات الدايودات. ترزم الدايودات ذات الإشارة 
الصغيرة» والقدرة الواطئة» في حاويات زجاج طرف محوري (613850 162060 - لهندم) 
مثل 2620-41 أو في رزم بلاستيك ملصقة بطرف شعاعي (21010641 060دع1 - 820131 
وععهاءة2 عناوة[2) مثل حاوية 20-15. كذلك ترزم دايودات متعددة» ومقومات قدرة 
واطئة (ورعق هع مهو100-6) في هذه الحاويات. ويبين يبين الشكل 4-7 بعض 
الحاويات المستخدمة للأجهزة المنفصلة. إن الحاوية البلاستيكية 70-226 (وكانت 
سابقاً 270-92))» المبينة في الشكل 4-27-أ» استخدمت لرزم ترانزيستورات الإشارة 
الصغيرة والثايروستورات. 


كما طورت حاويات الخلفية المسطحة البلاستيكية الملصقة (عنؤوداط 2101060 
9 ع1عة813]0) لمثل هذه الأجهزة المنفصلة كترانزيستورات التردد الراديوي» 
وترانزيستورات القدرة؛ والثايروستورات» المعدلة ل 15 أمبيرأء ومثالها الحاوية 710-220 
ثلاثية الطرف المنقولة (ءوه© 1101060 #عأمصه1 ,لمسنصده1-وعمط1)؛ المبئنة في الشكل 
7-هبء والمشابهة للحاوية 70-218 شكلاً. 


تُعد هذه الحاويات بدائل للعلب المعدنية الساب وسيل تلصق الرقاقة أو القالب 
على عروة نحاسية (180) يمكن أن تلعب بشكل مستقل دور المغطس الحراري 


لامتئغدء1])» أو كوجه داخلي معدن - إلى - معدك (عع112عام1 21651 0غ 31601 مع 
مغطس حراري أكبر أو قضيب موصل لتبديد الحراري (عواقنا8 عصناهم 1و5و1 نه»21) . 
تثقب العروة لتسمح للحاوية أن تلصق على سطح مبدد للحرارة أوسع باستخدام مسامير 
مصوملة. 

من ناحية أخرى» تستخدم الرزم الخطية المزدوجة (- عمنتعماعوط عمنآ-مت لمسنط 
259 مثل 70-116 المبيّنة في الشكل 27-4-ج» والمستخدمة بكثرة في رزم رقاقات 
الدارات المتكاملة» في ترزيم مصفوفات الدايود. كما وتستخدم الحاويات المعدنية 
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بكثرة لحماية ترانزيستورات الإشارة الصغيرة وكذلك ترانزيستورات القدرة» 
بالإضافة إلى 58805 التي يتطلب منها أن تتحمل مدى واسع من درجات حرارة المحيط 
والانحرافات المناخية والمحيطية التى تعترض وثوقية التطبيقات الصناعية» 


والعسكرية» والفضائية. 


تصنع هذه الحاويات في جزأين: القلنسوة أو الغطاء (110)» والرأس أو القاعدة 
(:81630). والأخير بشكل قرص مشفه مع زوج أو أكثر من المشابك (مزط) مُشرعة 
عمودياً باتجاه السطح السفليء فيما تلزم منطقة اتصال القالب بالسطح الداخلي. 
يلحم الغطاء أو القلنوسة المشفهة الشبيهة بالفنجان إلى قرص الرأس المشفه لتكوين 
ختم مغلق بإحكام. وترزم ترانزيستورات التردد الراديوي في حاويات قياسية معدنية 
أو بلاستيكية إلا أن الحاويات الخزفية الاختصاصية والمطورة صناعياً هى التى سادت 
فأخذت حصة التفوق. 00 


د 


الشكل 4-27: أنماط حاوية أجهزة منفصلة, أ) 210-22 ب) 10-220: ج) (00125 250-116, د) 
10-5 ه) 10-204 


إن الحاوية المعدنية ذات المشابك الثلاثة 70-205 (وعرفت سابقاً ب 70-39) 
المبّنة في الشكل 4-27-<د مناسبة لترزيم أجهزة منفصلة ثلاثية الطرف وذات وثوقية 
عالية. والحاوية الأكبر ذات المشبكين 70-204 (عُرفت سابقاً ب 270-3)» المبيّنة في 
الشكل 27-4ه», ملائمة لترزيم ترانزيستورات القدرة القليلة. والمشابك هي طرفا 
قاعدة (ءو82)» ومرسل (]عندم8)؛ فيما تكون الحاوية طوف امع (ماء0116© 


لمصنصس 1 . 


529 


إن القبول باللصق السطحي كبديل للصق الأجهزة خلال ثقوب (110165-طعدممط1 
عناصساه)) على لوحة الدارات أجّجِ الطلب على الرزم المسطحة الحاوية على أطراف 
يمكن لصقها أو تحميلها مباشرة على سطح لوحة الدارات. يبيّن الشكل 5-27 رزمة 
ذات سطح تلصيق مسطح مناسبة لرزم الترانزيستورات 501. ويطلق على الحاوية 
26 (وكانت سابقاً 4501-23 والنوع الأكبر يُسمَى 70-261 وكان سابقاً 
501-3. 


الطرف القاعدي 


شكل 5-27: مخطط صغير لحاوية ترائريستور 507 

تلوى المشابك القصيرة والغليظة لهذه الحاوية إلى الخارج لكي تستقر نهاياتها 
بشكل مسطح على رفادات اللاصق الملتقية على سطح لوحة الدارات. 
حاويات الأجهزة الالكترو- بصرية 

ررم الصمام الغدائي المرسل للضوء 

إن أكثر أنواع الحاويات شيوعاً لترزيم كل من الدايودات الباعثة للضوء المرئي 


(وعوهاءه 82.])» والدايودات الباعثة للأشعة تحت الحمراء (18829)» هي (1-1) 
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و(1-134) شعاعية الطرفء المصنوعة من البلاستيك والشبيهة بالإطلاقة. 


تتم معدنة طبقة 17 في قالب 11512 قبل اكتمال وضع الوافر. وبعد ربط القالب إلى 
إطار الربط الشعاعي (6دمة16208 820101)» يثْنى سلك من الذهب أو الألمنيوم بين طبقة 
م وأحد الأطراف الشعاعية» كما هو مُبيّن في الشكل 5-13 ثم يتم سبك المجمع في 
رزمة مُديسية من الإيببوكسي شبيهة بالرصاصة (7-1) أو (7-134)» كما هو مبين في 
الشكل 6-13. وقد تكون الرزمة شفافة» حاوية على جسيمات منتشرة؛» أو ملونة 
بالأحمرء أو الأصفر الكهربائى» أو الأخضر اعتماداً على انبعاث لون القالب (ءزص)» 
أو نهايات البسخينة ريا تبرق التشوري الإغالب قياسابالعسبة زارية إرينيان 
الشعاع 12 التي تكون بين 30 و 110 درجة. 


وتشتمل رزمة أو رزم 1.55 الأخرى على أنماط القمة المسطحة (م51200) واللصق 
السطحى (نهداه/1 ععذئسس5) بالإضافة إلى الحاويات المستطيلة التى تُرسل أنماطاً 
شرق بعدانا انو ثمانات وطويهها: وفي التطبيقات العددكرية وقاق الوثوقية 
العالية» ترزم 1.5825 وو18588 داخل حاويات معدنية نوع 70-39 محكمة الإغلاق 
والختم» تكون العديسات الزجاجية فيها في نهاية قلنسواتها. 


رزم الدايود الباعث للأشعة فوق الحمراء 

تررم الدايودات الباعثة للأشعة فوق الحمراء (- (11:810) دوعل110 عمناتمرظ - لمعه لم1 
(#دنعهاءهط في رُزم مشابهة لقوالب 1.525 عدا أن الحاويات البلاستيكية تكون شفافة 
أكثر من كونها نصف شفافة أو ملونة. وترزم وبعض 18885 محكمة الختم والإغلاق 
في حاويات 70-39 المعدنية مع عدسات زجاجية مكونة للسطح النهائي للقلنسوة 
وذلك للاستخدام في الظروف المحيطية القاسية. 


رَرْم دايودات الليزر 

تُررَّم دايودات الليزر (عصنعهاعةط ع3منط معوه1) عادة في حاويات معدنية نوع 
10-9 مع عدسات زجاجية مشابهة لتلك المستخدمة في رزم 151(5.آ و81(5خ11. ويوضع 
قالب الليزر في وسط مشفه الرزمة (ععمدا1 ععمعاعةم) لكي يبقى شعاعها الرئيس يشع 
خلال العديسة. 
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وقد يُبعث بعض الضوء من خلف بعض النتوءات المسطحة (نإوععوع2) الموجودة في 
القالب إلا أنها تكون موجهة إلى جسم القالب ولا توثر على اتجاه الشعاع الأمامي. 


مكونات عرض الدايود للضوء الرقمية 

تُصنع مكونة رقمية للدايود (5ه1نل810 ترامكاط منتعصسلة 0ظر1) من سبع قطع من 
خلال ربط قوالب فردية إلى مادة أساس ثم تغطيه القوالب بحاوية بلاستيكية مُشكلة 
تحتوي على شقوق (58105) لتحديد القطع. وعندما تملأ بالبلاستيك نصف الشفاف 
(معامل بصبغة أو لون)» تعمل الشقوق كأنابيب ضوئية» كما هو مبين في الشكل 
8-3. يتكون كل حرف (م6)هه,ةح) بواسطة القطعة المضاءة بقالب 1:55 المسبوك 
ضمن أنبوب الضوء. ويمكن تشكيل كافة الأرقام وكذلك الحروف من ل وحتى .5 
ويمكن عرض 16 قطعة لتشكيل 64 حرفاً من حروف 85011» و(«ماة]3 :20 7<5) من 
09 يمكنها تشكيل جميع حروف 85011 ال 128. 


ترزيم المجمّع البصري 

تُرزم المجمعات البصرية (عمنعهاءة7 معامتامءمم0) نتمظياً في رزم 210 ذات 
المُشبكات الستة» كما هو مبين في الشكل 6-12. والحد الأدنى للمقياس الصناعي 
للعزل الكهربائي بين مخرجات ومدخلات الأجهزة حوالي ©7786 5000. وتمنح أنواع 
الرزم 2/254 وحتى 2384 إلى المجمعات البصرية المحببة والشائعة في أجهزة 
مخرجات الترانزيستورات الضوئية» فيما تمنح 21294 وحتى 2334 إلى المجمعات 
البصرية في أجهز 0 خرج دار لنغتون الضوئية (ووء1وء<1 غنام)00 دمع سنتاعدله]مطط) . 


ترزيم الدارات المتكاملة 

منذ عدة سنوات أصبحت الرزم الخطية المزدوجة 215 من أكثر الحاويات شيوعاً 
ف ترزيم الدارات المتكاملة (عمنعهاعةص انده0-0عنهروعام1) . وتتوفر حاويات 212 في 
حجوم مختلفة مصنوعة من الخزف أو مشكلة من الإيبوكسي. ومن ناحية أخرى أدى 
التوسع المستمر في حجوم الرقاقات» لاسيما للمعالجات الميكروية» وذاكرات 
أنصاف الموصلاتء بالاتحاد مع النزعة في اتجاه اللصق السطحيء إلى خلق حاجة 
لأساليب رزم جديدة مع التأكيد على السيماء الواطئ (0816,ط :م ])؛ والأبعاد 
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الصغيرة بين مراكز المشابك. لقد أدى ذلك إلى تعويق تطور الطرائق الجديدة الخاصة 
بلصق مشابك الرزمة وتحويلها إلى لوحات دارات بسطح لاصق أو بلصقهم في أباريز 


(ئععاءه58) ذات كثافة عالية. 


رِزّم الخط المستقيم المزدوجة 

لا تزال رزمة الخط المستقيم المزدوجة (2125 - ومعهاءة عمنآ-مآ-لهناط)» كما 
يمثلها الشكل 4-27-ج» شائعة الاستخدام في رزم رقائق .10 يحدد طول الحاوية فيها 
بعدد المشابك اللازمة في الصفوف المتوازية في كل جانب من جانبي الرزمة. والنقرة 
(طءغذط) القياسية ل 212 هي هذ 0.1 (تصمم 2.5) بين مراكز المشابك. تتباعد صفوف 
المشابك ب 0.3 ؛ 0.4 ؛ 0.6 و0.9 إنش اعتماداً على عدد المشابك في الرزمة. 


وللمشابك المسطحة المصنوعة من سبيكة معدنية أكتاف لتوفير فسحة (م68) بين 
الجزء السفلي من 218 ولوحة الدارات وذلك لتسهيل عملية التنظيف بعد اللصة 
ولازالة التلوثات التي يمكن أن تُحجر تحت الرزمة. 


يبتدئ ترزيم 215 من طرف الإطار المعمول من معدن خفيف ورقيق بشكل صفاق 
(18/0) يشمل كافة مشابك الرزمة مع سطح اتصال القالب. تُربط الرقاقة إلى طرف 
الإطار وتربط الأسلاك من رفادات الرقاقة الملوية إلى السطح الداخلي كما تم وصفه 
في الفقرتين الخاصتين ب «ربط القالب أو الرقاقة» و«ربط السلك» من هذا الفصل. 
يوضع المجمع (و[طسسعووم) الكامل بعدئذٍ داخل قالب (31010) ويحقن بالويبوكسي 
لتكوين قطعة من الإيبوكسي بشكل متوازي مستطيلات تحتوي على الرقاقة والنهايات 
الداخلية لأطراف المشابك. يستلم طرف الإطار المعرض تصفيح حماية (#«ناءمام,ط 
#هننةا)» وتترك نهايات المشابك حرة من خلال تشذيب الإطار قبل أن يتم حني 
المشابك إلى الأسفل. 


لقد صممت لوحات الدارات لاستقبال (010) التي قطتين عيفوقا مشظية من 
الثقوب المطلية بالعمق والتي تلتقي مع مشابك (215) المناظرة» عندما يتم إيلاجها إما 
يدوياً أو أوتوماتيكياً. وكبديل من ذلكء» يمكن استخدام أباريز مقارنة (عمنط:212 
اه إذا ما كان متوقعاً أن الأجهزة يمكن أن تزال وترجع إلى مكانها قبل انتهاء 
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فترة خدمتها. تشمل هذه الأباريز قوابض مشكلة أو ميكانيكية مرتبطة بكل مشبك 
تعمل على تثبيت الجهاز في مكانه بشكل جيد. 


تحتوي 8159 القياسية على 4 إلى 64 مميشبكاًء وماط الحاوية على 64 مشبكاً طولها 
هذ 3.2 (صصمم 8.15) والمسافة بين صفي المشابك مز 0.9 (صصممم 2.3). ولها طبعة قدم 
(دنهه) مقدارها 2مذ 3 (2دس 19.4) وهي تسمى أيضاً رزمة .آ21. وتدل ثلمة أو 
علامة على إحدى نهايات الحاوية على موقع المشبك 1. 


أما الؤُزم الخطية المزدوجة العجفاء (2125 بإمم5) فهي أكثر نحافة من م721 
القياسية وتحتوي على 20 إلى 28 مشبكاً وقيمة النقرة (طءذط) تساوي هذ 0.1 (صمم 2.5) 
من مركز مشبك إلى آاخر والفاصلة بين الصفين دذ 0.3 . 


والدُزم الخطية المزدوجة المنكمشة (2125 علصضط5) لها قيمة نقرة مقدارها مز 0,7 (صصم 1.8) 


وقيمة الفاصلة بين الصفين هذ 0.4» هذ 0.6 و هذ 0.75 لصفوف تحتوي على 28» و242 
وهة فشيكا على التوالى. أما وطا2 غير القياسية فقيمة النقرة فيها مز 0.5 (سم 12.7) . 


يتوفر نوعان من حاويات 215 الخزفية (1582215©) وه21 الخزفية ذات المشابك 
المطلية بالنئحاس من جانب واحد. تخصص هذه الحاويات مبدثياً للاستخدامات 
العسكرية وللنطبيقات ذات الوثوفية العالية حيك يمل منها أن #تحمل بوتا شاسعاً من 


ل «[طهات0 جزءان خزفيان من الألومينا (أكسيد الألمنيوم): القاعدة والغطاء» وقد 
جوّف كل منها لتكوين ثغرة تستقر فيها الرقاقة. وقد أدمج طرف الإطار في القاعدة؛ 
ثم وُصيل القالب الأصهري وروابط السلك الذهبي» بسيرورة قياسية تعنى بتركيب 
الرقاقات» إلى هذه الحاويات. يلصق أو يلحم الغطاء بعدئذ إلى القاعدة بواسطة 
مسحوق زجاجي ذي درجة انصهار ضئيلة لتكوّن ختم محكم السد. 

ويكوّن 210 الخزفي الطرف جانبياً من ثلاث طبقات من خزف الألومينا مع 
الأطراف (6206]) التي تم تلحيمها سابقاً إلى القاعدة. وتبقي طريقتا لصق القالب 
(اعمتاخ-ءزط) وربط السلك (ع15لمه8-ع:77) نفسيهما كما في حالة حاويات 
«آطعقك0. ويتم تلحيم الأغطية المعدنية في فرن إلى جزء القاعدة بواسطة لاصق (أو 


534 


لحيم) من الذهب-القصدير وذلك لتكوين ختم محكم السدء إلا أن أغطية الخزف 
يتم ربطها إلى القاعدة باستخدام مسحوق الزجاج ذي درجة الانصهار الضئيلة داخل 
فرن لتكوين ختم محكم السَذّ. 

حاملات الرقاقة 
مشابك معدنية نافرة من الحافات الأرع: وتحتل الفغرات (03:1]65©) أو مناطق 


الالتحام الداخلية معظم مساحة الرزم. يمكن أن تحتوي حاملات الرقاقة على طرف 
أو لا تحتوي عليه (16201655)» وهي تصنع إما من الخزف أو البلاستيك. 


تستخدم حاملات الرقاقة خزفية الطرف (01.00 - معتصةن منك لعلمع.آ عتسمع0)» 
المبينة في الشكل 6-27-أ, في الدارات المتكاملة متعددة المشابك والتي يتطلب 
ربطها إلى مقبس (900160) إما لأنها عرضة لتغيير المكان أو لأنها من الرقة بمكان 
بحيث لا تحتمل أية عملية تلحيم أو لصق خلال عملية بناء لوحة الدارات. تتواجد 
0ك بحوالي هشيكا لترزيم ©1 تماثلية» أو 1 رقمية» أو 12 الذاكرة (تمصه11 
©1) للاستخدامات العسكرية والتطبيقات ذات الوثوقية العالية» ويمكن ختمها بإحكام 
لحماية رقاقة ©1 داخلها من التلوثات المحيطة. 


تحتوي حاملات الرقاقة المسماة معدومة الطرف (25ه6تجية0 من" وو1.62016) على 
أطراف قصيرة نوع [» تكون منثنية تحت الحاوية لكي يتم تلحيمها إلى الرفادات 
المقابلة على سطح لوحة الدارات. 


إن حاملة الرقاقة البلاستيكية غير الحاوية على طرف 5]100» المبينة في الشكل 
6-7-ب» هي الأكثر انتشاراً والأقل كلفة من بين الحاملات. وتتوفّر حاوياتها 
بأطراف تتراوح بين 18 و124 طرفاً. تصممم 5]©©5 لرزم دارات متكاملة نوع تمائلية 
ومنطقية» وذاكرة أنصاف الموصلات» والمعالجات الميكروية» والمتحكمات 
الميكروية (25ع011موع م111 . وتحتل )م ذات 124 طرفاً نفس الدارات كما شٍ 
مآ« ذات ال 24 ميشبكاً. 


يوفر كلا نوعي حاملات الرقاقة مسالك توصيل بين الرقاقة وإلى الأطراف 
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الخارجية أقصر من 8155 كما أنها تحتل مساحة أقل مع احتوائها على العدد نفسه من 
المشابك. وتتراوح قيمة النقرة بين مذ 0.040 وَ هذ 0.050 (سص0. 1 وَ صص 1.3). 


الشكل 6-27: حاويات دارات متكاملة من الأنواع: أ) 01060-32) ب) 1.©00-44» ج) 5010-16 


ررّم الدارات المتكاملة الكفافية الصغيرة 

هذه الر زم ((وععماعدط 5010) أندعمتك لعندروعاه1 لعسنتكن1-0لحددى المبئنة في 
الشكل 6 21 6 هي حاويات بلاستيكية مصممة لاحتواء رزم 56 ذات 8 إلى 28 
مشبكاً. . وهي تُسمى أيضاً 8016-16 أو 16سع2ن8 لاحتوائها على 16 مشبكاً. وتلوى 
نهايات المشابك القصيرة والعريضة إلى الأعلى. ومن مشتقات هذه الرزم 5» ذات 
ال 20 إلى 28 مشبكاً والمطوية تحت جسم الحاوية بشكل الحرف .1 تتشابه عمليتا 
البلاستيكية» وكذلك نمط الحاوية التي استبدلتها في تكنولوجيا اللصق السطحي. 


مصفوفات شبكة الكرة 

هى رزمة (864 - نودرك 18211-064) بلاستيكية مسطحة ذات سيماء أقل من مذ 0.1 (صمم 2.5) 
ارتفاعاً تستخدم للصق سطحي ل 106 ذات الحجم الكبير بواسطة مشابك على سطح 
لوحة الدارات. وتشبه رزمة و8684 رزمة مصفوفات شبكة المشابيك (0210-مزم 
و4 - 1235ى) من حيث احتواؤها على سلسلة من حدبات اللاصق (ومصنا8 50106) 
(الشبيهة بالكرات 115ه8) في أسفل الحاوية بديلاً من المشابك. تترتب كرات اللاصق 
لكى ترتبط بالرزمة وتربطها بما يقابلها من نقاط التلامس (405مه0) على لوحة 
الدارات خلال عملية اللصق. 
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هي رزم 10 خفيفة وصغيرة وتتجه مشابكها إلى قاعدة الحاوية وتتجه مشابك 
بعض أنواع الرزم المسطحة من جهتين متوازيتين فقط» فيما تنجه أخرى ذات مشابك 
أطول من الجهات الأربع كلها. 


تحتوي الرزم المسطحة (وعاءوم813) البلاستيكية ذات العرض هذ 0.55 (صم 14) 
على 44 إلى 100 مشبك يتباعد كل منها عن الآخر ب مذ 0.026 إلى مذ 0.039 (سدم 0.7 إلى تسمسا). 


ويتراوح عرض الرزم المسطحة الخزفية (ماعةط 1812©) بين مذ 0.028 إلى مذ 0.039 
(صتم 7.1 إلى صمحم 9.9) وتتباعد المشابك ال 16 إلى 24 بمسافة «ز 0.05 (صدم 1.3). 
وتتشابه يَقَيات لصق- القالب (916-4:80) وربط السلك في هذه الرزم مع مثيلاتها 
في 1125 الخزفية. 


ررم اد قاقة المقادة 


وهي رزم 215 الملصقة بالإيببوكسي لخدمة و10 كبيرة الحجم وذات رفادات رابطة 
في مركز الرقاقة. 


مصفوفات شبكة الكرة الميكروية 
هي رزّمة8084 مصغرة (21804 - لإخ 3)110-8411-01101) تستخدم في لصق 


رقاقات ©1 السطحي. 


رِزَّم '5313 الميكروية 

هى حاويات لصق سطحى بلاستيكية بالحد الأدنى» فهى لا يزيد حجمها عن 
الرقاقات أو القوالب المراد ها ومع ذلك تسمح بكثافة لوحة دارات عالية. إن 
57 الميكروية هي أصغر من حاويات كل من 2131 و5011 لترزيم رقاقات ذات العدد 
نفسه من المشابك. ويكون بعضها أصغر من الرزم المتاحة القياسية أو أنحف (أرق)»؛ 
وخحطها الكهر أكى ارتفاعا دوم اققط. 


537 


من الأنماط الحديثة لهذا النوع من الرزم ما يلي: 

01( رِزّم كفافية صغيرة ورقيقة (و15072 - وععهاعة7 عصناغن0211-0دد صنط]) . 
2( ررم فائقة النحافة (و012] - وععهءاعوط منطنهس101) . 

3 رزّم مسطحة رُبعية رقيقة (و10172 - ماعدمئة11 20نا0 صنط]) . 


مصفوفات شبكة المشابك 

هي ررّم خزفية مربعة حاوية على مصفوفة أو شبكة من المشابك (تردسخ 30,-منط 
و4 -) تتباعد مز 0.10 (صممم 2.5) بشكل وسادة المسامير (15آنه]8 04 860). تتوفر 
245 بعدد من الأطراف يتراوح بين 64 و256. تحتل ال 564 ذات ال 256 مشبكاً نفس 
مساحة لوحة الدارات مثل حاملة الرقاقة ذات ال 124 طرفاً. تتوفر قوابس (506165) 
ذات مصفوفات ثقوب عمودية لتلائم 204 . 


اللآزمة المسطحة البعية 
من جهاتها الأربع» ومن هنا جاءت اللفظة 00120 (رُبعيّة مهلدن0). تحتوي الرزمة 


المسطحة الربعية (1عةم1126 - 0130) على 16 طرفاً عادةً. ويتوفر نوع آخر منها يسمى 
الرزمة المسطحة الربعية النحيفة (اعدم)112 0050© صنط1) أو و1015 . 


ترزيم درارت القدرة المتكاملة 

تُرزْم دارات القدرة المتكاملة بنفس طريقة ترزيم 10 التقليدية كمستوى إشارة 105 
عدا لزوم الانتباه لإبقاء درحة حرارة نقاط التقاطع والارتباط (ع دنه وممع1 ممناعصسة) 
دون الدرحة الحرحة. يستخدم بعض مُصئّعي الدارات المتكاملة النحاس بدل الكوفار 
(::10) في تصنيع طرف الإطارات. وكما هو الأمر في أجهزة القدرة» تطوّرت إمكانية 
التعامل مع القدرة من خلال تلصيقها أو تلحيمها على مصرف حراري (لمنفنةء11) 
وتبريدها بتيار من الهواء المدفوع. تُصنع 105 القدرة بشكل ررّم خطية مزدوجة وطآطء 
وهي تحتوي على 8 إلى 28 مشبكاً مع حاوية ترانزيستور كفافي صغير 507 إذا كانت 
القدرة أقل من 787 2. والأجزاء الأكثر تعقيدا تنوفر في حاويات الرزم الخطية المنفردة 515 
والحاوية على 11 إلى 23 طرفاً. وتستخدم البلاستيكية 70-220 في 105 القدرة من 18 5 
إلى 77 10 . كما أن بعض 1025 القدرة يرزم في حاملات رقاقة بلاستيكة مُطرّفة 2].005 . 
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الفصل الثامن والعشرون 
َم وتجميع الدارات الالكتر ونية 


المحتويات 


© نظرة شاملة © التكنولوجيا سطحيّة اللصق 

(5111 - نوع و[مصطعءع]” غمده81 ععم من 5) 
٠‏ لوحاتالدارات المطبوعة والبطاقات» مقاوم اللحام (ووزوعج] مع5010) 

الإلكترونية (ولعقه مه نمده8 متك لعاصلط) 
» تصنيف لوحات الدارات الصلبة 


«لوحات دارات الأسلاك المتعدّدة 
(20هه80 اندع مسر 4 
* لوحات السلك المغلف 

(802105 جبه1آ ع011711) 
. اللوحات الخلفية (وعمهاماءة8) 


(802105 تناع 11ت 11510 201000 

» تصنيع لوحة - الدارّة 
(108ناعه كتاطتة ]1/1 504 لاز ) 

»لوحات الدارات سطحية اللصق 
(205ه850 غنداء © غأمناه]/7 ععو عند ) 

« سيرورات اللصق أو اللحام الناعم 
(وعءووععمءط ع سترع5010 5016) 


نظرة شاملة 
لقدك أتاح تقزيم (تصغير) (220000تتنطهنم1/1) لوحات الدارات والبطاقات 
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الإلكترونية (05:©) مع توفر دارات متكاملة عالية الكثافة (0عنمموعنم1 متقصءط طعنة] 
كأتناع م )2 و تكنو لوجيا اللصق السطحي (:5111 - برعم امصطاءه]” أانا7]0 عععن5)» أن 
تمضي التكنولوجيا قُدماً في مجال الرزم الإلكتروني (عصنعماعةط عندممءه81) . وأدّت 
الزيادة في تعقيد الدارات المتكاملة المتزامنة مع زيادة كثافة الترانزيستور إلى التأثير 
على تقليص إمدادات عرض خطوط 10 القياسية أو قواعد تصميمها. كما أدّى اختزال 
حجوم الرزم» وأطوال السيماء» ومباعدة المشابك (أو طه:ذ©) إلى السماح بتطوير 
أجهزة أكثر تقدماً لكل لوحة دارات أو بطاقات. 


إن استخدام الرزم الثنائي القياسي في خط مستقيم (- ودنع اعوط عمنا-م ةلهن 
و5 0) هو في حالة انحسار دائم في الإنتاج لأن مصئّعي الأجهزة الأصلية (081/15) قد 
تحوّلوا بشكل متزايد باتجاه رزم التلحيم السطحي (؛هنه]38 ععقين5) الذي هو انحسار 
في عملية التلحيم باتجاه ربط الدارة بلاصق دون تثقيب اللوحة أو ربطها بمسامير. 


من ناحية أخرى سمحت طرائق الرزم هذه بتواجد بقايا دقيقة من موادٌ موصلة على 
لوحة الدارات تبعد بينها مسافات ضيّقة جداً. كما أدَّى إنهاء أو حذف معظم الثقوب 
بعد طَليها على لوحة الدارات إلى وجود مركبات رصاصية ساعدت في زيادة تركيز 
هذه المادة. كما أن بعض المكوّنات الالكترونية كالمحدٌ لات (وتعسسم كمه ) 
وأنصاف موصلات القدرة (66015لممعتصمءد5 عنووم) لا يستسلم أو لا يستجيب 
لعمليات رزم 51/1 


إن روابط لِحام القصدير والرصاص (5010 15 -لوع]) قد لا تُحافظ على شكل 
وحجم المادة بحيث تأخذ شكل وحجم المحوّلة» كما أن المادة قد تتأثر سلباً عند 
تغطيتها باللحام المصهور. كذلك قد تؤدي الحرارة المنبعثة من أنصاف موصلات 
القدرة إلى فك اللحام وفشله. 


وعلى ذلك فإن تركيب 53117 هو متطلّب أو حاجة لتصنيع العديد من الإلكترونيات 

الحديثة (آخر جيل من الالكترونيات) مثل الكومبيوترات الدفترية 10[موطم6 غ210 

اناده ©) وكمبيوترات راحة اليد (ورعانامدده© ممااةط)» والتليفونات الخلوية 

وأجهزة النداء الآلي (ورعوهم)» ومشغل الأقراص المضغوطة (وعترهام هع), 

ومُستقبللات625 البشوية, بالإضافة إلى ذلكء لقد أتاحت الدارات المصعْرة تقبيس 

ملحقنات الحمهو تر الطرفية (#2[5عطمةء2 معانامصهع) بشكل مباشر في الجهاز (مدعناط 
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نع نا ممه ) بعدما كانت تنتج منفصلة. ومن الأمثلة على هذه الملحقات المودمات 
(5تمءل3210)» والقرص الصلب (2151 1813:0)» وال 02-014» وسوّاقات ال 20/0 . 


ولقد وفرت لوحات الدارات الصغيرة وعالية الكثافة فوائد لعديد من المنتجات 
الإلكترونية مثل الكمبيوترات المنضدية» ومكوّنات الستيريو» وال 270125 وأجهرة 
التلفاز» وأجهزة الفحص. وبذلك عملت الدارات المصغرة على زيادة سرعة الأداء 
بالإضافة إلى الوثوقية العالية. 


لوحات الدارات المطبوعة والبطاقات الالكترونية 

إن لوحات الدارات المطبوعة (و08 - 5لنوه8 أتداهء© 01مامنط) والبطاقات 
الإلكترونية (45,©) هي لوحات رقيقة الشمكء صَلّْدة ومعزولة» تحتوي على أنماط 
موصلة:؛ ورفادات (5005) وهى لوحات تثبيت ووصل المكوّنات الإلكترونية 
والالكدروسيكاركية: تسم اللريعات المطبوعة أيضا ياوساث. التسلياك البطبوعة 
(و2118 - لنده8 عصتز1آ-لعاستط) . في الشكل 1-8 لو حة (11واتى نعامة32/1) دارة 
مطبوعة بسيطة وأحادية الجانب» وتمثل الخطوط السوداء والدوائر والمربّعات مع 
الثقوب فيها مسالك التوصيل والرفادات» وتمثل الصفوف المتوازية للمرئعات أو 
الدوائر مناطق لصق ال 8155. يتركز هدف صانعي 508 في تحويل هذه الأنماط إلى 
أدوات (عمهسولءة11) مع الاحتفاظ بخطوط التوصيل والرفادات في المواقع المطلوبة. 
ينطبق هذا الأمر على اللوحات أحادية أو مزدوجة الجانب (51060 عاطناه2 نه عاعمزد 
9 بالإضافة إلى و2508 متعددة الطبقات. وتصنع أكثر اللوحات شيوعاً وأوفرها 
كلفة في أوراق مطعمة بالفينول أو من قماش زجاجي مطعم بالإيبوكسي (- برودوم8 
طخ" 1255© لع تممعع مم . 


من الملاحظ من الشكل 1-28 أن كلا التعبيرين 5018 و 27178 مغلوطان لأنهما لا 
يبتعدان عن التوصيف الدقيق. فاللوحات تحتوي في الواقع على آثار معدنية متفرّقة من 
مادة عازلة بدلاً من الأسلاك أو الدارات الكاملة. وهي تصبح دارات فقط عندما تلصق 
بها المكوّنات الموجبة والسالبة. فضلاً عن ذلك فإن الآثار المعدنية تنتج نمطياً عن 
حك أو قشط طبقة رقاقة النحاس من المادة العازلة» أو عند دهن غشاء سميك من 
المادة الموصلة» وغالباً عنا يكون التحاس» على مادة عرزل محشرة كيفيائيا (كمادة 
مضافة)» أو ربما خليط من هذه الطرائق. 
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الشكل 1-28: لوحة دارة مطبوعة. 


على أن «الطبع» الوحيد الذي أحري هنا هو تطبيق بصمة مقاومة (1/]9515 أوزوع12) » 
خلال شاشة دقيقة الثقوب (مءءك5 طوء31-ءم11) وبطريقة معيّنة. ومع ذلك فقد استمر 
استخدام العبارتين 508 و217/8 لسنوات ومن المتحمل أن يستمر ذلك دون تغيبر في 
الاستخدامات الشائعة. 


ونظراً إلى الأهمّية الاقتصادية والتطبيقية للوحات الصلبة المستوية ستقتصر مناقشة 
لوحات الدارات فى هذا الجزء من الكتاب على طريقة تصنيعها. تُعزل هذه اللوحات 
بمواد مناسبة لوكت (لصق) المكوّنات الإلكترونية. وتتواجد اللوحات فى مدى 
واسع من المنتجات ابتداءً من أدوات المستهلك والألعاب إلى الكمبير تراه 
والأجهزة العلمية والعسكرية. وبالاضافة إلى توفيرها الإسناد الميكانيكى للجهاز أو 
المكونة الإلكترونية» تعمل هذه اللوحات على حماية الجهاز أو المكوّنة أثناء تداولها 
أو نقلها. 

قد تتضمن اللوحات أيضاً وجوهاً أو سطوحاً موصلة لبعث الأشعة الحرارية؛ 
ولتوزيع القدرة» أو كدرع واقٍ لحماية المكونات الحساسة. وهنالك أنواع مختلفة 
من لوحات الدارات السطحية تشمل لوحة الأسلاك المتعددة (لعده8 معز /لا-عام1/1316) 
المصنوعة بطريقة التوضيع (#معصوءة1م) والربط الأوتوماتيكي لأسلاك دقيقة معزولة 
على سطح اللوح الصلب لكي تعمل كموصلات. وقد أثبتت هذه التقنية أنها اقتصادية 
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على مستوى الإنتاج الصغير» أو لتطوير النموذج الأوّلي» ولكنها غير عملية على 
مستوى الاإنتاج الكبير. 

وهنالك تطوير آخر 5 لوحة السلك المغلف (0جده8 م110-:171) الذي يحتوي 
على مصفوفة من أعمدة ملصوقة عموديا. 

ولف الأسلاك المعزولة حول هذه الأعمدة بواسطة أدوات يدوية خاصة أو مكائن 
مؤتمتة تلفْ وتربط الأسلاك بإحكام إلى الأعمدة؛ مع أن هذه الأسلاك يمكن إزالتها 
للتعرف على الدارة عندما يتطلّب الأمر لتحوير أو تعديل المكوّنات فى الحقل. إن 
هذه الدارات عملية لأنواع خاصة من أجهزة الاتصالات وسُعدّات الفحص 
الأوتوماتيكية المطلوب تعديلها لإعادة تأهيل النظام. 

إن لوحة الدارات الخلفية (واوصدماء82): أو لوحات الطبقات الخلفية 
(65طة[موعاعة8) مشابهة في بنيثها الت ركيبية للوحات © التقليدية, وهي مجموعة 


امتدادات (وعمزم5) كهربائية مُصمّمة للتقبيس فى لوحات بنوية (دلعوهط2عغطعننةط) . 


أما الدارات المرنة (واأسممي-واطنوا2) أو (انده:0-.ه11) فهي مشتقة من نوع 
الألواح الصلدة ولكنها مبنية من مواد مرنة دقيقة السمك ومعزولة بغشاء بلاستيكي من 
البوليستر أو المايلار (:418)» وتستخدم في المنتجات الكهربائية الرقيقة والضيّقة 
والتي تُقِسَم داراتها بين عملية داخلية وغطاء منفصل» وقد تحتوي على موصيلات 
متوازية تعمل ككبل شريطي (واطه0 «هططن8). 
تصنيف لوحات الدارات الصلبة 

يمكن تصنيف لوحات 50 التقليدية إلى ثلاثة أصناف هى: 

1) لوحةالوجهالواحد(558 - لمهه8 5:060-واعمز5)؛ وتحتوي على آثار 


الموصلات والرفادات على جهة واحدة» وهي مكوّنة نمطياً من ورق صلب مدعم 
بالفينول» وألياف الزحاج المدعمة بالبوليستر ومُصفًحة (0ع)2سنصة.]) بغشاء نحاسي. 


© اواج الوجهين أو الجهتين (2585 - 5لنده80 0هل:5-هاطناه©)؛ وتُشكل آثارها 
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بالأيبوكسي بدل الورق المدعّم بالفينول. ويحتوي بعض 25858 على ثقوب عميقة 
(21135 - 110165 طعده:13:60-1م) تتشكل من خلال معدنة جدران الثقوب خلال 


اللوحة لكي يربط المسلك الموصل كلا وجهي اللوحة. 


3 لوحة الطبقات المتعددة (8]185 - 05ئة80 :1206)ا01)» وهي مكوّنة نمطياً من 3 
إلى 16 طبقة» وقد يحتوي بعضها على ما يقرب من 60 طبقة» والشائع منها حالياً 4 إلى 
6 طبقات. تُصئع هذه اللوحات عادة بلصق أو ربط طبقات من ألياف الزجاج غير 
المعالجة (هء11 لء:داهم1]) وتصفيحها مع آثار نحاس غير مشكل (ععممه2 لعمسماعوط 
9 وبعد أنتهاء عملية التصفيح تكتمل اللوحة بعد إجراء سيرورات مشابهة لتلك 
المعتمدة بتصنيع و2258 أي معدنة جدران الثقوب لربط مسلك الموصل عبر 
الطبقات. وقد يخدم بعض الطبقات كسطوح وصل طاقة (وعصهاط ع0:7©)» فيما تخدم 
الأخرى كسطوح توصيل أرضي (وعصداظ لمداه,0). 


تصنيع لوحة - الدارة 


إن الخطوة الأولى لتصنيع لوحة الدارة (عمتساعهكناسة]ة 80350 اتدءر) هي وضع 
رسم بياني يتضممن مخططات أو تحديد مواقع (كاسمتمه2) لكافة المكوّنات التي 
ستلصق أو تربط غلى اللونحة في أماكبها الدقيقة ضمن حدود تلك اللوحة. وبين 
الشكل 1-28 مثالاً للوحة ذات وجه واحد. وبإمكان المصمم أن يقدّر محاسن أو 
مساوئ لوحة الوجه الواحدء أو الوجهين» أو متعددة الوجوه وفقاً للتطبيقات والنتائج 
النهائية التي يتوخَاها في تصميمه. 

يضم الرسم موقع كافة الثقوب الواجب تشكيلها خلال اللوحة للمكوّنات 
الر صاصية (5معدومدده© 1.63060) والمكدّ نات الإلكترونية (عنه113:0) المراد ربطها. 

و و 

ويُتوّقع أن يكون المصمّم عالماً بهذه المكوّنات» وارتفاعها فوق اللوحة» وعزلها 
الالكتروني» ومُقتضيات تبديدها للحرارة. وتعدٌ هذه الرسمة 1:هويه) الأساس 
لإنتاج التصميم الأوّلي (عمجامامءط معزوءعطم) لتشكيل القالب أو القناع. ويمكن رسم 
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«الرسمة» للوحات الهواة البسيطة أو للتصميم الأولى للدارات بواسطة اليد (يدوياً)؛ 
وذلك باستخدام أشرطة لصق (ومتا5 ء«زوعطلة)» أو باستخدام الكمبيوثر عبر برنامج 


وإذا ما رسمت «الرسمة» للوحة الوجه الواحد بنسب حقيقية عندئلٍ يمكن نقل 
التصميم الأوّلي مباشرة إلى عيّنة فارغة نحاسية التصفيح (لصفاظ لعهمنسمة مءممم©) 
من خلال طبع تقَفْة (عدزعهء7): أو بطرائق فوتوغرافية» أو بطريقة الاستنساخ 
الزيروغرافي (كلمطاعك/! عستنزمه0 عنطمهمعه )»2 ويتم نمطيا تحضير «الرسمة )) بحجم 
اكير دونه ثم لسار ترثوفر افيا لتخطير القغاة:اللصيري اق يعدم البصزي: 


(دمتكممومءءط عاكقمدمأمط2) . 


ولأغراض تجارية» يتعيّن على المُصمم حل أيّة إشكاليات قد تعترض تنفيذ الرّسمة 
لكي تفي بأداء مطلوب, أو بكلفة إنتاج متدنية. وفي حالات متعددة يتأثر عامل شكل 
لوحة الدارات وأبعادها بحجم وهيئة العلبة (عمدح) أو الحاوية التي سينتج فيها الجهاز 
أو المنتج الإلكتروني. فإذا كانت اللوحة تحويراً أو تطويرا لدارة قديمة يُحكم 
التصميم بعملية رزم (8دزعهعاءة0) المنتج الذي سيحتويها. وقد يصار إلى قرارات 
أخرى منها اختيار مادة اللوحة» وشروط تصميم تتعلق بسماكة أو تباعد آثار الموصل» 
وعرضه. وعليه؛ فإن لوحات الوجه البسيطة هي الأسهل تصميماً والأقل كلفة للإنتاج. 


تقليدياً» تمتلك وسائل تصميم الدارات التجارية والصناعية مدخلات لقواعد 
بيانات كبيرة» تشتمل عامة على أشكال لتصاميم سابقة - لذلك يمكن اشتقاق تصاميم 
دارات جديدة أو تحويرها من تصاميم سابقة حيث تكون القرارات حيال الأبعاد 
ومواد التصنيع وطرائقها قد اتخذت مسبقاً. 


ويعمل حالياً معظم هذه الوسائل (وهناذانهه5) على القيام بكافة أعمال تصميم 
لوحات الدارات فى محطات عمل كمبيوترية» وبالنتيجة فإنها تمتلك مكتبات كبيرة 
من عناصر رسم الدارة بالإضافة إلى تصاميم جاهزة وكاملة مخزونة في ذاكرة 
الكمبيوتر لإعادة استخدام أو للاحتكام إليها فورا. 

وترسم «رسمات» 508 التجارية والصناعية عادة بقياس أكبر من الحقيقي بعشر 
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المرات 21:10 وذلك لاختزالها لاحقاً إلى الحجم الحقيقي بطريقة الكمبيوتر البصرية 
أو (بوطمدمعمطا)ناه:مطط). ويعاد إنزال (1050ه:ه2) «الدسمة» الأصلية لبصمة 22 البصرية 
المعقّدة على شاشة الكمبيوتر» وعلى إحداثي :د لإنتاج بصمة (8151) لكل طبقة من 
طبقات اللوحة. تحتوي الوّسمة الأصلية (عمتهدط 5:6ة31) على مساحات شقافة 
وأخرى معتمة لتحديد مواقع الموصل وأنماط الرفيدة. وحسبما تقتضيه الحاجة أو 
الطلب»؛ يمكن تحضير البصمة البصرية للإنتاج الحقيقي كصورة سالبة أو موجبة 


سيرورة البصمة والنقش 


لتصنيع 25085 عالية التمايز ودقيقة الخطوط توضع البصمة البصرية (اوتصرماممم) 
على غشاء العيّنة المصمّحة بالنحاس مباشرة والتي تكون مغلفة بغشاء صلب أو سائل 
حشاس للأشْعْة فوق البنفسجية ومقاوم للضوء هو المعقد الضوئي 0وزو:0]م50). 
وهنالك نوعان من هذا المعقد الضوئي موجب وسالب. 


توضع البصمة البصرية فوق العيّنة المغطاة بالغشاء ويُعرّض كل من البصمة والعيّنة 
للأشعة فوق البنفسجية. وبعد أن يتم تظهير المعقد الضوئي الذي هو مقاوم للضوء 
العادي في محلول كيميائي تتصلب أجزاء الرسمة وتبقى فيما تزول بقية الأجزاء الذائبة 
في المحلول. وتكون النتيجة صورة موجبة أو سالبة للآثار المُوصّلة» ووفقاً لسيرورة 


النقش (ووههه:2 طه:8) المختارة» كما هو مُبِيّن في الشكل 2-8. 


إن المعقد الضوئي السالب المبيّن في الشكل 2228 (إلى اليسار) هو معقّد كيميائي 
(:86518) يتصالب ويتبلمر إذا وقع تحت الجزء الشفاف من البصمة الضوئية وبذلك» 
وعند تعرّضها للأشعّة فوق البنفسجية» تصبح مقاومة للمحلول المُظهر بعد عملية 
التظهير. في الوقت الذي تزال فيه مناطق المعقد التي كانت محمية من التعدّض للأشعة 
فوق البنفسجية خلال البصمة المعتمة لذوبانها في المحلول المظهر. والنتيجة هي 
صورة سالبة للبصمة. 


ويمكن بعدئذٍ إحداث نقش (ل8:0) على الغشاء النحاسى وإزالة الغشاء من مناطق 
البصمة حيث أزيلت المادة المعقدة. 


5416 


وعلى العكس من ذلكء فإن المعقد الضوئي الموجب المبين في الشكل 2-28 (إلى 
اليمين) هو معقّد ضوئي يتصالب ويتبلمر إذا كان تحت الجزء المعتم من البصمة 
البصرية وبذلك يكون محمياً من الأشعة فوق البنفسجية. وعليه يصبح جزء الرسمة 
هذا مقاوماً للمحلول المظهر بعد عملية التظهير فيما تزال مناطق المعقد المعرضة 
للأشعة فوق البنفسجية خلال الأجزاء الشفافة من البصمة. ومدّة أخرى يمكن نقش 
الغشاء النحاسي أو قشطه في مناطق البصمة حيث أزيل المعمّد الضوئي. 


من فوائد استخدام المعقّد الضوئي الموجب أن اللوحة يمكن إعادة طيها بالمعقد 
الضوئي وتعريفها مرة ثانية كسيمات موصلة إضافية. ويؤسّس اختيار المعقّد على 
بمسافات معيّنة) وكذلك على كثافة الموصل» ودرجة تعقيد البصمة. 


الشكل 2-28: نتائج استخدام المعقّد الضوئي السالب والموجب. 


سيرورة طلي الأنماط المنقوصة (أو سيرورة الإنقاص) 

إن التقنية الأكثر استخداماً تجارياً لتصنيع لوحات 80 هي نوع من السيرورات 
المنقوصة (ووعع2:0 عكتاعو طن 5) أو ما يُسممّى بسيرورة «إطبع ثم انقش » أو سيرورة 
طلي النمط (55ء2200 عستتماط مروئه)» كما هو مُبَيّن في الشكل 3-8. 
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تختلف هذه الطريقة عن طريقة النقش البسيطة واسعة الاستخدام من قبل الهواة 
وتقنيّي المختبرات لغرض إنتاج سريع لنماذج أوّلية من اللوحات الالكترونية. وفي 
هذه السيرورات ينقش (بالقشط) النحاس غير المرغوب فيه من اللوح المصفّحء تاركا 
أنماطاً مفرغة لعمل النحاس - ومع أن هذه الطريقة مقبولة في مشاريع التصاميم الأوّلية 
إلا أنه يتوجب طلي رفيدات النحاس (2908 :6ممه©) بالقصدير - الرصاص لكي 
تتفاعل مع مادة اللصق أو التلحيم (:50106). وسوف يتعرّض أي جزء من النحاس بقي 
معوّضاً دون طلي لتأثير الأكسدة. وبذلك تصبح المناطق المطلية بالقصدير - 
الرصاص من لوحة الدارات محميّة ويطول عمرها الخدمى. من ناحية أخرى» وجدت 
طريقة اكدرالتصنادية الاننا الرحات مسيظة وكات ولرقية أعلن هي :طريقة طلن 
الأنماط» التى باتت الطريقة الأسهل لإنجاز خطوات الطلى خلال سيرورة النقش بدل 
إنجازها بعد إكمال خملية القش. 1 


يُعامّل المعقّد الضوئي (50زو©:010ط) مع العيّنة الفارغة المصفّحة بالنحاس وتوضع 
البصمة البصرية فوقها قبل التعريض للأشعة 2179 كما هو مُبيّن في الشكل 3-28-أ. 
وبعد تظهير المعمّد يذوب جزء المعقّد الذي يحدّد نمط الموصلء تاركاً الأنماط في 
الغشاء النحاسي المعرض للأشعة» كما هو مبيّن في الشكل 3-28-ب. يُطلق النحاس 
المعرض بعدئدر الكترونياً. إما بواسطة لاصق أو لِحام القصدير - الرصاصء أو 
بالقصديرء أو بالقصدير - النيكلء» أو بالنيكل - الذهب. يُعرّز هذا الطلي إمكانية 
اللحام (0ؤذازة50106) للنحاس خلال السيرورات اللاحقة. 


يصبح غشاء النحاس المطلي بعدئذٍ بصمة للنقش بالقشط للأجزاء غير المطلوبة من 
غشاء النحاس في اللوحة» كما هو مُبيّن في الشكل 3-28-ج. 

فى الخظورة العالية» يرال النعقه اللي بواشسطة معلورل اغر كاففا بلق 
يحارج النحاس غير المرغوب فيهاء كما هو مُبيّن في الشكل 3-28-د. والخطوة 
الأخيرة هي قشط النحاس غير المرغوب فيه كيميائياً منهياً بذلك عمل اللوحة (الشكل 
3-28-ه). وبذلك ينهي الطلي الإلكتروني شكل البصمة ويحضّرها لسيرورة النقش 
الأخيرة. 
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مزيد من النحاس 


ليترك الموصل المطلي 


الشكل 3-28: لوحة دارات مطبوعة وهي تُصنع بطريقة بصمة النقش بالطلاء الإلكتروني. 


سيرورة طباعة المقاوم 

تستخدم هذه الطريقة (ووعءوءط ؛وزوعج-لعنسترط) لعمل اللوحات ذات الوجه الواحد 
والوجهين الشيظة في الاضاح التجاري. والعملية في بديل لسيرورة اقيض 
(ووعءممط عكتاعهناطن5) التي تحدم فيها البصمة الضوئية الانتاجية لتحضير أوساط 
(5م506) لطبع الطليات المقاومة بصورة مباشرة على لوحة مصفّحة بغشاء نحاسي 


(0ئ802 لع ا2ستصسمآ 1نه8 تتعممو2) . 


في السابق كان الوسط يتمثل بقماش من الحرير (5ءءك5 ع5111) إلا أنه استبدل 
بشبكة أسلاك من الحديد غير القابل للصدأ وهى مادة يمكن أن يعاد استخدامها 
بالإضافة إلى كونها مطاوعة. 


ولدى استخدام طرائق الطبع الإلكتروني (/طمةمعمط )ناه ]مطط)» يُملذً جزء من الوسط 
بمادة لزجة تترك نمطأ من ثقوب مفتوحة (لاوءلة هعم0) لدخول المادة المعقدة 
(علمآ عتحتاستوع م أمطط) . ثم تُستخدم سلسلة من عمليات الإدغام لإقحام المادة خلال 


هذه القوي:إلن مناطق اللوخحة غير البظلية 
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سيرورة الإضافة 


إن سيرورة الاإضافة (ووعهممط 0006ز400) هي السيرورة المعاكسة لسيرورة 
الإنقاص» وفيها يتمٌ ترسيب النحاس بطريقة لا تستخدم التيار الكهربائي الخارحي 
(ووع1مءه816) على غلااتف للاصق (عصتكةه© عازوعطلم) ثم وضعه فيشقاً على لو حة 
فارغة (80220 علصة8[1) . 


تساعد المادة اللاصقة النمط النحاسي أن يُطلى بصورة انتقائية على اللوحة. وفي 
خطوات لاحقة يُضاف إلى بخن (سماكة) الراسب النحاسي الأولي بطلاء من النحاس. 
وكما هو الأمر في سيرورة الإنقاصء تُعامل الموصلات بلحام القصدير - الرصاص أو 
تُطلى بالقصدير لتحسين كفاءة التلحيم وتتضمّن المحاسن التي تُسبغ على طريقة 
الإضافة توفيرَ كلفة النقش على النحاس واسترجاع النحاس بعدئذر من الكيميائيات 
المساعدة في النقش. وتجري محاولات للحدٌ من استخدام الكيميائيات التي تحتاج 
إلى أدوات ووسائل طرد خاصة وكذلك الطرائق المتعلقة بها لموافاة المتطلبات 
الرسمية للحه عن العلوت: 


يمكن لطريقة الإضافة أن تتيح مع طريقة الإنقاص تكوين ما يُسممى بالثقوب 
المطلية عمقاً (21115 - ون1ه11 طعدامءط21260-1) والمستخدمة في لوحات الوجهين 
والمتعددة الوجوه, وتسعن هذه الطريقة سيرورة طلى تمط معدي متغذة. 


سيرورة طلى الثقوب نُمقاً 


كان لتطوير هذه السيرورة (21115 - 110165 طعناهط513:60-1) تأثير مهم في تطوير 
صناعة اللوحات الاإلكترونية ذات الوجحهين ومتعددة الوحوه. فسيرورة الإضافة 
ووضعت حداً لطريقة إدغام عيّنات معدنية (واءاءنزظ 1ها3/1) في الثقوب المقدوحة لربط 
الطبقة الموصلة» وهي طريقة مكلفة ومستهلكة للوقت بالإضافة إلى قلة موثوقيتها. 

وتعمل طريقة الطلي العميق للثقوب كمسالك داخلية أو موصلات ربط الطبقات 
المدغمة إلى جهة واحدة أو كلتا الجهتين» فتصبح الثقوب المطلية مقابس (أباريز) 
لأقطاب المكوّنات. وخلال عملية اللحام ينسحب اللحام المعهود إلى الأعلى وحول 
الأقطاب (1:6205) بفعل الظاهرة الشعرية ليكوية رابطة ثانية. 
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لذلك يتم قدح الثقوب على لوحة الدارات الفارغة قبل أو بعد تشكيل موصلات 
الدارة. يتم قدح الثقوب في تلك المواقع وحيثما يتطلب ربط ما بين وجهي اللوحة 
ثنائية الوجهين» أو بين واحد أو أكثر من الطبقات الداخلية» أو بين وجه واحد أو كلا 
وجهي اللوحة متعددة الطبقات. 


يتم بعدئز طلي الجدران الداخلية للثقوب بمادة لاصقة ثم بالنحاس بطريقة 
الترسيب الإلكتروني (50ازوهمء2 01655:ه816). وعند الانتهاء من هذه السيرورة كجزء 
من سيرورة الإنقاص تتبع طريقة الترسيب الإلكتروني بطلي النحاس ثم المعاملة 
بالمهيّئ للتلحيم أو الطلي بالذهب - النيكل» أما في طريقة اللإضافة فتضاف عملية 
الطلي بالنحاس كأسلوب تقوية مضاف. 

تصنيع اللوحات متعدّدة الطبقات 

تصئّع اللوحات متعدّدة الطبقات (دوناهء120 لمهه8 :و2/1:19) بتشكيل رفيدات 
وآثار على مصفّح جزئي المعالجة (©6]ةمندهم1 لعمنت رالدننيوم) بأي طريقة من طرائق 
الليثوغرافيا الضوئية (تإنامهمعهطاناه:ه) والتنميط (عدنره:وم) التي تم شرحها سابقاً. 
هذا وتتناوب الطبقات المنفردة مع تلك المعزولة في اللوحة. يتم بعدئلٍ رصف 
الطبقات (عمناءة:5) وربطها بواسطة الحرارة والضغط بالإاضافة إلى المعالجة 
بالتصفيح وتكوين لوحة أخنادية متراصّة (لمده8 عنط)ناوده26). تتألف الطبقات 
الداخلية للوحات متعددة الطبقات نمطياً من أربع طبقات أو أكثرء بإمكانها أن تحتوي 
على موصلات داخلية أو سطوح موصلة للقدرة» أو تأريض داخلي. يبلغ السمك 
القياسي للوحات 20 التجارية» والصناعية والعسكرية» بغضٌ النظر عن عدد طبقاتهاء 
حوالى «ذ 0.0625 («تدم 1.6). وتشكل نقاط تماسء حافة اللوحة فى الوقت نفسه الذي 
لامو ذه الموصلات ورفيدات المكدّنات» إذا كانت موزصلات عياقة البطاقة (لجه> 
هء عمد مع80) هي المقصودة بالاستخدام. تعمل لوامس الحافة هذه كقوابس 
(وعنام) لترتبط بموصلات حافة الورقة التي تكون عادة مطلية بالذهب وذلك لكي 
تسمح بالارتباط والانفصال بين الموصلات دون أن تلف اللوامس. وليس لهذه 
اللوامس حاجة في موصلات لوحة الدارات المطبوعة ثنائية القطعة (عءهزط-من]” 


15 80310 انلع © - لعاستوط) . 


الزهن 


لوحات الدارات سطحية اللصق 

لقد ألغت هذه اللوحات (802105 غنداء © أغأمده]81- عع من5) ) والمسمّاة اختصاراً 
7 الحاجة إلى الثقوب المطلية عمقاً «المكلفة» فى اللوحات والبطاقات الإلكترونية؛ 
والتكنولوجيا المعتمدة عليها. في هذه اللوحات #اصق المجف ب ابفرشي الميكري عا 
أقطاب (6201685.]) مباشرة إلى سطح الموصلات والرفيدات في لوحات خالية من 
الثقوب (و5ع.آ-11016) تسمّى لوحات 50 ذات اللصق السطحي ( 20 غمنه]/طا-ءعم تناك 
كفعه0). ولقد وسّعت سيرورة 8847 من استخدام اللوحات أحادية اللوحة إلا أن 
الشائع منها يحتوي على خطوط عرض رقيقة» وكثافة دارات عالية» لاحتواء 
المكؤنات نفسها على وجه واحد الذي كان يحتلّ سابقاً كلا الوجهين فى اللوحة ثنائية 
الوجه؛ أو حتى طبقات اللوحة متعددة الطبقات. لقد تحققت هذه الويادة فى الكثافة 
(عدد المكوّنات الإلكترونية والدارات) مع مكوّنات 5117 التي تحتوي عن سنافات 
فاصلة صغيرة جداً (طوااط عمةظ) بل أصغر من «ذ 0.10 (صم 2.3)» وهي المسافة 
الفاصلة بين مركز ومركز اخر للمكونات التقليدية الرصاصية. 


سيرورات اللصق أو اللحام الناعم 


هناك طرائق خمس للأصق أو اللّحام الناعم لمكوّنات اللوحات في وسائل تصنيع 
الإنتاج بالجملة» الحديثة, وهى: 


1) الموحة (77006), 2) انحسار حالة البخار (162101 عوهوم2-:ومة17)» 3) فرن 
الأشعة تحت الحمراء (م»ء00 لعتهتهم1)» 4) موصلية الصفيحة الساخنة (عنداط 1106 
ممناع دل م0 ©) 2 و5) اللايزر (:1.35]). تعتمد كل طريقة عن هذه الطرق على واحدة من 
طرق انتقال الحرارة أو أكثر» وهي 1) الانتقال بالتوصيل (دمنقعدكده©)» 2) الانتقال 
بالحمل (دمناءه«تدمع)» 3) الانتقال بالإشعاع (دمغة:820). واللاصق المستخدم في 
هذه السيرورات مكون من 63 في المئة رصاص (050) و31 في المئة قصدير (58): أو 
0 في المئة قصدير و 40 في المئة رصاص. 


ويعامل الللاصق تمظياً مع المكوّنة» حتى يُحسر ثانية» بواسطة نشره (عصتمعوى 5) 
أو روسمته (عصنتااعمعء)5) من خلال نشر معجون على رفيدة مُمَعَْدَنة لامسة (0ج2زئلةا»11 
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4 أعمام© ). وقلالضاي مععرة اللاصق أو يُهذّبٍ بعد وضع المكوّنة لمنع حركة 
المكونة الانزلاقية على المعجون. 


سيرورة اللصق بالموجة 

قبل القيام بهذه السيرورة (ووعءممط عصترع31736-5010) تُطلى آثار لوحة الدارات 
وثنيات رفيدات المكوّنات بالقصدير - الرصاص لكي يبقى اللاصق المعهود «رطباً» 
ويغطي كافة السطوح المطلوب لصقها. كما يتوجب معاملة المكوّنات غير الرصاصية 
أو المعاملة بالرصاص بالغراء مؤقتاً حتى تلصق على اللوحة» وذلك لكي يتم التعامل مع 
اللوحة وتحريكها ووضعها على ماكنة اللصق دون أن تقع المحتويات. وتجري عملية 
اللصق المؤقت هذه عادة كجزء من العملية الموصوفة «إلقط وضع في المكان» (اوزم 
دمنةءوم0 ووداط لمه). إن اللصق بالموجة عملية أوتوماتكية للصق المكدّنات 
الإلكترونية غير الرصاصية أو الرصاصية إلى لوحة الدارات. ويتم اللصق بالموجة من 
خلال دفع اللاصق المصهور خلال مسدّس (2102216) لتكوين الموجة قبل أن ترتدٌ 
راجعة إلى قعر الخرّان الحاوي حيث يعاد تسخينها وتدويرها بصورة مستمرة» كما 
هو مُبِيّن في الشكل 4-28 الذي يُظهر رسمة مبشطة لوحدة لصق ثنائية الموجة (211 
امنا 18/06). تبدأ الخطوة الأولى في وضع لوحة الدارات المزدحمة بوضع مقلوب 
على جزام ناقل مائل يسير بسرعة تزيد عن «نم/1 20 («نم/ة 6). وتحتوي ماكنية 
اللصق بالموجه على مرحلة ما قبل التسخين (6ع5:4 6دعء:ط)» ومرحلة الموجة الفعّالة 
(عع512 ع0هآلا عكتاعم)ء» ثم ديا ند ويمكن التحكم بسيماء سرعة الموجه 
لإكمال مهمّة اللصق على الوجه الأكمل. 


تُرسّب الموجة الأولى» الضيقة والمضطربة» غلافاً مستمراً من اللاصق على الوجه 
الداخلى (06:5:06م7]) للوحة ال ©5» مزيلة بذلك كافة - المكوّنات الرصاصية أو تلك 
انيد مؤقناً وكذلك غير الرصاصية. يُقصد من هذه الموجة إنهاء كافة الارتباطات 
الخاصة باللاصقء وإزالة الغراء المؤقّت في الجزء الخلفي من اللوحة. ومع الموجة 
الثانية من انسياب الاندفاق الصفحي (عننه117 11017 عمستصسم]) يتنم اللاصق الذي 
ترسّب في الموجة الأولى لضمان انسياب مناسب للاصق داخل أية ثقوب عميقة 
الطلاء (110165 طعناه1 512:60) والموصلات المرتبطة بها. تحتوي بعض مكائن اللصق 


553 


بالموحة على تيار نافث مساك تس سكين اليو (عكنهكا عنى) ينبعث من مخارج 
يخرزة موضوعة خلف موجة انسياب الاندفاق الصفحي. يعمل هذا التيار على 
انضغاط اللاصق مقللاً من فترة التصاقه حينما يكون اللاصق لا يزال سائلاً. ويعمل 
أيضاً على نفح اللاصق بعيداً عن أية رابطة غير مبللة به جيداً أو الفُمَاعات الهاوية تحت 
السطح. يقلل انضغاط اللاصق من قوى اللصق التي تمنع سكين الهواء من إزالة اللاصق 
من الروابط. 


ل 


7 

انسياب اللااصق 1 
المصهور / 
/ 

7 

1 

خرّان الللاصق / 
اميد / 
1 

1 

و 

و 


5 
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الشكل 4-28: سيرورة اللصق بالموجة. 


عملية اللصق بالحالة الغازية 

إن اللصق بالحالة الغازية (ووععم:27 عمتع5010 عمه0ا2-.ومج77) هو طريقة لصق بإعادة 
الدفق (ع5010:15 :82600) كما هو مبيّن في الشكل 25-28 تستخدم لربط المكوّنات 
الالكترونية إلى لوحات الدارات» وبطريقة اللصق السطحي 50117 مبدئياً. توضع 
المكوّنات التي قلقت أقطابها بللاصق القصدير - الرصاص الأصهري (عقع عا 8) على 
اللوحة مع رفيدات محضّرة بنفس الطريقة. ثم توضع التركيبة (لإاامءووه) في حجرة 
تحتوي على لاصق غازي (أو بخار اللاصق) وحرارتها تقترب من 4190 (215*8) 
بسبب بخار سائل الهيدروكربون المَفَلُور (دموطعدءهل:117 لمندمتون1©) الذي يستب 
إعادة دفق اللاصق والتحام المكوّنات باللوحة. ويتمٌ التحكم بدرجة حرارة الانصهار 
بدقة بواسطة درجة غليان هذا السائل. يستخدم بعض الأنظمة بخارا ثانوياً بدرحة 
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1 1 
الشكل 5-28: نظام لصق - إعادة دفق حالة غازية. 


©"48 (1175) لتقليل الهدر بالتبخّر في البخار الأوّلي. وبذلك تُسمَى هذه الطريقة 
ب«اللصق بإعادة دفق حالة التبخر)». 
التكنولوجيا سطحية اللصق 

إن تكتولوجيا اللصق السطحي (5211 - تزع م1مصطءة1 غصده81 عع عنك) هي 
تكنولوجيا صناعية يتم فيها لصق المكوّنات اللارصاصية على رفيدات على سطح 
لوحة دارات لا تحتوي على ثقوبء كما هو مُبيّن في الشكل 6-28. 

وتغطي تكنولوجيا 5117 كافة المفاهيم الخاصة بتجميع المكوّنات ابتداء من 
التصميم وتصنيع المكوّنات الإلكترونية المكيّفة لتلك التكنولوجياء وحتى التصميم 
والتحضير للوحات الدارات غير الحاوية على ثقوب الاضافة إلى الأدوات والمعدّات 
اللازمة لالتقاط» ووضع. واللصق الوقتي لمكونات 5111 إلى اللوحة قبل عملية 
اللصق. فضلاً عن ذلك فإن الطريقة تشمل التنظيف؛ والاختبار» والسيطرة النوعية. 

تشمل منافع 50817 التزايد في كثافة المكوّنات» وتخفيض الكلفة والتعقيد» وحجم 
لوحات الدارات» وتقليص كلفة التجميع من خلال طرائق تجميع مُوثمتة. 

وتساهم عملية إزالة قدح الثقوب والطلي العميق لها في تخفيض الكلفة. 
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لوحة الدارة 
الشكل 6-28: لصق سطحي لمكوّنة ملصوقة على لوحة دارات. 


لقد ازدادت كثافة الرزم لأن صُْنّاع المكوّنات ولاسيما صُنّاع الآلات أو الأجهزة 
نصف الموصلة قلّلوا من حجم رزم الأجهزة وقُطر ثغرة المشبك («اءنفط منم) ولاسيّما 
تلك الخاصة ب 52111. وبإمكان اللوحات الأصغر والأكثف أن تحتوي على عدد 
النكؤانات نمه تمان كلوتحات المكونات الرماضية ولكن بنساحات أصفر بسب 
سيمائها الواطئ (01165: :ه1007). ويسمح هذا بدوره باختزال حجم علبة المنتج أو 
حاويته لأن لوحات الدارات المكثفة أو البطاقات يمكن وضعها متراصّة (لعاءة:8) 
ومتقاربة فى أقفاص البطاقات (65و3© لروه) الأمر الذي يدي إلى تحسين فى عمل 
السيلتوقات المحمولة؛ وأجهزة النداء الآلي» وأنواع خاصة من أجهزة العواسل 
الشخصي. ويذكر أن اختزالاً في مساحة لوحة الدارات أو البطاقة الالكترونية يزيد عن 
0 في المئة قد تحقق فعلاً. 


أما المسافة (ان]ز) بين مراكز المشابك (ومنط) لمكوّنات 57 فهي عادة نصف 
أو أقل هذ 0.10 (صممم 2.5) من المسافة بين المكوّنات الرصاصية التقليدية. بالإضافة 
إلى ذلك فإن لوحات دارات 88617 تكون أصغر من لوحات الدارات التقليدية ذات 
درجة التعقيد الواحدة» وذلك لعدم الحاجة إلى هدر أية مسافة لتسطير التسليك 
(1.605) داخل الثقوب بواسطة مكائن إدغام أوتوماتيكية (دمناءءكهآ1 عتتقسماناث 
وعستطعة]31) . 


إن الزيادة في كثافة المكوّنات يقلّل من طول الربطات بين المكوّنات واحتوائها في 
عُلبٍ إنتاج أصغر. يقلل هذا بدوره إلى حد كبير من تداخل التردد الراديوي (280:0 
811 - ومعمعمععام1 برعمعدوع) والتداخل الكهن و مغنطيسي (عتأعمعهةمطمنءه 181 
811 - ععمعنع ]ره 1م1)» ويسمح للدارة أن تعمل على ترددات أعلى. 
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يتحقق توفير معنوي في الكلفة والزمن من خلال استخدام مكوّنات مُوَثْمَتة قد 
تمت السيطرة عليها بالكمبيوتر. إن مكائن «إلقط - وضع في المكان» (لمه عاءام 
©ما) مُصهمة لتنفيذ عمليات إنتاج واسعة» كما هو مطلوب في تصنيع وسائل ترفيه 
المستهلك ذات الحجم الكبير» أو وسائل الاتصالات البعيدة بالإاضافة إلى المنتجات 
الإلكترونية المؤتمتة. 


يمكن تجهيز المكائن المؤتمتة بوسائل إدخال ترددية قافرة (0ءه5 عمننهلاك05 
ونعمم1]0]).؛ موزّعات المقاومات» والمتسعات (28مئ]عومه©)» والصّمامات الثنائية 
(الدايودات) والترانزيستورات» وحتى الدارات المتكاملة التي ترزم في رقاقات 
منتظمة في حاويات قياسية الحجم. وتعمل القوابض (5:ومم6:1) على مسلك 
المكوّنات في مواقعها في اللوحة أو البطاقة والتي تم التخطيط لها ببرنامج دقيق حيث 
يتم ذلك بسرعة كبيرة جدا. 


إن 5217 هي حصيلة نمو تكنولوجياالدارات الهجينة (ننميك 4ترطرق1 
إقهاهصطءة7) التي تطوّرت خلال الأيام الأوائل من تطويع دارات الحالة الصلبة 
للاستخدامات العسكرية» والفضاءء والدارات الميكروية ذات الوثوقية العالية» قبيل 
حلول عمليات التكامل ذات المستوى الكبير جداً (7157؟). 


يمكن ربط الدايود المجرّد من أي اتصال مع موصلات مُمَعْدَنة بشكل غشاء رقيق. 
بالإمكان أيضاً ربط الرقاقة (م©) مع لواصق أصهرية معدنية وثمينة في أفران بوسط 
محافظ (عننناء6ئوعط) وذلك لمنع الأكسدة. 


ويمكن تشكيل المقاومات» والمتسعات والحاثات» بواسطة تكنولوجيا الغشاء 
الرقيق أو السميك وبصورة مباشرة فوق المادة الأساس» كما يمكن إضافة مقاومات 
أو متسعات بشكل رقاقة وبحسب الحاجة. ويجب أن يأخذ تصميم لوحات دارات 
7 بالحسبان المعاملات الحرارية للتمدد لكل من المكوّنات الإلكترونية 
واللوحات. ويتوجب أن تكون هذه المعاملات متقاربة لمنع فشل اللاصق لأن أقطاب 
مكوّنات 52117 لصقت مباشرة باللوحة ولأنها معوّضة لاستقبال صدمات متنقلة 
اهراز اسكرة التأثير الملطف للأقطاب المرنة. 


الأهن 


إن الترانزيستور القصير ورزمة ©1 والأقطاب ونهايات الرقاقة جميعها تمنع مرونة 
الحركة. وما لم يوخذ مزيد من الحذر لتقريب معاملات التمدد بالحرارة فسوف يحل 
الاجهاد نتيجة التمددات المختلفة بالاضافة إلى معدّلات التقلّص مسيبة تشقّقات 
مدمّرة لحاوية المكوّنات فضلاً عن فشل ارتباط اللاصق. 
مقاوم اللحام 

إن مقاوم اللحام (0وزوء# :8010) هو طلاء يغلّف لوحة 80 ويمنعها من قبول أي 
لاصق خلال مرحلتى لصق الحالة الغازية» أو عند اللصق بالموحة. إن وظيفته الأساسية 
بحتو ات للاصيع المضهور أو الألسياب: في نجه الناطق من ارعطا مه التى لم نقد 
بمانع اللاصق. كما أنه يقلل من احتمال تكوّن قناطر لاصق غير مقصودة خلال عملية 
اللصق بالموجة ويُحافظ على موصلات لوحة 20 من التلوّث. 


هنالك نوعان من مانع اللاصق: موقت ودائمي. يُستعمل المانع المؤقت في مناطق 
مختارة في لوحة 50 للمحافظة على سمات معيّنة من أخذ اللاصق. وتحتوي هذه 
الموانع على مواد لاتكس مطاطية؛ أو أشرطة لصق يذوب بعضها في محاليل التنظيف. 
أما الموانع الدائمة فهي بشكل سوائل مانعة للضوء أو سوائل تستخدم في طبع 
الشاشات» وكذلك بشكل أغشية طاقة. 


لوحات دارات الأسلاك المتعدّدة 

إن هذه اللوحات (05هه80 اتداعيك عز1آ-ه1ام31316) هي البدائل الاقتصادية للوحات 
الدارات التقليدية عندما يكون الطلب عليها قليلاً؛ لأنها توّفر كلفة «الرسمة» 
(0:م)ء وتحضيرات البصمة البصرية. توضع الأسلاك الرقيقة والمعزولة وتربط 
بطريقة النقطة إلى النقطة (:مزهم م :مزهط) على لوحة من ألياف الزجحاج المطعمة 
بالإيبوكسي. وتتموضع الأسلاك وفقاً لماكينات تتحرك على المحورين »بو ومبرمجة 
للسحب من بكرة خاصة لجعل الربطات بين المكوّنات مستمرة» والأسلاك التى 
عاك أزيط ممظلم مغك الاضق مفالج بالسرارة' إن هق اللويقاا ع الى تعفن 
كثافات من المكوّنات مكافئة لتلك الموجودة على اللوحات ثنائية الوجه يبلغ شمكها 


مذ 0.0625 (متمم 1.6). 
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لوحات السلك المغلف 

إن هذه اللوحات (05بده8 جبه111:6-11) هي لوحات من الألياف الزحاجية المطعمة 
بالإيبوكسى وتحتوي على مصفوفات من الأعمدة المربّعة العمودية المكدّسة بأنماط 
منتظلمةا على اللوسطة سمج الأعمنةة لعملية الربظ نقطة إن تنظة بز اسظة الريط واللف 
المحكم بين نهايات السلك المعزول العادية والأعمدة. إن عملية لف الأسلاك يمكن 
إجراؤها يدوياً بواسطة أدواتث يدوية أو بوساطة مكائق لفة الأسلاك المتمعة. 
تستعمل هذه اللوحات في أجهزة إلكترونية ينبغي تضبيط فعاليتهاء أو أن فعالياتها 
عُرضة للتغيير بعد العزل. ومن أمثلتها جهاز الفحص الأوتوماتيكي 478» أو أجهزة 
الاتصال البعيد. إن جزء أو كل التسليك الأصلى (تسليك المعمل) يمكن استبداله 
ميدانياً لاستقبال تغيّرات في وظيفة النظام أو إغاد :عط 


اللوحات الخلفية 


تُعرف نضا بالمصطلح الأجنبي (اعمهواعة8) . وهي لوحة دارات تعمل كعمود 
فقري للربط بين لوحتين (أو بطاقتين) أو أكثر ضمن نظام إلكتروني مُعيّن. وهي لوحة 
دارات صلدة ثبت عليها وصلات لوحة دارات مطبوعة بشكل صفوف منظمة؛ كما 
هو مُبيّن في الشكل 7-28. ُسممّى على اللوحات الخلفية عادة باللوحات الأم 
(80:06:0505) فيما تُسمى بقية لوحات الدارات المرتبطة ببعضها بلوحات الدارات 
البنت (ولعهوطنهناعبدة). تُصنّع اللوحات الخلفية عادة حسب الطلب بطريقة تجميع 
.28 والنمطية منها مصنوعة من ألياف الزجاج المصفّحة بالإيبوكسي 52-4 ويتراوح 
سماكتها بين «ز 0.060 و هذ 0.250 («تدم 1.5 - صتدم 6.4). بالإمكان تشكيل الدارات على 
وجه واحد أو كلا وجهى اللوحة الخلفية» ويمكن جعلها متعددة الطبقات وصولاً إلى 
2 طبقة. وبإمكان اللوحات الخلفية متعددة الطبقات أن توفر خواصٌ كهربائية أفضل 
من اللو كات ثفاية الوسه الخافية, 

في اللوحات الخلفية المتضمّنة لمنطق سريع ودارات متكاملة 2109 تقل السعة 
(ععصةزعومة0)» وانحدار الفولتية (م210 عع2غ1ه170)) والالتفاف الأرضي (وم.آ حطنام0) ) 
إلى درجة دنيا. وتوفر طبقات النحاس الداخلية التي تقترب من هذ 0.030 (صصمد 0.8) ما 
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مادة لوحة 20 
الأساس 


الشكل 7-28: اللوحات الخلفية. 


هذا وتُصنّع بعض اللوحات الخلفية للاستخدامات العسكرية على شكل طبقتين من 
الألمنيوم بواسطة - بطانة معدنية معزولة مضغوطة لتشكيل ثقوب بمواقع دقيقة ضمن 
اللوحة. وتوفر اللوحات الخلفية المصمّحة بطبقتي الألمنيوم قوة رزم أعظم من 
اللوحات الخلفية التقليدية. وفى اللوحات الخلفية للاستخدامات العسكرية النمطية 
يُعد التصفيح بطبقة ألمنيوم ممثلاً للوحة الخلفية والطبقة الثانية هي لوحة الفولتية 
(306اط معدناه17). ويمكن تصميم هذه اللوحة لتحتوي على السعة المطلوبة بالإضافة 
إلى خواصٌ المعاوقة فضلاً عن كونها توقّر بنية إسناد قوي لموصلات حافة البطاقة. 


يشكى أن تكوة اللوحات الخلفية أسايا لرهئلات خناثة القطعة الواحذة 
(61أععصده© عو80 ععونط-عم0) أو القطعتين من نوع موصلات 520 الصندوقية (070” 
1ماءء ههه 50 5016 :80 ومونط) وتنهي مشابك الموصل بعيّنات اللاصق أو بأعمدة 
تسليك (6وه20 عمن1). وتحدد المسافات بين الموصلات الفواصل بين لوحات 
الدارات المتجاورة. حينما تُنبِت اللوحات الخلفية بموصلات لوحة©8 ذاث 
القطعتين يُلصق نصف الموصل مع مشابكه (الجزء الذكر) على اللوحة الخلفية فيما 
يحتوي نصف الموصل فى لوحة 20 البنوية على المقابس (5001615) (الجزء الأنثى). 
وقرثر التتافظة ]و الغاية دما وحمالة طيد انها الذق قم ينعم عن رطع مشر 
المشابك بصورة غير صحيحة. 
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تجمّع اللوحات الخلفية مثل لوحات 50 أو البطاقات لأغراض المواصفات 
التجارية والعسكرية. وإذا تعرّض النظام الإلكتروني لتغييرات خلال عمره التشغيلي 
يمكن تحويل الوصلات السلكية إلى تغليف سلكي (60ممة:/7/ 6:ز/18). تُستخدم هذه 
التقنية أيضاً إذا كان الجهاز مخصّصاً لتطبيق مُعيّن في موقع الإنشاء أو النصب. وتصنع 
اللوحات الخلفية مغلّفة الأسلاك بخواص معاوقة ضرورية لتسهيل الاستخدام الكفوء 
للمنطق المربوط بالباعث (801 - وزومآ اماه معنانم8). يُستخدم وصلات 
(10آ-ووه:ط)؛ حيثما يقتضي الأمر للصق موصلات في ثقوب مُعدة سلفاً في اللوحة 
الخلفية. وتتضمن عملية (مم!ة1 55ه,) سوق لوامس الموصل في ثقوب مطلية عميقاً 
وموضوعة بدقة وذات أقطار داخلية تراوح بين هذ 0.040 و مذ 0.043 (سد 1.0 - سدم 1.1). 


وفي النهاية تكون مكدّنات أو وصللات السطح البيني (ععو معام محجكية 
ميكانيكياً ومستقرة كهريائياً. 


توضع وصلات كهربائية غير مُنفذة للغاز بين جدران السطح المطلي بالنحاس من 
الثقوب المطلية عميقاً وبين اللوامس (وأعوكمه©) . 


للوامس مقاطع عرضية مربّعة تسب تشوّهات في الجدران الجانبية ويحترق 
التغليف النحاسي أثناء ممارسة الضغط ليمنع دخول الأكاسيد والتلوثات. 

لقد عملت سيقان بعض اللوامس بطريقة يتم فيها انضغاطها عندما تُعْمَد في الثقب 
المطلي عميقاً ثم تتمدد لتوفير مزيد من سطح تلامس بين المشبك والقطر الداخلي 
للثقبء أكثر من السيقان الصلدة بعد إغماد المشابك بتموضع تركيب معزول فوق 
اللوامس لتكوين مستلم الموصل. تسمح بعض الأنظمة بحصول تلامس فردي 
(أعهغص 20 1هنل تكنكم2]) دخولاً وكترويناً لموصلات الدارة المطبوعة وذلك لخدمة تغيير 
الدارة أو للتصليحات. 
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الفصل التاسع والعشرون 


المكوّنات المادّية للالكترونيات: 
أسلاك, الاك وَوصلات 


المحتويات 


* نظرة شاملة 


ب سللك للإلكترونتّات 
(وعنصطمناعع81 01 117116) 


٠.‏ كبل للإلكتر ونئات (وعنممماءعا8 +10 عاطوه) 


* تصنيع الكبلات الإلكترونية 


مع عه 1ناصة ]1/1 عاطهة© عتدممئءه21) 


٠.‏ تصنيع كيل الليف البصري 
رع متتناعة1تنامة]3 عاطد© عتاممرءطلع) 


نظرة شاملة 


* وصلات للإلكترونيات 
(وعنممناءع81 1م10 واماعع ممه ©) 
* مقابس للمكونات الإلكترونية 
(25ع 2ه ته © :101 5اععلء50) 
« القوابس وقوابس التليفون والحاكي 
(وع 1ط 04 ماع12 مممطط لصة عممطمط) 
»وصلات الألياف البصرية 


(15ماععطمده© عنام معط 21) 


لقدتطورت المكدّنات المادّية (©:ة»0:ة11) للإلكترونيّات من المكوّنات 
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الكهربائية الأقدم» ولا تزال تحتوي على التراكيب ذاتها: كالسلك (6خ:/18)؛ والكبل 
(عآطوه)» والوصلات (5:م]ءعصده©)» وكتل العزل (15ء810 عمنة1نوم1)؛ والماسكات 
(8:5هاقة8). وقد برزت عبر السنين أنواع جديدة من المكوّنات المادّية طُوّرت 
خصضيصاً للإلكعروتيات كوصلات الربط الخاضة والمقاس (مافاههة): وأدوات 
الوصل (16:5م40). وهي سيرورة نامية ودائمة التطورء فالانتقال من الصمام 
الإلكترونى (ءمد - دهتاءء51) إلى دارات الحالة الصلبة (بوماتسهءك عنةؤ5 - 110ه50)» 
اختزل فولعيات التشغيل للدارات ومهد لاستبدال الألواح الكهربائية المعدنية 
المحتوية على صفوف من صمامات المقابس (5و]عكاء50 ع106) ومحولات قدرة إلى 
لوحات الدارات الخفيفة. وقد أتت هذه بدورها وبشكل واسع على التسليك من نقطة 
إلى أخرى (عهف:خ/ا :دزوط ه: :«زه2) فاسحة المجال للوصلات الصغيرة» والمضمّنات 


(و1ناوه[عص8) . 


ولسنوات طويلة استمر الطلب على ماديات الإلكترونيّات التقليدية كأسلاك 
التعليق أو أسلاك التوصيل العازلة (ع:ز7 مدهاهه11 12:64نوم1)» وحبل الهاتف المرن 
(0:0© عمعطمعاء1 ءاطنءدة81) والكبل متحد المحورء وكبل الشريط المسطح (-15186 
عاطق دوططن8) والمفاتيح الإلكترونية (005م)» إلا أن متطلبات ومعايبر السلامة 
العالمية على مكونات إلكترونية قابلة للاستبدال (ع1طووع صقطءءةم1) كان لها تأثير كير 
على نوعية تصميم وتصنيع هذه المكوّنات لكي تلبي حاجة السوق العالمي المتنامية. 
وقد أدت تلبية الطلب على قطع متدنية الكلفة وقليلة الفقد إلى تنوع مذهل في هذه 
المنتوجات الإلكترونية. 

واستمر هذا الجزء من الصناعة الإلكترونية في موافاة المتطلبات دائمية التغير 
والتحدي لمنتجات أكثر دقة في تركيبها وأقل كلفة في ثمنها. 

من الأشكال الشائعة لأسلاك الإلكترونيات» سلك التوصيل (6خز/آ «دهاهه11)» 
والسلك المطبوع (عةلا عمماواعة8)؛ والسلك المزدوج المبروم (عنوط 11560 
6:ذ/). وسيقتصر النقاش في هذا الكتاب على هذه الأنواع فقطء علماً بأن هنالك 
أصنافاً أخرى من الأسلاك مثل سلك الهوائي (18/1:6 هصمهاهى)» وأسلاك الضغط العالي 
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(505ع.آ عمةخاه7؟ اع نك2)» وأسلاك المغنطيس (ع:ز/1لا أعمعة]31) » وسلك مجس الفحص 
(:1/ا عطمءط -زوع2)1 وغيرها. 


المواد الموصلة للكهربائية 

من المواد الموصلة (112:671215 00011076م0©) المستخدمة في الالكترونيّات: 
النحاس (روممه©)» والنحاس المغلف بالحديد (1ع5)6 007:60 «وممه©)» وسبائك 
النحاس القوية» والألمنيوم, إلا أن النيكل النقي» والفضة:» والألمنيوم المغلف 
بالنحاس» والذهبء والتنغستون هى فى الأغلب مطلوبة فى صناعة المكوّنات 
والأدوات الإلكترونية. ومع ذلك ف السحاى المعدة الكت كدان في صناعة 
الأسلاك الكهربائية وذلك لموصليته الكهربائية» ومقاومته الحرارية العالية» ولدانته 
(واناناعس) وطروقيته (10ازطه212116)» بالإضافة إلى سهولة لحامه (برانتازطهء5010))» 
ودرجة انصهاره العالية» ومقاومته العالية للصدأ والتاكل» والبلى (هء177)؛ والكلال 
(عسعناة1)» وربماء فوق كل هذا وذاك كلفته المتدنية. 


إن رتبة النحاس الموصوفة للإلكترونيات هي (812 - طعااط طعباه1 عنانراممءها8) 
على إنهاء مع كونها أنها شديدة التنقية» تحتوي على كميات ضئيلة من أكسيد النحاس 


ويمكن بالتنقية المضافة الحصول على نحاس خال من الأكسيد وذي موصلية 
عالية هو (05110). وتختزل صلادة أسلاك النحاس بواسطة التجنيح (عمنلمهن5) 
لإضفاء مَزيد من المرونة. ويوفر كبل مكون من 19 سلكاً بعض الصلادة ولكن للكبل 
المرن الحقيقي 26 سلكاً أو أكثر. وتتباين شدة الصلادة لأسلاك النحاس من السلك 
الناعم الملدن (0ءلعهدة (58) 283 -508) إلى متوسط اللدانة (80815) وإلى الأكثر 
صلادة (112). وتزيد القوة التوترية (طاعمع5 وازومء7) لكل من 21112 و81 عن القوة 
التوترية لنحاس (58) من العيار (61386) الواحد. 


عيار السلك الصلد 
قلما يزيد عيار السلك الصلد (ععننه© ١1:6‏ 1ناه5) المستخدم في التطبيقات 
الإلكترونية رقم 10 في مقياس الأسلاك الأميركي (81876). إن المعيار الأميركي في 
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تشخيص حجوم الأسلاك يتضّمن 4/0 .2/0. والحجم الثاني الأكبر من 853/6 4/0 .2/0 
يقاس بال وازمر الدائري (021) وتبلغ قيمته 021 250,000 أو 2111 250 . 


السلك المجدول 


يوصف السلك المجدول (غ1١‏ 0ءلصهن5) عند الحاجة لمزيد من المرونة التى لا 
يوقرها الشبلك الفلك عع سداخة مقطحية مكاقةء اقطاا غتن ذلك يفحمل السللك 
المجدول مزيداً من الاهتزازات والانثناءات قياساً على السلك الصلد دون أن ينكسر. 
كما أن الضرر السطحي أو القطوعات الحوادثية لعدة أسلاك مجدولة ليس لها تأثير 
يذكر على مقاومة السلك الإلكترونية وأدائه بالمقارنة مع تثلم أو قطوعات السلك 
الصلد وذلك لأن تأثيرها على قابلة الحمل للسلك طفيفة أو شبه معدومة. 


إن الموصلات ذات الخصوصية الشائعة فى الإلكترونيّات لها 7) و10» و16» 9 26 
أو اكترمن الاتلاك المحدولة: أماامع:وزه و2 اباك أو كيلات سعدولة فهن الأعداد 
الأكثر قبولاً. ثم إن زيادة عدد الأسلاك في حجم كبل معين (مع نقص مقابل في قطر 
الكبل) تجعل ذلك الكبل أكثر مرونة إلا أنه يصبح أعلى كلفة. يتناسب وزن الموصل 
طردياً مع مساحة ال 1ذمه الدائرية في السلك المجدولء اعتماداً على عدد مكونات 
السللك وقطرى: إلة أن مساحة ال إزوج الذائرية للسللق المحدول تساوي تقرييا مساحة 
ال 1نم الدائري لمكافئة السلك الصلد. 


طلى السلك 

طلي السلك (ع10ة1ط ع178/1) هو تغشية السلك النحاسي بطبقة محافظة من الدهان 
لمنع التأكسد وتحسين قدرة اللحام (نزذاز5010:26)» ويستخدم الطلي بالفضة أو 
النيكل لبعض التطبيقات. يقبل السلك النحاسي المطلي بالقصدير كموصل جيد 
شريطة أن لا يتعرض لحرارة بدرحة تزيد عن 15000 ويزيد السلك النحاسي المطلي 
بالقصدير مقاومة السلك النحاسي لأن موصليته أقل من موصلية النحاس. وعلى 
العكسء بإمكان السلك النحاسي المسحوب بنعومة والمطلي بالفضة أن يزيد من 
أقصى حرارة يبقى عاملاً فيها وهى 140:0 إلى 20000 دون أن يزيد ذلك من مقاومته. 
وبذلك يكون ملائماً في الدارات عالية التردد لأن موصلية الفضة العالية تعزز حالة 
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السط م. من ناحية أخرى يزيد الطلي بالنيكل من درجة حرارة التشغيل (عمناة:ءم0© 
عتنئة رمحم 1) للسلك النحاسي من 140:0 إلى 26000» لذلك يوصى بسلك توصيل 
اعتيادي معزول بالتفلون 7178 قادر على العمل لفترة طويلة في مدى حراري يتراوح 
بين ©2000 و 26000 . 


العرل الواقي والتغليف 

تستخدم لهذه العملية (عصناءعءاعة1 مه ممتكه اناكم[ عحتاععامعم) أنواع مختلفة من 
البلاستيك الحراري (غ1356م20ئوط1)»: وراتينجات تتصلد بالحرارة وذات نوعية 
بلاستيكية. وتستخدم هذه المواد كقوابس توصيل فوق عزل أولي» أو شريط؛ أو درع 
واقء أو كبلات. وتتضمن المادة العازلة الأولية التي تأخذ شكل القابس كلوريدات 
متعددة الفنيل (21/0 - 1016© نزم نواه )» و أوليفينات متعددة من الأثيلين 
والبروبيلين المتعددة (عمعءاتإممنم تراه ,عمعانوء :را0ط - حمقتامنواهم)» و الكلو روكربونات» 
كالتفلون 188 282 وال هط . 


سلك التيوصيل الاعتيادي 


إن سلك التوصيل الاعتيادي (1/1:6 مدها0ه81) موصل أحادي صلد أو شريطي 
معزول صُنّع ليفي بمواصفات ,1[1» 054©» والجيش. وتغطي هذه المواصفة مدى 
شاسعا ميد متحات الأسلذاك التجارية المفاحة بمعايير مشحعلفة؛ أو ذات غرل» أو لون 
مختلفين. وبعضها يُصنع بشكل قياسي ويباع جاهزاً في السوق ولكن معظم هذه 
الأسلاك يصنع وفقأ لحاجة المستهلك. ويتراوح عيار السلك الاعتيادي بين 4358/6 32 
وهللكك 12. 


سلك توصيل لوحات الدارات الخلفية 
يسمى سلك التوصيل هذا (6:ة/1 م:18-ه:ن117) أو سلك اللوحة الخلفية (عمواماعوم) 
وهو سلك توصيل اعتيادي رقيق مصمم للاتصال بالبرم على السلك الآخر دون لحام 
ويستفاد منه في توصيل دارات مختلفة ببعضها. وهذا السلك صلب ومدهون بالفضة 
أو بمادتي 261ه7 وعهدوة العازلتين وذلك لصلادتهما ومقاومتها للتمزق أو الفَشْر 
(عدذومت:5): وكذلك لكونهما غير ملتهبتين وذاتي مدى حراري واسع. ويسمح 
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قطرهما الخارجي الصغير بوضع عدد من الأسلاك على ألواح الدارات المراد ربطها 
ببعضها البعض . 


في العادة يُسلخ أو يقشط العزل لمسافة قصيرة في كلتا النهايتين وتمد كل نهاية 
ميكانيكياً وتلف حول شاخص معدني نهائي يوضع تحت ضغط يصل إلى 2مة/16 130,000 
بواسطة اليد أو عتلة خاصة أو ماكينة أوتوماتيكية. (انظر لوحات (م1/1:6-18/:2) في 
الفصل 28» «رزم وإقامة الدارات الإلكترونية»). 


السلك المبروم المزردوج 

إن السلك المبروم المزدوج (ورنهط 18:6 20,15]64) هو الموصل الأقل كلفة لنقل 
الإشارات الكهربائية. ويتوفر بتشكيلة واسعة الحجوم ومواد العزل وهو لا يزال 
يستخدم في إرسال الإشارات ونقل البيانات على الرغم من تعرضه للمنافسة من 
الكبلات متحدة المحور والألياف البصرية (06:6م0 :8:66). تعمل هذه الموصلات 
نمطياً بشكل شريطي (060مه:5)» 8076 30 إلى 786 220 والعازل الشائع فيها هو 
© وال 5580 المشع. والعازل الواطئ 788 دول,ء5» أو الإثيلين المتعدد 
(عمع انوطع و[ه2) . 


كبل للإلكترونات 

يصنع هذا الكبل (5ه1ههماههاظ :10 واطوح) من موصلين أو أكثر وعادة من أسلاك 
النحاس الشريطى أو الصلد فى غلاف مشترك. ويمكن تصنيف الكبلات إلى 
موصلات معزولة بالتوازي أو مز زو باللف وهنالك أربعة أنواع من الصف الأول 
كي 

1) موصلات غير معزولة داخل موصلات معزولة خط وصبطاه 50 وَ قتصطه 90؛ وَ صتطه 300 
مزدوجة» وكبل هوائي دوار. 

© موصلات غير معزولة مدغمة بين طبقتين من المادة العازلة (كالكبل المسطح أو 
الكبل المسطح المرن). 

3 أسلاك معزولة منفردة ملحومة أو منسوجة مع بعضها (كالكبل المجدول). 

4) أسلاك معزولة منفردة محصورة ضمن غطاء أنبوبي ممتد. 
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كبل العزل المشترك 

ينتج كبل العزل المشثرك (ع1طه© ممه [ناكمآ-«مصتصسصمه) برسم عدد الأسلاك غير 
المعزولة المطلوبة آنياً خلال بائق (:06دم8) لتكوين غطاء بلاستيكي متكامل فوقها. 
يحدد حجم وشكل صبقغة الباثق سمك الجدار وهيئة المقطع العريض الناتج. 

يمكن تمييز الموصل وتحديد قطبيته من خلال الوسمات التالية: 

* مشابهة لون الشريط على حافة العزل. 

« موصلات مِسمرة وأخرى من النحاس العاري (وممه© عقة8 لصة لعصصت] 
ما 0020 ) . 


« الحافات أو الزعانف البارزة على جهة واحدة. 


الكبل المسطح 

ويعرف الكبل المسطح (عاطة© غواع) بالكبل القائم على سطح مسو (تمصق1ام)ء 
وهو مجمع من عدد من الموصلات المتوازية المرتبطة ببعضها بواسطة عازل. 
تستخدم هذه الكبلات عند وجود محددات مكانية تجعل من نصب كبلات دائرية 
آمرا ضعياًء فهي توفر المساحة والوزن بالإضافة إلى كونها مرنة بحيث يمكن حنيها 
حول الزوايا الحادة» لتتبع شكل الأرض مهما كانت طوبوغرافيتها. كذلك تشئّت 
مساحة التعرض الواسعة الحرارة بسهولة. ومن سماتها المميزة أنها تعمل كفاصلة 
منتظمة بين موصل وموصل تجعل من عملية عزل النهايات الكتلي في موصلات 
الإزاحة (1/111<05 - 15مأعع مم00 امعموعع 1م1215 مملكه [ناكمآ ممتكمصتصصسع31055-1) أمر ١‏ 
سهلاً واقتصادياً. 


تصنع الأشكال الأكثر شيوعاً من الكبلات المسطحة من خلال بثق العازل فوق ما 
لا يقل عن 64 دورة متوازية من الموصلات الصلدة أو القياسية. والنوع الآخر من 
الكبلات المسطحة هو الكبل القوس قزحي (2616© «50منة2)» أما النوع الثالث فهو 
الكبل المسطح الصفائحي (02016 لعاهمندهة] :113) والمصنو ع من أدغام (عمنطء01مة5) 
موصلات مسطحة متوازية بين طبقات من العازل ثم ربطها بواسطة لاصق أو بالحرارة 
والشغط: 
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نقره أو (طعاذط) وهي مذ 0.050 (صتحم 1.3) في الكبل الصفائحي المسطح, كذلك يتوفر 
كبل بأبعاد مز 0.100 (صمم 2.53) نقرة. 


الكبل المسطح المعزول 

يُعزل الكبل المسطح (12]105ناوم1 02016 5156) بكلوريد الفنيل المتعدد (انرم ةراهم 
© - 146,و01): ومن معقد البوليستر» والأوليفين المتعدد التصالبي (- ووم 
مءاهءراه2 3هطمنة)» والتفلون» والأميد المتعدد (هلنصزنواه2). يستخدم 510 في 
الكبلات التجارية لتدنى كلفته. ويوفر معقد البوليستر موصلية حرارية جيدة بالإضافة 
إلى قدرته على التمدد والاتكماش: والانسياب البارد» عدا خاصية العزل الكهربائي. 
ثم إن للبوليستر عمر مط طويلاً وقوة شد (ط)عمع5 عازومءع1) ومقاومة عالية للحت 
(دونعةءطخ). أما الأوليفين المتعدد فله خواص كهربائية ممتازة» ففى درجة 15000 يبقى 
محافظاً على مقاومة عالية للكيميائيات واللاصقات الساخنة. ولكل من التفلونات 
8 وطوقط خواص الكترونية ممتازة أيضاء ويبقى مستقراً من الناحية الكيميائية عند 
تعريضه إلى لأمداء واسعة من الإجهادات المحيطية. لذلك فإن 758 هو عازل فعال في 


حرارة تصل إلى ©2605 درجة مئوية» فيما يبقى 1157 مفيداً حتى درجة 20000. 


الكبل المسطح المدرع 
إن الكبل المسطح المدر ع (016© 1126 161460ط5) هو كبل مسطح مزود بتدريع من 


جديلة نحاسية وغلاف من الفنيل الحافظ مما يسمح باستخدامه خارج محتواه 
المدرع» كما يحصل بين مكو نين منفصلين من نظام. ويمكن لف الأجزاء المركزية من 
الكبل وليه وحنيه بمرونة كبيرة تارك نهاياته مسطحة لتركيب موصل نوع 2« أو - 0) 
(1مأععصطم0 عم198 . 


الكبل البائق المسطح 

يحتوي الكبل البائق المسطح (ع1آطة© 1136 رعلنماء8)ء كما هو مبيّن في الشكل 
1-9 على 476 28 موصلاً شريطياً من النحاس القصديري تم ربطها وعزلها بواسطة 
راتنج باثق (منوع< ع«نددم»«8) من 2١00‏ مقاوم للحرائق نمطياً. ويحتوي الكبل على 9 
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الشكل 1-29: الكبل البائق المسطح. 


إلى 64 موصلاً. يسمح هذا التركيب بفصل الموصلات المعزولة عن بعضها البعض 
وبشكل فردي. وتسمح سيرورة التصنيع هذه بالتحكم في سماكة العزل والمسافات 
بين الآلات عن قرب لضبط المعاوقة (ءععصهلءمص])» والسعة (ءعصمئؤزعومة©)» وخواص الحث 
(عءصهاءن0م1) في الكبل. وتتباعد المسافات في الكبل القياسي بمقدار مذ 0.050 (صتمم 1.3) 
عند المراكز (وعطء]ذ5). 


الكبل الشريطي 

إن الكبل الشريطي (3016© «وط16©) أو الكبل القوس قزحي (8016© «60منه#) هو 
كبل مسطح مُصنّع بطريقة ربط أطوال متساوية من أسلاك ملونة تم عزلها سابقا بال 
© وهي بذلك توفر مساحة ووزناً أكثر من أي نوع آخر من أنواع الكوابل 
المسطحة. ومن منافعها الأساسية سهولة تتبع الألوان المشفرة للأسلاك. ويمكن فصل 
كل موصل معرول سهرلة دون الإضراو بماذة غزلة. يبدو هذا الفرع من الكوايل 
مظهرياً كما في الشكل 1-29 وتتباعد موصلات الكبل القياسي بمقدار مذ 0.050 (صم 1.3) 
في المراكز. 

كبل الشريط المنسوج 

يصنع كبل الشريط المنسوج (8016© 8و1 م177006) بنسج سلك ملون ومعزول 
بال 5770 لتشكيل هيئة مسطحة(:6م51) وهو بذلك أكثر مرونة من أي نوع آخر من 


الكوابل المسطحة. وتمنح سيرورة النسج للكبل مكنة متأصلة للتخلص من الإجهاد 
بما يكفي لمنع كلال مرونة الموصل. 
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الكبل متحد المحور 

للكبل متحد المحور (عاطة© لمتجووه) موصل داخلي واحد يكون إما صلداً أو 
مجدولاً ومن غمد واق من النحاس فوق محور من عازل كهربائي (0016 عتباءءاءزه) . 
يُغطى الحجاب الواقع بمادة ال 20 للحماية» كما هو مبيّن في الشكل 2-29. ولهذا 


الشكل 2-29: كبل متحد المحور. 


الكبل تأثير في النقل الكفوٌ لإشارات 85 ابتداء من 1512 1 وحتى 6112 4؛ ويشمل هذا 
المدى نطاقي 834 و/70. يسمى الكبل متحد المحور المكون من موصلين تويناكس 
(«همخ»2)» والمكوّن من ثلاثة موصلات بالترياكس (1:182). ويخصص الكبل نصف 
الصلد متحد المحور المحتوي على غمد معدني (5568]0188 21611) في نقل ترددات 
المايكرووايف والأخرى القريبة منهاء فهى تقلل إلى حد كبير فقد 817 لأن نصف قطر 
الانحناء أكبر من انحناء الكبل متحد المحور التتليدي: (الظار أيضاً والبق كلدت 
متحدة المحور» في الفصل 7 المعنون «تكنولوجيا المايكرووايف وال 7115]»). 


كبل الليف البصري 


يحتوي كبل الليف البصري (8616© عنام0 ه816) على شريط واحد أو أشرطة 
متعددة من ألياف بصرية داخل غطاء واق يسمح بالتعامل معها دون أن يتعرض الليف 
البصري للصدأ. والألياف عبارة عن ليف أحادي شفاف من الزجاج أو البلاستك قادر 
على نقل إشارات ضوئية معدلة» رقمية أو كهربائية» في المناطق الطيفية المرئية وتحت 
الحمراء. ويبين الشكل 3-29 كبل بصري بسيط. 

يعد الليف الزجاجي الوسط الأكثر تفضيلاً في نقل الإشارات البصرية على مسافات 
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تزيد عن نس 0.6 (ع1 6»1 وذلك لقدرتها على اختزال الفقد أو التضعيف بالمقارنة مع 
الليف البلاستيكي. ويعد الليف الأحادي داخل الغمد الواقي» كبلاً بصرياًء وهناك 
نوعان من هذه الألياف هما: ألياف النمط الواحدة (ورءط1 عل8]0 عاعمزة)» والألياف 


الشكل 3-29: ليف بصري بسيط. 


متعددة الأنماط (ء115 علممن3111)» ويخصص النوع الأول للنقل البعيد المدى 
(155100تطقصة1' 1ة11-عده.1)» فيما يخصص النوع الثاني للنقل القريب (011-11901ط5 
10 لط 11) والذي يقل عن خم 0.6 (تصعا 1) . 


وتشبه مادة العزل ومادة الحجاب الواقي المستخدمتين في كبل الليف البصري 
المادتين المستخدمتين في الأسلاك النحاسية والكبلات. 


تصنيع الكبللات الاإلكترونية 

مجمع كبل العزل المشترك 

فى مجمع كيبل العزل المشترك (لاطصسعددخ عاطقن مله لناكهآ-دمسمه0) يرزم 
(يُحزم) كل موصلء أكان سلكاً أم كبلاً صغيراً لكي يدغم في غلاف الكبل. ويعمل 
التشفير اللوني في كل سلك أو كبل على جعل نصب وتركيب ذلك الكبل والسلك 
سهلاً عدا كونه مساعداً في تقفي الدارة وفي تشخيص الأعطال. وتشكل الرزم الكبيرة 
للموصلات المعزولة ذات القطر الصغير عادة مقطعاً عرضياً دائرياً. ولكن الموصلات 
ذات الأقطار الكبيرة والأعداد القليلة تكون مقطعاً مقطعاً غير منتظم. 

تُضْمّن الحشوات (51116:8) في الكبلات المركبة من موصلات قليلة العدد وذات 
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أقطار كبيرة لتعديل التخسف وعدم الانتظام الذي قد يظهر تحت الغلاف الخارجي. 
فالحشوات تحسن من مظهر الكبل وتوفر فصلاً موصلياً جيداً في خطوط النقل ذات 
الفقد القليل. كذلك تعمل كنوع من وسادة في كبللات الاحتمال النقيل 01670[ بكوع11 
و1) المعرضة لحالات ضغط ثني متكررة. ومن الحشوات شائعة الاستخدام» 
القطن الخفيف غير الموصل للكهربائية» والجوتء والفنيل» والتايلين المتعدد 
(عدءانوط)بواوم)» والألياف الأحادية من الثايلين المتعددة والمبروم. 


إن الأربطة (9:5من8) هي خيوط مغزولة حلزونياً حول مجاميع منفردة من 
موصلات معزولة لكي تتماسك ويمكن استخدامها في التغليف (عم]13016). ويستفاد 
من الأربطة الملونة في فصل وتشخيص المجامع المتماثلة فيما يستخدم البوليستر أو 
البوليبروبيلين في كبلات التليفون خاصة. يلف شريط (6م28) عادة حول مجاميع 
الموصلات المعزولة كحماية إضافية ضد سوء الاستخدام الميكانيكي ولمنع الأضرار 
التي يمكن أن تصيب عزل الموصل. فيلفء الشريط بين الأغماد والموصلات 
المجاورة. كذلك يسهل الشريط من عملية تعرية أو قشط الغلاف كما أن وجوده 
يكين ملعا عارجيا ناعما لكي 


يعد البوليستر من أكثر مواد «الشريط» شيوعاً بالاضافة إلى الشريط الورقي. ويلف 
الشريط عادة إما حلزونياً أو طولياً. 


إن الأغلفة الخارجية (1301615) وتسمى أحياناً أغماد (جمع غمد: طا50). وهي 
تغطى الكبل الموصل وتحافظ عليه ضد الحت والصدأ الميكانيكى» إضافة إلى تأثير 
الكبسبائيات المراقة» والنار. ويغطي الغلاف الخارجي فوصياد وامهدا أو كياد يرقف 
وعندما يستخدم النايلون كغطاء داخلي فأبعاده النمطية تتراوح بين «ذ 0.002 و مذ 0.006 
(من همده 0.05 إلى دده 0.15) سماكةً. ويكون الغطاء الخارجي عادة من مادة الفينل أو 
البوليثيلين» أو النيوبرين» أو البولييوريثاين» التي تكوّن 10 في المئة من قطر قلب 
الكبل. يُسحب الغلاف الخارجي عادة فوق القلب لكي يلتصق بشكل واسع مما 
يسهل 'فرغة. غلماء بآن يعض 'أغلفة التبوترين الفارجية تعامل بالضعظ لملء كاقة 
الفجوات الموجودة في قلب الكبل وفيما تقوم بتزويد الكبل بسطح ناعم صلدء إلا أنه 
يصعب إزالته أو تقشيره مالم يتم عزل الموصل في الداخل بنوع مختلف من 
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البلاستيلك) أو تغطيته بفاصل (مغممومء 5) أو حاجز (رعتسة8) . 


إن أغلفة 5970 هي في طبيعتها مضادة للحت والاحتراق» ولذلك تستخدم في 
كباات البيوت وللأغراض العامة. ويستخدم النيوبرين حيث يتعرض الكبل لسوء 
استخدام أو تداول قاس. ولا يتصلد الكبل بدرجات حرارة دون الصفر كما أنه مقاوم 
للزيت والأوزون والطقس. ويمكن للكبلات المغلفة بالنيوبرين أن تدفن في الأرض أو 
توسد في أنبوب غتتتكمه©6)ء) أو صينية) أو حامل» أو ماسورة. 


يوفر 1م112 (مادة تجارية) كافة خواص النيوبرين» ويبدي مقاومة هائلة ضد 
الأوزون» والتأكسد. والحرارة. 


ويفضل العديد من مصنعى الإلكترونيّات استخدام مجمعات كبلات بين الربطات 


الخارجية قبل تصنيعهاء وعندما يتعرض الكبل لسوء استخدام. 


تصنيع الكبل متحد المحور 

تصنع الموصلات الداخلية للكبل متحد المحور نمطياً من أسلاك صلدة أو 
مجدولة من تحاس ملدّن فياسياً ومغلق بالقضدير أو الفضة. يكون تضعيف الكبل أقل 
باستخدام الموصلات الصلدة, إلا أن مرونته تتعاظم مع الموصلات القياسية. ويفضل 
السلك النحاسى الملدّن لخواصه الكهربائية الممتازة» ولكن عند أخذ المتانة والقوة 
الميكانيكية فر الاعتبار فإن الموصلات الحديدية المغطاة بالنحاس أو بسبائك 
النحاس هي الأكثر قوة وبالتالي استخداماً. تستخدم في الوقت الحاضر خمس مواد 
لعزل قلب الكبل المحوري كهربائياًء أربع منها مؤسسة على البولي أثيلين 
(6مهانزطاءنراه5) فيما يكون الخامس من التفلون «58. والبولي أيثلينات البائقة 
(عدع اترتطاع نواه لعلمعد8) هي الأكثر استخداماً لعزل قلب الكبل كهربائياً وذلك 
لكلفتها المتدنية وتوفيرها خواص كهربائية جيدة. ولكنها عموماً غير ملائمة 
للاستخدام في الأماكن التي تزيد حرارة المحيط فيها عن 80:0 أما البولي أثيلين 
(6معانرط)عنزاهم) فهو قابل للاحتراق» إلا أن الدرع وغلاف الكبل المصنع من ال 2570 
يقللان من هذا الخطر. وللبولي أثيلين ثابت عزل كهربائي يعد الأعظم من بين المواد 
الخمس المشخصة (2.27). 
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يستخدم البولي إيثيلين المشعع (المرتبط» تصالبياً): في درجات الحرارة العالية 
التي تصل إلى 1250» وله نفس المواصفات الكهربائية التي يتمتع بها البولي أثيلين 
التقليدي» إلا أن له متانة مضافة مصدرها السيرورة الإشعاعية التى تحوله إلى مادة 
بمواصفات جديدة. إن لهذا العازل مقاومة عالية للحت» وللكرووة وللمذيبات 
وحرارة اللحام» وللتشقق بنتيجة الإجهاد. ويبلغ ثابت عزله الكهربائي 2.45. 


يستخدم البولي أثيلين الخلوي (أو الرغاوي) حيث تكون الحاحة إلى ثوابت عزل 
كهربائي قليلة. ويمكن أن تصل ثوابت عزله إلى 1.5 أو أقل. ويمكن لهذا البولي أثيلين 
أل يرتبط دالا لأضفاء يريد من القرة والمكانة: 


ويحتوي البولي أثيلين المقاوم للهيب (181306-1668:056) على مضافات تحسر: 
من قدرته على تحمل اللهيبء إلا أن هذه الصفة تزيد من ثابت عزله الكهربائي إلى 
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©200»: كما أن ثابت عزله الواطئ (حوالي 15-2) يجعله ملائماً للاستخدام في 
الكبالاف شتحدة المحور الصغيرة يهدا. 


يُحدد ثابت العزل ٠‏ لقلب الكبل المحوري قطره الخارجي وكذلك وزن الكبل 
المنجز (المصنع). وحيث يتطلب أن يسقت التضعيف (18600امع]]ى) والمعاوقة 
(©5هلهمم1) ثابتين يمكن اختزال أو تقليل الفصل بين الموصلين الخارجحي 
والداخلي» إذا ما قلت قيمة #. وهذا يشجع بدوره على تصنيع كبلات أخف وأرق. 
ويوصى أن تكون مواد قلب الكبل ذات ثوابت عزل كهربائي قليلة للاستخدامات في 
الطائرات حيث توفر المجال المتاح وتقليل الوزن أمران مهمان وحرجان. من ناحية 
أخرى بالإمكان تخفيض ثابت العزل الكهربائي باستخدام محاور (قلوب) نصف 
صلدة. يُلفَ السلك ذو الفقد القليل 58126500 1.0:0-1.055) حول الموصل الداخلي 
بدلاً من قلب الكبل الصلد. ثم يبئق غلاف مصنوع من نفس المادة حول اللولب تاركاً 
فسحة هوائية. تعتمد قيمة ‏ الفعال على نسبة الهواء إلى العزل الكهربائي. 


يتحقق التدريع (عهنهاء1م5) في الكبل المحوري من خلال نسج أسلاك نحاسية 
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ذات أقطار صغيرة جداً بعد معالجتها بالقصدير أو الفضة. والنسج بطبقتين بدل طبقة 
واحدة يعطي حماية أكثر. 


وحيثما يتطلب الأمر تقليل الكلام الجانبي والضوضاء توصف الكبلات ثنائية 
التدريع» وثنائية التغليف» وثلاثية المحور (15132121). وتوصف 15.1111-0-17] في 
الدروع المجدولة بأنها البديل للكبلات 86 متحدة المحور. ولكن هناك دروع أقل 
كلفة وأقل تأثيراً في الوقت نفسه تُصنّع من السلك المغزول حلزونياً» مع صفيحة مايلر 
المكسوة بالألمنيوم» والبلاستك الموصل للكهربائية. وتقبل هذه الدروع البديلة 
للاستخدامات التجارية (فقط) في الكبلات متحدة المحور ولأغراض فقد البيانات. 


يحافظ الغلاف الخارجي (13616) على الكبل متحد المحور ضد الاجهادات 
المحيطية ويعد كل من البولي أثيلين وال 500 مادتين فاعلتين في التغليف الخارجي. 
فال 25070 يقاوم تغيرات المناخ والحت ويوفر مقاومة فاعلة ضد الرطوبة ولذا يستخدم 
في الكبلات ذات المواصفات العسكرية. 


تصنيع كبل الليف البصري 

تحتوي كبلات الألياف البصرية القياسية على 1» أو 22 أو 6» أو 2.12 أو 18 ليف 
بصريء ويحدد العدد بحسب الاستخدام. وهنالك مجالان للاختيار في اعتماد الليف 
البصري هما: محتوى الغللاف الخارجي ()هعدومطه© 6علءة1)» وعامل القوة 
(:ءطدهعك! طنودءئ5). والمكونة الأكثر استخداماً في الغلاف الخارجي لحماية الكبل 
ضد الصدمات والحت هى ال ©8507 و البولى أثيلين» والبولى يوراثين» بهذا التسلسل 
عادة. تستخدم عوامل القدوة واخل الكيل لكيانة وإسعاه اليفك البصري وإزاحة 
الإاجهادات عنهء ومن هذه العوامل الفيبرغلاس» وغزل الكفلار (معولا عوابع>1)» 
وسلك الحديد. 


وصلات للالكدروتيات 
إن الوصلاات (15مأعع ده ك) أجهزة دارات ميكانيكية لربط موصلين (15ماء كمه ©ك) 


وتكوين مسرى تو صيل ذي مقاومة قليلة) وغير ملحوم (ووعاسةء5). ويتوفر من 
الوصالات حجوم وأشكال متعددة ومختلفة. للوصلة عادة جزءان أحدهما يوقف 


س5 


(5ع2 نمع 1) سلكاً أو كباةٌ والجزء الآخر متصل بمخرج مقابس أو قدرة (01 زعومم 


أع غ0 عاعهامععه ) . 


يسمى الجزء «الذكر» (ننةهط 31316) بالقابس (عن[م) ويسمى الجزء «الأنثى» 
بالمستلم (عاعمامءءةع) أو الغلاف الخارج (:12016). ويُستخدم هذان الجزءان في 
ربط الموصلات (0:8ه0لد«ه©) داخل الدارة» أو المنتجات» أو الأنظمة. تصنف 
الوصلات الإلكترونية كالآاني: 
»وصلات حافة البطاقة (ءعع50-لجده). 
» وصلات العمود والعلبة (ه8 1صه 6:وه2) . 
«الوصلات المستطيلة متعددة المشابك (مام 1ن ممادع صماءه) . 
« وصلات الإنهاء الكتلي وإزاحة العزل (- ؛معصععهاموذط-مهنغهانادمآ ممتتمستصدع] دوملج 
1112 . 
»وصلات التردد الراديوي أو متحدة المحور (بإعمعدوعء1 - منله لمتحدمه) . 
« الوصلات الدائرية أو الأسطوانية (لدعملصناين مه عماسعمت) . 

لقد قاد التنامي في قبول الشروط العالمية لبروتوكولات الاتصالات البعيدة 
(دمندءتسسصدروءن1ء1)» وبنية المواصلات العمومية (عتداعءنم5 5ا8)؛ إلى قبول 
متزايد للشروط العالمية للوصلات» بالإضافة إلى الواصفات ذات الصلة بالتطبيقات 
العسكرية والتجارية» لاسيما فيما يخص الأبعاد لضمان توافق في قابلية التبادل 
(زإناتطدععهدطءمء)م1) في الأنواع المختلفة من المنتجات التجارية والصناعية» وكل ما 
بو المبيكيلك: 


وصلات حافة البطاقة 


إن وصلة حافة البطاقة هي وصلة «أنثى» قطعة واحدة تلتقي بحافة لوحة الدارات 
أو البطاقة (بموح) لاكمال الترابط. ولكافة البطاقات وصلات تماس (5ا0مدمع) 
معدنية على جهة واحدة أو جهتين تتصلان أو تمان وصلات التماس داخل حافة 
الوصلة (:مءعصده0 مع80) حيث يتم إدخالها. 
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تعزز نقاط تماس الوصلات بنوابض وهي تقابل بعضها على امتداد شق الإدخال 
(510 دههة»هوم1) ويعمل الضغط القوي الذي تسلطه كلاليب وصلات التماس 
(5مدتكت عهنووك) على ربط حافة الوصلة فى حافة اللوحة بشكل وثيق. حيثما يكون 
هذا الضعظ غير كاف تماق تخافة البطاق لأسباب علق بالاسفران أو الذز انحةه ير يظ 
الموصل بمسامير رابطة (25زعئه5 عمذمسة0) تثبيته بحافة البطاقة. وتعمل هذه 
الوصلات على إنهاء الكبلات (وواطه0 منهمنسين2) أو لربط اللوحة الأم 
(لتدوط نعط 310) مع اللو حة البنت (0عووطنءغطعتتةط) . 


وصلات العمود والصندوق 

إن وصلة العمود والصندوق (:0]ء06م00 «ه8 41مه 6ووط) هي وصلة متعددة 
المشابك ومكونة من قطعتين (:ماءعصده2 ءعءو1ط-ه10 مزط-31) لتخفيض إمكانية 
حصول حوادث انفصال عند تعرض الوصلة لصدمة كهربائية أو الاهتزاز إلى الحد 
الأدنى. توفر المشابك المتعددة والأباريز (8066:5) عامل ربط قوي جداً. وقد 
صنعت هذه الوصلات لتوافق المواصفات التجارية والعسكرية لكل من أوروبا 
والولايات المتحدة الأميركية. 


الوصللات المستطيلة متعددة المشابك 

تحتوي هذه الوصلات (5دماءعصده0 صنم 31 عداسوهمئءء2) على قابس في نهاية 
كبل ومستقبل مربوط إلى لوحة (61مة5) أو هيكل معدني (025515). ويعرف النوع 
الشائع منها والمسمى النوع 2 (02اءءهده0 6م:0-1©)» المبيّن في الشكل 4-29» بغطائه 
شبه المنحرف. ومخطط مشبك الوصلة المبين في 25-2320 مكون من 25 مشبكاً 
(منع). وهذه الوصلات شائعة فى توصيل الطابعات (5ه6)من,ط) بالكمبيوترات» 
وكتلك بتية الط ناه #الشاعة وحيرها. 


هنالك عدد من التغايرات في هذه الوصلات التي تسمى أيضاً بوصلات الرفوف 
واللوحات (إعصوط 1مه عاءة©). ويضمن الغطاء الشبيه بالحرف 2 تأمين اصطفاف 
القابس والمستقبلة (016ة]مءهء26©) على خط واحد عند ربطهما. ولبعض أنواع هذه 
الوصلات دروع (16145ط5) لحجز أو تغطية 8311 و871» كما أن لبعضها براغي ربط 
لضمان بقاء صلة الارتباط أو التوصيل. 
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إشارة مشبك مشبك إشارة 


أزضي محافظ .1 4. .ع5 بيانات مرسلة 
بيانات منقولة .2 5 عصذا .81 .عند انسح ع1 
بيانات مستقبلة 3 6. جزء بيانات مستلمة 
طلب السماح بالإرسال .4 7. إشارات مستقبلة» 06ذ181..1 
الموافقة على الإرسال .5 8. غير مستخدمة 
البيانات المعدة جاهزة .6 9. جزءء السماح بالارسال 
الإشارة مغا1 م:ه020/0 .7 0. طرق البيانات جاهز 
استلمت. إشارة الخط. شخصت .8 1. إشارة نوعية. شخصت 
فولتية + .9 2. كشاف صوتى 
فولتية - .10 3 إشارة بيانات. اختيار المعدل 
غير مستخدمة .11 


4. عمناضط .81 .515 عانصسةكة 10118 
لعاععاء2آ .518 عمنآ .20ع] .عء5 .2 5 غير مستخدم 


.ء56 جاهز للإرسال .3 


أخهوا .خسو 


الشكل 4-29: وصلة الكمبيوتر 125-232 نوع (1 ذات ال 25 مشبكا . 


وصلات الإنهاء الكتلي وإزاحة العزل 

هي وصلات من قطعة واحدة شبيهة في بنيتها من وصلة حافة البطاقة. وقد صممت 
لوصل كبل شريطي أو مُسطّح. تظهر نقاط تماس أحد هذه الوصلات وعددها 3 
ملحومة داخل فجوة وصلة ©21112 وكأنها أسنان شوكيّة» فى الشكل و5-2-أ. لهذه 
النقاط خرية حركه تييع ليا الا قط :5انيا على امتلاق معرولة اقردية طاء باب 
ضغط خارجي» حيث تنغرز نقاط التماس هذه في موصلات الكبل المسطح. 


تعمل حافات المشابك الشبيهة بالسكاكين على سلخ المادة العازلة وإدغام نفسها 
في أسلاك النحاس المكونة للكبل. ويُظهر المنظر الخلفي للشكل 5-29-ب هذه 
المشابك (نقاط التماس) وهي تنغرز في نحاس سلك مدور وتجبره على الاصطفاف 
فيما يثقب سطحه الخارجي لتكوين ختم منيع على الغازات(5621 أخطع 11 025) » يمنع 
دخول التلوث إلى الداخل. يتحقق الإنهاء (دهمنهصنصمه1) تزامنا مع إدخال نقاط 
التماس (المشابك) مع شيء من الضغط الذي يسبب إزاحة العزل وتكوين حالة الختم 
(لدغة): ويمكن سابط الضغط إمايدويا أو اترماتيكيا. 
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الشكل 5-29: وصلة إنهاء كتلي وإزاحة عازل (811190): (أ): وصلة تماس إفرادية مكبرة و (ب): 


وصلات تردد الراديو أو متحدة المحور 

إن الوصلة متحدة المحور (2م]عءعممه© لهنجةدهه0) هي وصلة أسطوانية أو دائرية 
لإنهاء (دمناهمندحع7) كبل متحد المحور ونصف صلب. تظهر في الشكل 6-9 وصلة 
متحدة المحور مكونة من قابس وحيد المشبك من النوع العسكري. لهذه الوصلة 


الشكل 6-29: وصلة كبل متحد المحور من النوع العسكري. فريول (طويق) 


لمكن 


المزدوحة الية قفل من النوع الثنائي (ع1ب5 - غأعدهنزة 8) (مكونة من مشبك «ذط وشق 


يحمي الظرف الأسطواني الاتصال ويديمه ضد الحت والضغط بالإضافة إلى 
الرطوبة» وكذلك ضد الأملاح, والغبار» والتلوثات المحمولة في الهواء» وطاقة 18 
المنبعثة أو المُستقبلة. وتشتمل القوابس على خيارات لإنهاء الموصل متحد المحور 
الداخلي لكبل» وربط الموصل الخارجي المجدول والقلب العازل (عنماءءاءزط 
0016 ))» بالوصلة ذاتها. 


تقسم الوصلات متحدة المحور إلى أربعة مجاميع انتاجية هي: 

1( القياسي (111ن] بععتنا تقسته ,آل ب0) . 

2 المقزم (©121 ,08210 . 

3 دون المقزم (©581 ,5318 , 5131]4) . 

4) الدقيق أو الصغير جداً (450-7 ,850-3.5). إن كلاً من 3.5 و7 هي كبلات وصل 
أقطارها مليمترات فقط. 

لقد صممت وصلات 11115 لتعمل على ترددات تصل إلى 31112 300» ولها سقف 
فولتية يصل إلى ٠‏ 2500 وتتوفر عادة بحجمين 2 و0. والنوع 2 متوسط الحجم 
ومقاوم للطقس ولوحداته جماعات ملولبة (ووهنامبه© ل4علوعنط1) » صالحة 
للاستخدام لغاية 6112 1. لهذه الوصلات معاوقة موائمة (ءءمهلءمص[ 4عطء:ة31) 
لكبلاات منطه 50 أو قصططه 70. أما الوصلاات 60 فهي متوفرة بنوعين» قياسي» بسهيية 
فولتية يعادل 7 21500 ومفيد ل ]1 210 ولفولتية عالية تقترب من 77 24000 ومفيد ل 0112 2. 


إن وصلات 820 متحدة المحور هي وصلات مقرّمة (عمدههنم:3) لمادون 
وحدات الغلق مصممة للعمل على ترددات تصل إلى 6112 11. ووصلات 2120 
بالمواصفات الكهربائية ذاتها هى وحدات مقاومة للطقسء مزودة بجمّاعات ملولبة. 
آنا وفلةت: :نمك البسرره قو وعدت الصلي دنيقة ونصف مقزمة» مصنّعة 
لترددات تصل إلى 6112 18 لكبل نصف صلدء أو لغاية 6112 12.4 لكبل مرن. يمكن 
استخدام وصلات 5118 أصغر قليلاً على مدى ترددي يصل إلى 0512 4 بنظام ©2. 
ويمكن لوصلات ©5321 على مدى ©2 أعرض أن يصل لغاية 6112 6. 


58032 


هنالك أربعة أنواع من منتجات الوصلات متحدة المحور هي: 
1) قوابس (5ع2118) عادية. 

2 مقابس وحيدة المشبك أو الوصلة (م01ة1). 

3( مسثلمات (وع1عمامعءعع2) . 

4) مهايئات (0:5]م403) . 


والقابس هو وصلة «الذكر» (:م٠عممه©‏ ع2131)» والمقبس وحيد المشبك هو 
وصلة «الأنثى» (01]ء26ه00 216درع1)» ويستخدم مدقا لإيقاف أو إنهاء الكبل عاري 
النهاية (16ط2© 0160م مناكهل)) . تتصل المستلمات عادة بلوحات (واعموم) أو هيكل 
معدني (6»635515. وتشابه المهايئات معادن الوصلات ولكن مع جماعات 
(5:ءامسدهح) مختلفة. وهنالك أيضاً أساليب لحام في لوحات أرضية معزولة» وفي 
لوحات الدارات المطبوعة (05جهوه8 غنداءمك لعامط) . 


تعمل وصلة الحاجز الموصل (:مععممه© 0دعط1ان8) كترانزبستور بين كبلين 
مقطوعين في جهتين متقابلتين من صندوق معدني أو فاصل في طائرة أو سفينة. وتعمل 
هذه الوصلاات على إدامة ثبات ضغط الماء والهواء على وصلة الحاجز (لوعط]1ان8) . 


وقد تم تعريف أبعاد الوصلات متحدة المحور النوع العسكريء بالإضافة إلى 
نوعية مادتها المختارة» وطرائق التصنيع والاختبار» بواسطة 0-39012-آ2211» وهي 
مواصفة منسقة ثلاثية الخدمة. والمواصفة التطبيقية الأخرى لتعريف هذه الوصالات 
هي 1-0-22557آ111. 


تحدد الأبعاد التقليدية للكبلاات متحدة المحور من خلال قطر الموصل («عاعصة1[ 
01011 60) والقلب العازل للكبل المطلوب إنهائه (0260نمدهء1 »8 10)» وترددات 
البث المعتمدة باللإضافة إلى خواص العازل الكهربائي. كذلك فإن الخواص 
الكهربائية لكبل 87 تؤثر على تصميم واستخدامات الوصلات متحدة المحور 
وتشمل هذه: المقاومة (ععههؤوزوء2)» المحاثة (ءعمهاءن1م1) للموصلات وما بينهما 
من سعة (3016806م03) وتسرب (1.621886). لتجنب فقدان طاقة 11 يجب إنهاء الكبل 
متحد المحور فى خاصية معاوقته. وتحصل هذه الحالة عندما تكون الفولتية متساوية 
على جميع النقاط ضمن السطر (6هذ1) وليس هناك من موجة فولتية مستقرة 
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(ء1877 عمنلمة:5). ولموافاة هذه الاحتياجات» يتعين جعل أبعاد الوصللات متحدة 


تصنع أجسام (أغلفة) الوصلات متحدة المحور القياسية والمقزمة عادة من 
النيكل» أو النحاس الأصفر المطلي بالفضة» في حين تصنع أجسام العزقات الجماعة 
(15] وعصتامنه0) وبقية الأجزاء المعدنية لوصلاات 5214 شديدة الصغر (ع11غةنصتسطن5) 
من الحديد المقاوم للصدأ اللامغنطيسي. وتصنع المكلامسات الأنثى (ء1قتمع]1 
15) من نحاس البريليوم المغطى بالذهب. 


تصئّع أجسام وصلات 5218 و25110 وعزقاتها الجماعة» وبقية الأجزاء المعدنية) 
من النحاس الأصفر المطاوع (8855 لصدآط 81314) فيما تصنع الملامسات الأنثى من 
نحاس البريليوم. و تزاوج وصلات 5068 بواسطة نابض مع جمّماع ذاتي الأطباق 
(عصتامسه0 816 مدم5) لسهولة الفتح والغلق. 


تصنع عوازل الوصلات متحدة المحور من مادة التفلون تترايوروثيلين 17571 عادة؛ 
أو من خليط من التفلون والزجحاج. وتطلى بعض الوصلات متحدة المحور التجارية 
الرخيصة بطبقة من سبيكة خارصين. ومع ذلك» ينبغي أن تخلو المناطق المعاملة 
بالخارصين من السطوح الخشنة أو النتوءات التي تسبب فقدان 88» وتجعل عملية 
الجمع (عمنتامسهع) أو الفصل (عدنامداهء16) عملية صعبة. 


يتوجب تفكيك الوصلات متحدة المحور لكي تربط بالكبل متحد المحور في 
سلسلة خطوات. وهنالك ما لا يقل عن عشر طرائق مختلفة في ربط الوصلات 
بالكبل» فيمكن على سبيل المثال ربطها بكلاب (4أومصةان»))؛ أو بالتجعيد 
(ع ستمستك) » أو بتلحيمها على كبل مرن» أو تلحيمها أو شبكها على كبل نصف صلد. 


وتستخدم الوصلات متحدة المحور قليلة التكلفة حالياً بشكل واسع لإنهاء 
(:ةهندنة]) الكبلات الحاملة لتردد أوطأ من إشارات الفيديو والإشارات الصوتية 
(0نلسدة) في الستيريوات وأجهزة الفحص الالكترونية بالإضافة إلى البيانات الرقمية 
في الكميير ترات وأنظمة الإتصالات. يحمل الموصل الداخلي الإشارة فيما يربط 
الموصل الخارجحي في أرض مناسبة مشتركة ويشكل الموصل الخارجي المجدول 
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درع دائمي لحماية موصل الإشارة من التداخل الالكتروني (التشويش) المنتج 
خاريا 61 فيما يمنع فى الوقت عينه إشعاعات إشارات البيانات المبثوثة ذات 


الترود العالي : 


وصلات الموصلات المتعددة الدائرية 


تسمى وصلات الموصلات المتعددة الدائرية (:م6ءنلهمع16ن11 عدانهيه 
001 )) أيضاً الوصلاات الأسطوانية (15مأععصده© لمعل سنا )) وتستخدم عادة 
لانهاء (ء:همنده]) الكبلات الدائرية متعددة الموصلات. ولهذه الوصلات نقاط 
تلامس تتراوح بين 4 و 128 نقطة؛ أي أن بإمكانها استيعاب 128 سلكاً منفرداً أو 
كببللات متحدة المحورء أو ألياف بصرية بتوفيقات مختلفة. والقابس هنا هو جزء 
الموصلة المربوط إلى النهاية الحرة أو المتحركة من الكبل. فيما يكون المستلم 
(©1عهةامءءه2) المقبس الجزء المتصل بحاجز الفصل (لوعطل8)ء أو العلبةع أو 
اللوحة. ويظهر في الشكل 7-29 مقطع توضيحي للقابس المُقرن والمستلم وصلة 
دائرية متعددة الموصلاتء من النوع العسكري. 


هيكل إسناد وتثبيت 


الله <0» 
الشكل 7-29: صورة توضيحية لوصلة دائرية متعددة الموصلات من النوع العسكري. 
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من السمات المهمة للوصلات الدائرية سرعة اصطفافها ووصلها (عمنامبهمع) أو 
فصلها (عصنامنامعصل]) دون الحاجة إلى استخدام أدوات مساعدة. ويعمل الغلااف 
المعدتى للملاميسات والقوايس عن إضافة حماية د الحت والقوى الاريية الى 
توثر على الوصلات المستطيلة. ويحفظ الغلاف المعدني أيضاً لوامس الارتباط 
(5أعدامه© عمنه321) من التلوث المحمول هوائيأء والغبار والرطوبة» والأملاح» وفي 
الوقت عينه يحمي الموصلات الضمنية ضد 7861 أو 2151 الخارجية غير المرغوب 
فيهاء وفضلاً عن ذلك يزيد من امتداد تدريع الكبل لمنع الموصل أن يعمل كهوائي 
(8همعنمة) وإرسال طاقة 285 الداخلية بشكل أشعة. 


من المعروف أن الوصلات الدائرية تستعمل بكثرة في الطائرات العسكرية 


والمدنية لتوصيل حاويات الكترونيات الطائرة (وعمة© عندماعة عمانله321) . 


كما أنها شائعة الاستعمال في البوارج والغواصات والقطع البحرية الأخرى وفي 
ملاجئ الأعتدة. وتستخدم الأنماط التجارية منها في معدات البث الراديوي 


والتلفزيوني» وفي الربوتوتات الصناعية وسيرورات أنظمة السيطرة. 


وتكون آليات قفلها المتكاملة» إما كاملة أو بشكل غلفة ملولبة جزئياً (وللهتعهم 
ولاأعطك لعل دعغط1) أو قفل المغلاق (اعم.آ طعءوءم8), أو بشكل المسمار والشق 
المنحني لتوفير تلازم وارتباط معضد ذاتياء دون الحاجة إلى براغى داخلية أو خارجية 
نيط أ عو الوعيلق كلاف إن الوسلة الدا يه قافر على لمعمل مندمات ويه 
واهتزازات تنعرض لها الطائرات والبواخر التجارية والعسكرية القتالية. ويُستخدم 
حلقة خارجية مغروزة أو مخرمشة (164:م) لفتح الأغطية المرتبطة ببعضها البعض. 
بالإضافة إلى ذلك تستخدم مفاتيح ضمنية (1-15نا8) لتأمين اصطفاف سريع وصحيح 
أو استقطاب لنقاط التلامس (قاعةام 20 عسنتة3/1) . 

وتخدم وصلات الحاجز الموصل (810115680) كموقع نقل بين كبلين متقابلين على 
الحاوية المعدنية في الطائرة أو السفينة لتوفير كينونة ضاغطة ومضادة للماء على 
الحابير الموضا» 


تتوفر أنماط تجارية لأنواع من الوصلات الدائرية العسكرية التي لا تتطلب قائمة 
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الأجزاء المؤهلة 0081 باهظة الكلفة» ولا التوثيق القوود (مهه)معسدءوصط بوناناطمععم1) 
كوماقي مزاضقات الوعيتلات العسكرية» وإتما #طلن تعقيها خنينا قديكر ن متي ا 
لدى الزبائن (العملاء) التجاريين» وبالنتيجة تصبح وحدتهم السعرية منخفضة. 


الوصلات متعددة الموصلات الدائرية العسكرية 

تصنع وصلات المشبك الدائرية متعددة الموصلات (جماء همعن لسط8 عمانممتك 
09 2زط) للاستخدامات العسكرية في ثلاثة حجوم مصئفة 1) القياسية» 2) 
المقزمة أو الصغيرة (عسسهدنم:2)» و3) الصغيرة جداً (عسدههنمنسطن8). ويتشابه فى 
جميع الوصلات الدائرية العسكرية كل من التركيب الداخلي ومتطلبات الفحص. وقد 
خصصت حجوم الوصلات القياسية للاستخدام على ظهر السفن وفي الأنظمة 
الإلكترونية في القواعد الأرضية» فيما تستخدم الوصلات الصغيرة جداً لإلكترونيات 
الطائرات لخفة وزنها وحجومها الصغيرة. ولكن نظراً إلى صغر حجم الأنظمة 
الإلكترونية المحمولة على ظهور السفنء والمركبات» بالإضافة إلى إلكترونيات 
القواعد الأرضية» يتم استخدام الوصلات الصغيرة جداً في هذه الأنظمة عموماً. 


وفي الحجوم الأكبر يتم تأمين خمسة عوائل من الوصلات العسكرية الاستخدام: 
© 1/111-03899. 

.1/111-026482 © 

1111-5015 © 

.1/111-038723 © 

.1/111-)022992 © 


وتتبع الأنواع الأربعة ل 2111-0-38999 التسلسلات 1» 11: 111) .17 ولكل تسلسل 
فروقات ميكانيكية تؤشر تحويرات أجرتها القوات العسكرية المتعاملة مع أحد 
مُصَنْعِي هذه الوصلاات الكثر. 

وتخصص الوصلات الدائرية متعددة الموصلات الصغيرة جداً للطائرات 
العسكرية ثابتة الجناح والهيليكوبترات بالإضافة إلى الفعاليات المشابهة في الطائرات 
التجارية الكبيرة. وأمثلتها الوصلات الرابطة («ونمغءومهوعئه6]م]) للراديو» والرادار» 
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والأحهزة المحمولة على الطائرة. وتربط هذه الوصلات في الطائرات الحربية إلى 
أجهزة السيطرة على إطلاق النار» وإجراءات الرد (0265ا5هعصترعاصناه0)» وتحديد مسار 
الصاروخ» وبقية الأنظمة ذات الخصوصية الحربية. وهي تستخدم في كافة أنواع 
الصواريخ, والسفن الحربية» والغواصاتء وفي الدبابات وغيرها من المركبات 
القتالية» بالإضافة إلى المعدات والأجهزة الإلكترونية المتحركة في الملاجئ. 


ولقد صممت وصلات أسطوانية سريعة الفصل لتسهيل عملية الفصل التلقائي 
للإلكترونيات وكبلات القدرة الكهربائية عن الصواريخ لدى إطلاقها. ويربط في 
غلافها الخارجى عادة حبل قصير من معدن مجدو ل (لجةتزصة.آ 116121 8:31060)» وعند 
الطلذق العارو ح وسللة ضغط عل هذا الحل الله بيصي بوره قتلم سباح 
ملولب (5]معممعء5 عصنامه© 162060) لتحقيق الفصل السريع والتلقائي. 


مشابك ومقابس الوحدات الدائرية العسكرية 

تُصنّع مشابك ومقابس الوصلات الدائرية للاستخدامات العسكرية (لمه وصاط 
15 ناعم 18/111117 801 5اععاءه50) من البرااص «النحاس الأصفر) أو من 
البيكل - الفضة. وتشكل المقابس(9001615) من موارد غير حديدية كالبريليوم - 
النحاس» والفسفور - البرونز» أو النيكل - الفضة. تحتوي هذه المقابس على وجوه 
تماس ليفية اللولب مرنة (5م6ع12من5 أعماه0© عملمم كت تدعآ تعمم[ عاطنك21) لمسك 
المشابك بقوة كافية للحصول على موصلية كهربائية عالية» حتى بعد تطبيق عدد كبير 
من عمليات الربط والفصل (7عدرءع2عمء215 عت امعسوودوم8). إن مواقع المشابك 
والمقابس في الوصلة المعدنية موضحة في الشكل 7-29. وتكون المشابك في 
مستلماتها حيث يسهل حمايتها ذلك لأن المستلمات مثبتة فى العلبة أو الحاوية ولأن 
القابس يكون في المقبس. 

يُعنّ الذهب الطلاء المفضل لنقاط التماسك لأنه يوفر تماساً انزلاقياً غير متلف 
ومقاوماً للحت» والأكسدة» وبقية التلوثات التي تمتص الإشارات «الجافة» واطئة 
المستوى. 


ويتطلب طلاء في الحد الأدنى مقداره «ذير 50 (هزير 1.3) في الوصلات العسكرية» 
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وحوالي 15 إلى هذير 30 (صير 0.4 - دير 0.8) في العديد من الكترونيات الطيران» وفي 
التطبيقات الصناعية. 


توضع المشابك والمقابس في أغطية من الألمينيوم أو الحديد غير القابل للصدأ 
وتكون ثقوب المقابس متباعدة مما يوفر توزيع تماس وتباعداً ملائمين. ويجب أن 
يتوفر للمشابك شيء من حرية الحركة لمنع تضررها هي أو المقابس عند وضعهما 
بشكل خاطئ حيث لا يتحقق انتظام الاصطفاف (]0ومهاع1ا2115). ويتحدد التباعد 
المسموح به بين مراكز المشابك والمقابس بواسطة فولتية» وتيار» وتردد الإشارات 
المراد بثها أو نقلها. 


لوصلات الأسلوب العسكري نقاط تماس منقولة (5ئع8م00© 72616م0سمع2) وعدة 
(4ومسسنت) موصلة في أسلاك منفردة في الكبل. وتُفدّز أطراف القابس المتعددة 
الأسلاك ذات نقاط التماس المجعد «ممره81-عءاهم» داخل غطاء الوصلة بواسطة أداة 
يدوية خاصة لها القدرة على ضغط اللوالب (وعمن,م9) فتفعغل هذه النقاط في أماكنها 
داخل الغطاء. وبهذه الطريقة يسمح للمشابك والقوابس أن تزال بسهولة عند 
الفحصء أو عند تغيير الدارات في الميدان» أو عند إجراء التصليح والإدامة. ويمكن 
إزالة نهايات الأسلاك فردياً (دهنةسمنصصع1 عئزللا 1دسل1نلم]) واستبدالها دون التأثير 
على الموصلات المجاورة. 


ولقد اعتمدت كبلات متحدة المحور خاصة مزودة بمشابك وقوابس وكذلك 
كبلات ألياف بصرية لأحداث شبك متعدد (0زم2018) للوصلات الدائرية. وتألف 
نقاط تماس الألياف البصرية المجال المتاح بواسطة هذه الوصلات» بالاضافة إلى 
كبلات الألياف البصرية» ومتحدات المحور» التي يمكن أن تختلط (0ع«تتسعام1) مع 
نقاط تماس التردد الواطئ . 

تُصنّع الوصللات محكمة الإغلاق (164ه56 نرالههناعممع11) مع نقاط تماس مثبتة 
بقوة داخل مباعد زجاجي أو خزفي. وحيث إن نقاط التماس هذه غير متحركة؛ 
يتوجب ربط الأسلاك تراد طلحهها بع البعدر فرع سذات تشققات في المحبس 
محكم الغلق (5621 عاعصممع1]) وبالتالي زعزعة الأحكام. 
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مقابس للمكونات الالكترونية 

للكلمة مقبس (:50016) معان متعددة ومختلفة في تكنولوجيا الإلكترونتات فهي 
يمكن أن تعني جزء «الأنثى» في الوصلة والتي تستلم القابس أو الفيش (هداط)» أو 
مكونة لوحة الدارات الخاص بحضن الأداة الالكترونية أو الكهروميكانيكية ويظهر 
في الشكل 8-29 مقابس مصممة لاحتواء أو حضن «21 في لوحة دارات. وهي أيضاً 
مناسبة لاحتضان 10 أو مُرَحّل(26139) » وغيرها من المكوّنات الالكترونية. وتتوفر 
مقابس تجارية قياسية لاحتضان الأجهزة التالية: 

« رزم علب مزدوجة الخطيّة (215 -ووماعوط عمنآ-هآ-لهسن). 

"٠رزم‏ علب مفردة الخطية (طآك -ععهواعدط عمنآ-م[]-عاعصاد) . 

9 حوامل نط -و1ع11مة0 متطن 0ع20ع.آ له ؤ5وع501عآ) . 

» مصفوفات شبكة المشابك (و204 -وتزدسك 10 -ستط). 

© أنابيب الاكترون من أشعة المهبط وأنابيب القدرة الميكروية. 

« مُرخّلات الحالة الصلبة» والكهر وميكانيكية الصغيرة. 

جسم بلاستيكي 


مقابس لمشابك 1212 


0 
0 
م 
ذ*2 
لضام 


0 
0 
م 


مشابك للوحة دارات إيلاجية 
م ننعكص] لعدهظ8 أند 0 


شكل 8-29: مقابس ل 1017 مكونة من 14 مشبكاً. 


تخصص المقابس عادة لتركيب الدارات المتكاملة المعقدة أو المكلفة مثل 


المعالج الميكروي (:5501قع 106 م0 1/11 أو المتحكم الميكروئ (ع11متممع مك111 


اللذين يتلفان خلال عمليات التلحيم (وءووءءه:ط 64101-501061) الموضحة في 


0ؤ5 


الفصل 28. وتخصص المقابس كذلك للحالات التي تتعرض فيها المكونة 
(معمهمدهك) للإستبدال خلال فترة خدمة المنتج أو النظام. ويتوجب أن تزال 
المبرمجة الميدانية 580124 وما إليها من ذاكرات مثل 8220115 من دارّاتها المعيلة 
(ئانداء1© 6و110)» فال 212034 معدة للاستبدال وال 8201/45 للمحو أو الشطب وإعادة 
البرمجة. وتستخدم المقابس أيضاً لمراقبة مُرَحّلات 215 الحساسة. 


لمقابس الإيلاج الهّن (مقابس '711) (ئاءع 501 (211) م101 دمناتءوم1-ميه2) نقاط 
تلامس تعمل من خلال ذراع تجعل عملية إقحام وإزالة الدارات المتكاملة الكبيرة 
ذات المشابك المتعددة سهلة وغير مؤذية للمشابك. ولكي يتم وصل الجهاز 
الإلكتروني بهذا المقبس يُدخل قابس الجهاز بكل بساطة في المقبس (الاإبريز) 
المفتوح. وعندما تستقر المشابك في أماكنها تُحدك الذراع فتربط ( أو تشبك) 
الجهاز في موقعه بإحكام. من ناحية أخرى يعود فشل مقابس 215 إلى حجومها 


الكبيرة وكلفتها العالية. 


القوابس, وقوابس التليفون والحاكي 

تصنع القوابس وحيدة المشبك (15ء12) والقوابس (وعدام) عموياً لتلائم متطلبات 
ربط مختلفة. ومن المهم التفريق (التمييز) بين الكلمتين (عصمطم) و(مممطمط) فالأولى 
اختصار لكلمة تليفون وتعني أن القابس والمقبس وحيد المشبك قد طورا أساساً 
لأجهزة التليفون أما (مهمطط) فهي اختصار لكلمة (طمةضعمممطط) وتعني أن القابس 
والمقبس وحيد المشبك قد طورا أصلاً لربط كبلات الأجهزة الصوتية (منوده). 


وصلات الألياف البصرية 

يجب تحقيق ربط بعناية فائقة بين نهايات الألياف في كبل الألياف البصرية لتقليل 
الفقد عند النقل والبث (0155100زومة1). وقد صممت وصلات ألياف بصرية 
(تعاءعمده© عناومرءط11) خاصة لجدل (ومزوزام5) كبل الألياف البصرية ويئسس 
بعضها على تصاميم وصلات الكبل متحد المحور. وليس هنالك من معيار عالمي 
لوصلات الألياف البصرية» ولقد أنتج العديد من الوسائل التجارية دون تقييد. وتقوم 
العديد من شركات الخدمات التليفونية والشركات المصنّعة للكابلات بتصنيع ما 
يلائمها من الكبلات لتمشية عُدَّدِها وأجهزتها. 
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ويتوجب على وصلة الليف البصري أداء الفعاليات التالية: 

٠‏ تحقيق اصطفاف الألياف المرتبطة للحصول على نقل كفوء للقدرة البصرية. 

ربط أو جمع الألياف إلى الأجهزة البصرية. 

٠‏ حماية الليف من المحيط وخلال عملية التداول والتركيب. 

© إنهاء عامل قوة الكبل (0)عم506 واطده 6غةمندرع2) الذي يحرر الليف من الضغط 
والانضغاط (مزوم»1). 

« المساعدة في تحرير الكبل من الضغوط 2ء1ا86 منة58 . 

إن المشكلة الأساس في وصل الألياف المتقابلة تكمن في الاصطفاف المحوري. 
وترزم أجهزة إلكتروبصرية مثل و758152» وصمامات زرق الليزر الثنائية (موناءهزمآ1 
65 :ه1.356)» والصمامات الضوئية الثنائية (000:0010065) في مستلمات وصلة 
لتسهيل مهمة ربطها بالكبل. 

هنالك عدة طرائق لربط الليف بالليف كفيلة بمنح الألياف ما يرجى من الاصطفاف 
المحوري. وتشمل هذه الطرائق شبك نهايتي الليفين داخل تجاويف شبيهة بالحرف 
7 أو (وذووه7:6) أى طغطيما معأ بواسطة قضيان معددة - وهتالك جيوه تبذل 
لتطوير طرائق بسيطة ولكنها دقيقة بغية جدل الألياف البصرية ميدانياً لتهميش الفقد 
فليس من العملي أن تقطع أطوالاً من كبل الليف البصري وترسله إلى ورشة التصليح 
لتوصيلها. 


إن مقدار الفقد في القدرة البصرية (5وم.] ع:ه2 1وعنام0) في وصلة بينية رابطة 
(ععة معام[ #ماءعصمه0-م-رماءعهده0) يتراوح بين 08 0.5 و 8 2 اعتماداً على كل من 
تصميم الوصلة ونوعية وبراعة الصنعة (متطقصهص1ه7). 
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الفصل الثلاثون 
حماية الدارات الالكترونية ومكوناتها 
المحتويات 


« نظرة شاملة ٠‏ الفواصم (صهائر) (وء5و201) 
» حاميات الدارة (5:مئههاممط 6)زدره0) ١‏ *» مجمعات الحماية ضد الفورة 


(وعتاطسعودى دمتعم امعط معنن 5) 


»أجهزة حماية من فرط الفولتية » الحماية ضد التفريغ الالكتر وستاتيكي 
(وعع1ع12 امتاءعع ارط 1 0)01) ((ممتععاممط ماكط) ععتهطاء15دط-ع0هاومتاعع 1 8) 


أدّى استبدال صمامات الاستقبال (وءطن1 عم0زءء26) بالترانزيستورات والدارات 
المتكاملة إلى خلق حاجات جديدة لحماية الإلكترونيات والدارات الكهربائية على 
حد سواء. تعمل الدارت الصمامية (واننه 1066) بشكل جيد في درجات الحرارة 
المرتفعة» وهى تبعث تزامناً كمية كبيرة من الحرارة دون أن تتعطل. من ناحية أخرى 
فإن جميع الأجهزة الحاوية على أنصاف موصلات عُرضة للتلف في الحرارة العالية. 
علاوة على ذلكء فإن الدارات المتغذية من مصادر عالية الفولتية» كخطوط 0م 
النمطية» تكون قادرة على احتمال التغير فى مخرجات التجهيز الكهربائى» فيما تتنلف 
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الأجهزة الحاوية على أنصاف موصلات بسرعة بزيادة الفولتية. فضلاً عن ذلك فإن 
التفريغ الإلكتروستاتيكي (851 - ععنتقطء15[ عتتماوممءعة81) لم يكن ينظر إليه كعامل 


مهدد في زمن الدارات الأنبوبية. 


لقد قادت هذه الحقائق إلى توجيه مزيد من الاهتمام بحماية الدارة خارج إطار 
تجهيزها بفاصمات (50565)» أو ربما مراوح للتهوية. وأدّت حساسية أجهزة أنصاف 
الموصالات وسرعة تعددضها للتلف إلى قيام صناعات جديدة لإنتاج وسائل حماية 
لهذه الأجهزة ومعداتهاء ومنتجات محطات العمل. وأصبحت حساسية دارات الحالة 
الصلبة (واندهت 506 50114) موضوعاً ذا شأن وأكثر خطورة بزيادة كثافة المكونات 
على لوحة الدارات» وكذلك بزيادة تعقيد الدارات المتكاملة وتنامي كلفتها المادية. 


ولقد أثبت بعض 3105105 أنه سريع العطب بال 858 وفرط الفولتية. 


وتستجيب قاطعات الدورة (75هلة8:6 )نداء0)» والفاصمات المثبتة في لوحات 
خدمة ©ه» في البيوت» والمكاتب» والمصانع؛ ببطء شديد ولا شك في أنها غير قادرة 
على حماية الأجهزة الحساسة أو الدارات من فرط التيار وزيادة شدته كما أنها غير قادرة 
على تصفية أو حجز واخزات الفولتية المنتقلة (وع1زم5 عع012؟ أمعزوهه1). وهذا يعني 
أن على مصممي الدارات والأنظمة الالكترونية أن يدغموا حاميات الدارة في الدارة 
ذاتها أو بالقرب منها في الأقل. وهكذا بات مصنّعو الالكترونيات يعملون على تصميم 
عدد من أجهزة الحماية ووسائلها كالفاصمات والمقاومات المتغيرة المعمولة من 
أكاسيد معدنية ((1/10175 - (15مأولته17) 15مأ5زوعظ1-ء1طدتتة7؟ 0106 116631 وغيرها ضمن 
دارات منتجاتهم. فضلاً عن ذلك فإن مصنعي الكمبيوترات جميعاً ينصحون بوضع 
وسائل حماية ضد الفورة (15ما]ء6]هء2 وعننا5) بين مُخرج ©ى وكافة مكونات الكمبيوتر 
المشحونة كهربائياً. وينصحون كذلك بالحماية الموضعية لأنظمة الستيريو كافة, 


لقد أفرزت الأضرار والتهديدات التي تصيب 105 ولوحات الدارات أثناء التصنيع؛ 
والفحصء والنقل» أنواعاً مختلفة من نماذج حماية 898» ابتداء من أحزمة المعاصم 
المؤرضة (ومةنا5 أكت11 لعلسصدامميه)) إلى الأرضيات الموصلة, والمؤينات (و1ء2نمه1)» 
والحاويات» وحتى الملابس. وظهرت برامج حماية (1]5[1 لتدريب العاملين في التعامل 
الملائم مع أجهزة أنصاف الموصلات سريعة العطب وكذلك مع لوحات الدارات العامة. 
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إن حامية الدارة (2مئععامءط اتدمميع) هي فاصل دورة مصغر يعمل على حماية 
الدائرة الالكترونية ضد تأثير فرط التيار. تُركب حامية الدارة ضمن صندوق أو حاوية 


المنتج الإلكتروني الحساس. 


وتنصب قاطعات الدورة المصغرة ذات الإجهاد الكهربائي الأقل من قاطعات دورة 
خط مم الأولية بشكل تسلسلي (وعتمء5 م]) عادة مع قاطعات دورة المكتب» أو 
غرف البيت» أو المصنع, الأولية» فبإمكانها أن تستجيب بشكل أسرع إلى تيار ذي 
حمل أقل من قاطعات دورة خط ©هى» وبذلك يمكنها توفير حماية أفضل. 


لقد صممت حاميات الدارات المضمنة (المدمجة) في المنتج الإلكتروني 
لتستجيب للأعطال الأعطال الالكترونية داخل قمرة أو سقيفة» كتلك الأعطال الناتجة 
عن مكونات معيوبة أو دارات القصر (5]نداه, 6رهط9). إن هذه الحاميات المحددة 
للتيار هي في الحقيقة نسخ معدلة من قاطعات الدورة الأكبر وقد صئّفت على أنها عثرة 
لحظية (م1:1 وناهءمهامة:وم1)؛ أو معوق زمني أو حاميات الدارة الحرارية (لمدسءم] 


1ع انلا ) . 


خانيات الدارة المغنظيسية الآنية 

صممت حاميات الدار ة المغنطيسية الآنية تناع عنتأعمعد]/ا كتامعمة)صماكم1 
©1281 - ورماءة1مرط) بطريقة تسمح لقطبيها (ماعمندمع) أن يفتحا عند ازدياد المجال 
المغنطيسى المُسبب عن فرط التيار (626تناه:ء07)» إذ إن هذين القطبين حشاسان 
للتيار لمن لدرجة الحرارة. ويكون العنصر الحامي ضمن الدارة المغنطيسية عبارة 
عن ملف لولبي سولينويد (50165010) ذي محور مغناطيسي (1لكةتخ) من النوع 
الصفاق مربوط بجماع (عمنامسهك) قابل للارتداد وملامسة الأقطاب. فعند ازدياد 
التيار (بسبب عطل أحد المكونات أو لحصول دارة قصرء فى الأغلب) يتفعل الملف 
اللرلى فاضا التلبين عن تعشتيماء فالزيادة فق السعال التغطيين لدي غطاذ 
المغنطيس المفصلي بطريقة مشابهة لعمل المُرحل الإلكترومغنطيسي 


(تإقاع] عتاأعمع مسمععهة81) . 
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من ناحية أخرى» وعلى النقيض من المرحلء لا يفتح المحور الحامي (1ماعم ارط 
عنتاتقسرة) القطبين الكهربائيين بصورة مباشرة وإنما يفصل سلسلة من الربطات 
الميكانيكية ضمن علبة الحامي بما يسمح لنابض سريع الاستجابة أن يفتح القطبين 
بقوة وذلك لتجنب الالتصاق أو حدوث شرارة كهربائية (عمنه.ه). ويحصل فتح 
القطبين بسرعة تقارب 2 8ه (جزأين من ألف جزء من الثانية). 


وعندما تعود حالة فرط التيار إلى طبيعتها يمكن إبطال حالة الارتباط يدوياً بواسطة 
عتلة فصل (1.67آ) صغيرة. 

كذلك صُئّعت أجهزة الحماية هذه كمكونات ثنائية الفائدة» إذ تربط بين فاعلية 
مفتاح الفصل الكهربائي (51:0 واععه1) وفاعلية جهاز الحماية. ويبقى القطبان في 
معظم أجهزة الحماية مفصولين إذا استمرت حالة الخلل أو فرط التيار حتى وإن وضع 
المفتاح في موضع التشغيل (ممغتوه2 م0) . 


حاميات الدارة الهيدروليكية - المغنطيسية المئخرة 


إن حاميات الدارة الهيدروليكية المغنطيسية المواخرة (عتأعمعة/1 نإداء1 عست" 
10111102 - كرماءعاممط السممتن ملسمل ر8) هي حاميات دارة مغنطيسية آنية حاوية 
على مؤخر زمني هيدرو ليكي (مطافة<1 نإقاء1 عصسذا عنلنهل:ز1]). وكما هو مُبيّن في 
الشكل 1-30 يُسبّب التيار المار خلال تلافيف الملف الداخلي تكوين فيض 
كهرومغنطيسي يجذب المحور إلى غطاء أسطوانة فارغة تحتوي على مكبس معدني. 


يُظهر غطاء الأسطوانة (0مطوة2) استجابة الحامي من خلال إبقاء القطبين 
متلامسين عند زيادة التيار غير المدمر لتقليل حالة الاعتاق المزعج (ععمه و81 
عسنومة:1). وبالإمكان إعادة ضبط التأخير الزمني لغطاء الأسطوانة يدوياً وذلك 
لتحقيق متطلبات حماية الدارة الخاصة. فعلى سبيل المثال يمكن تحديد التأخير 
الزمني عندما يكون التيار بنسبة 100 إلى 125 في المئة فوق القيمة المقدرة. وهذه 
الشيية كافية لجذب المكبس إلى قعر الأسطوانة رقع إلى الأعلى. ولدى حركته إلى 
الأعلى» يضيق المكيس إلى تفاقية الدارة المغنطيسية مسيباً زيادة كقافة الفيض 
وبذلك يزيد من جذب المحور. 
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يُحدّد الزمن اللازم لحركة المكبس إلى قمة الأسطوانة» جزئيأء من خلال لزوجة 
سائل السليكون الموجود في الأسطوانة محكمة الغلق. فعندما يصل المكبس إلى 
القمة يُفتح الغطاء. وفي حالة زوال فرط التيار قبل وصول المكبس قمة الأسطوانة لن 
يفتح الغطاء؛ ويقوم نابض إرجاع بدفع المكبس إلى مقر الأسطوانة. ولكن عندما تزيد 
فورةالتيار فجأةعن6 مرات المعدّل المطلوب (والمقدّر) يتوقف فعل تأخير 
الهمتادوط الزمني ويبتعد القطبان عن بعضهما فوراً. 


لا تتأثر حامية الدارة الهيدروليكية - المغنطيسية بنتيجة التغيرات في درجة حرارة 
المحيط» ولو أن التغيرات في لزوجة السائل الهيدروليكي قد يكون لها تأثير قليل على 


زمن التأخير. 


شكل 1-30 آل حامي الدارة الهيدروليكي - المغنطيسي المؤخّر للزمن. 
حاميات الدارة الحرارية 
تشبه حاميات الدارة الحرارية (1 - 5زماءعاهء2 انداء0 [2صعط1) الفاصمة (ء5ن1)» 
فهي الة حشاسة للحرارة» مكوّنة من مجش نصلي ثنائي المعدن يفتح نتيجة الحرارة التي 
يولّدها مرور جمل كهربائي فائض. يودي هذا الفعل إلى إطلاق سقاطة (مزلاج) تفتح 
قطبي الدائرة الكهربائية بقوة. ويعتمد تحدٌّب العنصر ثنائي المعدن على الفرق في معامل 
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التمدد بين عنصري المعدن» وتتناسب الحرارة الناتجة طردياً مع حاصل ضرب مربع 
التيار والفترة الزمنية لهذا التيار:12» بافتراض أن المقاومة تكون مستمرة. 


تركب حعافيات الدازة الحرارية عادة لحفاية الأسلذاك مع فرط الخرارة وها يمكن 
أن ينجم عن ذلك من تلف في العزل» ولا يوصى باستخدامها في حماية الأجهزة 
الحاوية على أنصاف موصلات حساسة وداراتها. ويمكن أن تعمل بعض هذه 
الحاميات كبقية أنواع الحاميات الهيدروليكية - المغنطيسية كمفاتيح قدرة (ع:.وم 
119 موفرة بذلك كلفة استخدام مفاتيح منفصلة. 


هنالك نوعان من 7508: النوع القياسي» والنوع موجب الضغط. في النوع الأول 
ينحني العنصر ثنائي المعدن إلى الأعلى فيقلل من الضغط بين سطوح تلامس القطبين 
حتى يفتح النصل بشدة فاصلا القطبين عن بعضهما البعض. وفي هذا التصميم قد 
تصبح الحرارة المتصاعدة عالية جداً قبل أن يفتح النصل بسبب تناقص ضغط 
التلامس. وقد يقود هذا الأمر إلى تعطّل مبكر أو حتى التحام سطحي القطبين 
ببعضهما. من ناحية أخرى يُصمّم 708 موجب الضغط بطريقة يزداد فيها ضغط 
التلامس مع زيادة حرارة فرط التيار. وعند وصول الحرارة إلى النقطة الحرجة يفتح 
النصل بقوة وحالا ويطفئ القوس تلقائيا. 

توفر حاميات الدارة الحرارية كبقية الحاميات الهيدروليكية - المغنطيسية مقاومة 
للدارة تعينها في تحديد أعطال الدارة المؤثرة على التيار. كما أن بعض هذه الحاميات 
يمكن إعادة ضبطها (20560) يدوياً. إلا أن الحامية لا يعاد ضبطها حتى يبرد العنصر 
ثنائي المعدن إلى درجة يعود بعدها إلى وضعه الطبيعي في درحة حرارة الغرفة. 


يمتاز الحامي الحراري باستجابة بطيئة زمنياً وهي أبطأ من استجابة الحامي 
المغنطيسي ولا يتوفر أي تدبير وقائي للتأخير في التوقيت الزمني» لذلك فهي أكثر 
عُرضة للانطلاق الخاطئ (عسمنعوعه1 وكلة1)» ثم إن ضبطها المح سلفاً قل يتغيّر نتيجة 
التغيّر فى الظروف المحيطة بها. 
أجهزة الحماية من فرط الفولتية 

هنالك ثلاثة أصناف عامة للأجهزة السلبية مُصئئمة لحماية أنصاف الموصلات 
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ضد فرط الفولتية (وعءزوء1 ومتاءععامءط ععما[م نت 01) الناتج عن أسباب طبيعية وأخرى 
من صنع الإنسان وهي: 

1) صمام ثنائي مُخمد للفولتية المنتقلة (55175). 

2) مقاومات أكسيد المعدن متغيّرة (0101775). 

3 أنابيب حامية لفورة الفولتية (81/2). 

مُخمدات الفولتية المنتقلة 

تتمثل مخمدات الفولتية المنتقلة (11755 - رمووع1ممناك عع04غ01؟؟ امعنكصه1) بصمام 
ثنائى متماس القطبير: 211 لفولتية انهيار العزل (ممتاعصنة - للط عطعمفلهحة تعدعع2 


21)ء مُصمم لحماية الدارة من خلال عكشض الانحياز (وهز8 - وورعءع©) بطريقة 
قمط الفولتية (عمتمسةك© ءعمناه17). 


ينكسر الصمام الثنائي مكوّناً دائرة صر عندما تزداد الفولتية عن الحد الانهياري 
المثبتة عليه. وعندما تنهار الفولتية (خلال عكس الانحياز) دون مستوى الانهيار 
(8162100) يعود التيار إلى مستواه الاعتيادي. 


ولل 59755» المصئّعة من السليكون» قدرات تحكم بالقوة تزيد عن تلك الخاصة 
بالصمامات الثنائية المخمدة لفولتية انهيار العزل؛ ولها قيم مقاومة تسلسلية منخفضة 
(وعتالة/آ ععسهاوزوعجه - وعتن5 :08.])ء كما أن فترات استجابتها تقاس بالبيكوثانية 
(5815-10. من المعروف أن صمام زنر الثنائي القياسي (2:006 #عمء2 4تددمة:5) لم 
يصمم لحماية الدارة إلا أن 7105 بإمكانه القيام بفعالية مزدوجة هي تنظيم الفولتية 
والقمط الحمائي (عستصمسةك وعخناءوامءط). وبإمكان 7175 حماية دارة ©2 إلا أنه 
يتوجب وضع اثنين من 797/8 ظهراً إلى ظهر لحماية دارة ©8. ومن ناحية أخرى يتوفر 
9 في رزمة واحدة» أو مثبتة على سطح ال و17975. ومن الخواص الأكثر أهمية لل 
5 ما يلي: 

1) قدرة النبض (:206 هو1ان)» وتعادل أقصى قدرة نبض مضروبة بفولتية التثبيت 
(ع1701638 عستمصسمك) . 

2 الفولتية المباعدة (عع12ه/17 017 كصةا5) . 

3 أقصى فولتية تثبيت. 
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وتتراوح الفولتية المباعدة (وهي أقصى فولتية تتحملها دارة 1115315 في موضع 
الانفتاح قبل حصول قوس كهربائي (ودنء:ه)) من 5 و 170 فولتاً. وتتراوح فولتية 
التثبيت بين 7 و 210 فولتاً. وبإمكان 79085 القيام بوظائف الدارّة التالية: 

« حماية 106 من 858 وعكس التجهيز الكهربائي» أو فتح التغذية (م0 طع)8:1) 
الكهر بائية. 

«» حماية ترانزيستورات الإخراج (015أذاقصة1 أنامان0)» بالإضافة إلى 2105 من 
حالة الترحيل المسيبة عن وصل الحمل الحني للدائرة الكهربائية (020آ مااع ص1 
عستطع511) . 

« استبدال شبكة كروبار (21607011 ننه0057) من ناحية إخراج منظم الفوتلية. 

* منع تحول الحمل الحنَّي وانتقاله إلى دائرة الخرج. 

» حماية أجهزة 21051787 من التحول المنتقل إلى خط التغذية الكهربائية. 

* امتصاص مستويات عالية من الطاقة على خطوط البيانات والاشارات (كلقمعخ58). 

مقاومات أكسيد المعدن المتغيّرة 

إن مقاوم أكسِيك المعدن المتغيّر (11017 - :مإؤوته/1 0106 21621) هو مقاومة متغيرة 
بإمكانها حماية الدارات الإلكترونية ضد تحول فولتية ©46 لكونها تعمل بشكل مشابه 
للصمام الثنائي ظهراً إلى ظهر (21036 81 0 ع٠8).‏ إن 21077 هي مقاومة غير خطيّة 
تتغيّر قيمة مقاومتها على أساس دالة الفولتية التطبيقية (ءع7701:8 160[مومه). يُلحم جسم 
2017 عادة من حبيبات أكسيد الزنك ويخبز في فرن لتكوين جسم أحادي الليثية 
8101 عتصدمطا نامده]/3) . 


وكنتيجة لخو اصّها المتماثلة ثنائية الجانب (وع)وعاع هموك اهمع ه811 ادع تاعسصر5) 
أصبح بمقدور 71017 المسك بفولتية 0م خلال تأرجحها بين السالب والموجب. 
وعندما تزيد الفولتية المستخدمة عن مدى 3107 تنخفض مقاومتها بشكل حادٌ 
وتصبح دارة قصر. وعندما تُقاطع الفولتية المنتقلة يرجع 21017 إلى حالته الاعتيادية 
وذلك لأن جسمه قابل لامتصاص الطاقة من المنتقلة دون أن تدمّر الجهاز. يُررّم 2/017 
بنفس طريقة رزم الأقراص المكسوة بالرصاص شعاعياًء أو كما في حالة معاملة 
الأقراص المكسوة بالاإيبوكسيء من نهاياتها. 
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حافظات ضد فورة الفولتية 

تتمثل الحافظات ضد فورة الفولتية (51755 - ورماءعامءط ءي4غ1ه7؟ عوس5) بأنبوب 
غاز يعمل كجهاز حماية للدارة لقدرته على تحمل فورات فولتية أكثر من تحمل 75/5 
أو 24079. يوفر 89/5 مساراً قليل المقاومة لانتقالات الفولتية المتعاقبة» عندما يزداد 
توقد الفولتية فيها. يتأيّن الغاز داخل المعدن الفلزي أو يتأين الأنبوب الخزفي خلال 
فرط الفولتية مسبباً تغير ال 8578 من حالة اللاتوصيل إلى حالة التوصيل. ويسبب 
القوس الكهربائي المتكون قّصراً في الدارة خارج 898 بالإضافة إلى تأريض 
(عهندصسه:6) كافة التيارات العالية. وبعد مرور الانتقال يزال تأين الغاز وتعاد تهيئة 
575 الذي يمتلك فترة استجابة أبطأ من كل من 7578 أو 11017. 


ا 1-1/4 


الشكل 2-0 فاصم (مصهر) قياسي يمكن استبداله 


الفواصم (صهائر) 

إن الفاصم (عون2) «الشكل التوضيحي 2-0) أداة كهربائية تستخدم» مرة واحدة» 
لحماية الدارة الكهربائية. يحتوي الفاصم على سلك محوري أو شريط مقاوم 
التيار). تحمي الفواصم الدارات الإلكترونية والكهربائية عندما تكون مربوطة على 
التسلسل بين الحمل (1030آ) وخط القدرة (عمنآ ع:ىهو2) . 


29201 


يبلغ قُطر الفواصم الأميركية القياسية مذ »! (صصد 6)» وطولها مذ 1!4 (صص 32)) 
ومدى فولتية تحملها ه78 125 إلى ©7784 250» ومدى التيار الذي تحتمله له وا إلى ه 15 أما 
الفواصم الأوروبية القياسية فقطرها مز 2.0 (صمم 5)» وطولها مز 0.8 (سم 20) . 


يمكن قياس زمن استجابة كافة الفواصم بالمليثانية قتد. وأكثرها شيوعاً هى 
الفواصم السريعة (عصناءة أىه28)» أو بطيئة الانفجار (810 510) أو مُوكخَرة الزمن 
(:213 عدمة8) . وبعض الفواصم التي تحسب مساحة أقل على لوحة الدارات يتوجب 
أن لا تُلحم (لمع1ع10وومت]) ليسهل استبدالها عندما تنفجر. 


تم تطوير صنف جديد من الفواصم التي يعاد تنضيدها (205614016) والتي تربط 
مباشرة على التسلسل مع الدارة المراد تحييدها (2150160). وتعرف بالفواصم معادة 
الاستخدام من بلمر 210 (وعفناظ عاطقناءوع 210 معمرنراهم). ولهذه الفواصم القدرة 
على إعادة تولين.ذانها بعد إزالة الخال وإغلاق القياز: 


مجمعات الحماية ضد الفورة 

إن الحاميات ضد الفورة (مماءماممط وونن9) أو مجمعاتها (ممتاءماممط وود 
وهنااسوددة) هي رزمة إلكترونية لحماية الدارة تُربط بالتسلسل مع خط عه وسلك 
تجهيز الجهاز بالحمل الكهربائي (0:0© عمنة) وذلك لحمايته من تذيذت الفولتية 
ونقلاتها معزومه ععمئ[ه؟17) وفوران التيار (عع:ن5 غمعسصد©). وشريط الفورة (ععن5 
م5ا5) هو منتج صناعي يحتوي على سبعة مخارج 40 محميّة مع خط 0ه ينتهي بفيش 
(عساط) يربط مع مخرج ©ث (اء1اناه 0ث). يحتوي الشريط على حامية دارة صغيرة يُعاد 
توليفها وذلك لحماية عدد من الأجهزة الإلكترونية كجهاز التليفون» وماكينة 
الفاكس» والمودمات المنفردة (وصم2]036 6مو5]200-41). وتتوفر النماذج النمطية من 
أشرطة الفورة لفولتية بين 7 330 و 77 400. وبإمكانها تبديد طاقة تصل إلى 1 210. 


لبعض هذه الأشرطة مُحذّر صوتي وكشّاف ضوئي. وتشابه كابحات الفورة 


(15501ممناك عمنن51) أشرطة الفورة إلا أنها توفْر مديات تشتيت طاقة أعلى» قد تصل 
إلى 190:3 عمصفية أساسا لحماية الكمبيوثر انها 
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الحماية ضد التفريغ الالكتر و ستاتيكى 

إن التفريغ الإلكتروستاتيكي ((851 - عوتقطءون»طآ عتتماومنءة81) هو تأريض سريع 
للشحنة الإلكترونية التي تتجممع على السطوح غير الموصلة وتؤدّي إلى توليد شيحنة 
بفولتية عالية. بإمكان مثل هذه الشحنة أن تتجمع على سطح مثل سطوح المكاتب 
والورق والبلاستيك. وعندما تُلمس هذه السطوح بجسم ناقل كيد إنسان أو سِلك قد 
يتكون قوس كهربائي مرئي» وإن كان ذا تيار واطئ. ويولد 850 فولتية عالية قد تكون 
كافية لتدمير أو تعطيل أجهزة من أنصاف موصلات وداراتها. 


بالإمكان تحشس 888 عند حَفَّ الحذاء الذي تلبسه بالسجادة فى غرفة قليلة 
الرطوبة ثم لمس أكرّة الباب المعدنية. ستحش بصعقة كهربائية خفيفة إلا أنها مؤلمة 
تنتقل إلى جسدك بشكل ومضة أو شرارة قد يصل طولها أحياناً إلى نصف إنش وهي 
تتقافز بين الأصبع والأكرة. 


وللتوقي من التأثير المزعج ل 855) لاسيّما خلال شهور فصل الشتاء عندما تقلل 
حرارة الغرف الرطوبة دون 50 في المئة» طورّت وسائل حماية واخثرعت برامج فعالة 
لذلك. وهنالك أجهزة متدنية الكلفة تحيّد خطورة تهديد ال 855. ومن المنتجات 
الواقية من 8575 المتاحة تأريض الساعد والقدم بأحزمة خاصة» وأكياس بلاستيكية 
موصلة للكهربائية وصواني (1533/5 1016) وحُصّر أو سجادات موصلة للكهربائية 
وحتى بخاخات تحتوي محاليل تتشتت 855 على السطوح غير الموصلة. بالاضافة 
إلى ذلك طوّرت أجهزة إلكترونية يُحدّد فيها إذا ما كانت الأدوات المستخدمة فى 

وتوفر أجهزة أخرى تفريغاً الكتروئياً مُعيّراً (ععتقطعءعوتط لمعتاعه81 لمعنو ءطتلو) 
يحاكي خواصٌ 851 الفعلية عند اختيار المنتجات. كذلك هناك مرطبات للهواء (رنه 
2201101 ومراوح مُويّنة (وصهآ1 8نم10) تكيّف الهواء في حيّز العمل. ويوصى 
بوضع خطة متكاملة للتوقي من 858 في المصانع والمستودعات وحيث توجد 
الأجهزة الإلكترونية الحشاسة ل 858 وداراتها» وحيث يتم نصب هذه الأجهزة» أو 
فحصهاء أو رزمها. وتتوفر تعليمات لاقامة حيّز عمل مُسيطر فيه على 858 في غرفة 
مُسيطر عليها بَينيأ» كما هو مبين في الشكل 3-30. 
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م جهاز مؤررض 
موين 
تيار هواء مُوَيّن ل > 


صدرية عمل 
موصلة للكهربائية 


أو سمق 5110016 


حصيرة تشتيت الشحنة الستاتيكية 


الشكل 3-30: حيّز عمل محمي من التفريغ الإلكتر وستاتيكي (1051 


تتضمّن المستلزمات المهمة لمشروع الحماية من 858 التعاوني ما يأتي: 

« نقل كافة الأجهزة الحشاسة أو لوحات الدارات إلى حاويات» أو صوان» أو 
أكياس مصنوعة من مواد موصلة للكهربائية بحيث يتم تشتيت أية شحنة كهروستاتيكية 

© إجراء كافة أعمال الرزم» والتفريغ» والفحصء والتركيب على سطوح مؤرّضة 
جيداً. 

© ينبغي أن يلبس الأشخاص المتعاملون مع أجهزة حساسة أساور حماية مورّضة» 
وحيثما يتطلب الأمر أن يلبسوا مراييل موصلة للكهربائية أو سماقات (ماءمصرة) . 

« الحفاظ في موقع العمل على رطوبة نسبية بحدود 50 في المئة أو أكثر. 

* تعريض منطقة العمل لتيار هواء دوّار مُيّن لتحييد الأيونات فى الهواء» وبذلك 
يُمنع تجمع الكهربائية المستقرة على الجدران» والسطوح المكاتب وغيرها من 
المواد المحاذية لمنطقة العمل. 
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ثبت المصطلحات 
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بوابات نفي الضم ذات الدخلين 

الفاصلة الطليقة ذات 32 بت 

مسجل الإزاحة التسلسلى ذو الأربعة بتات 4 
كلمة من 8 بتات 

نظام الثمانية ميلمتر 

الحت 

مواد كاشطة 

ردغة كاشطة 

شديد التحدر 

وصلة فجائية 

الخالص 

المرمزات البصرية لزاوية المحور الخالصة 
قناطر التيار المتناوب 

إشارة فيديو ملونة 

حركات العداد الالكترودينامى لقياس 460 
قسم الصورة 86 ١‏ 

قدرة خط التيار المتناوب 

محوللات خط التيار المتناوب 

قنطرة قياس عم 

قدرة التيار المتناوب 

دخل مفغل التيَار المتناوب 


تيار متناوب 


دورة التداول أو الدخول ‏ , 
دخول متعدد لطيف انتشار مُشفر 
زمن الدخول 

أجهزة إضافيّة مكمّلة 

المُراكم 


محول الطاقة السمعية 81/7 
المختصرات اللفظية (الأوائلية) 
منشطات 

إنشاء المكوّن الفعال 
المكوّنات العاملة المنفصلة 
المكوّن الفعال الالكترونى 
تقنية الماتريكس الفعال ( 
مهايء 

الرمز الرياضي المضاف 
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عله عمدلا أنامه] 2 

غمتمط عمننده11 غز8 32 

كتعادلعع ؟] التطاذ لدتع5 أاز8 4 
100 86 8 

ع 5/5 10111 8 

مماكة ام 

5لمتعنة]/ عاكامة حاط 

'كتتتااك عاكتكةرطم 

أمنحلطم 

نل )امنحتحاق 

عانآامؤامظ 

عط لدعتام0 عاعصخ اكمطاكذ عأناموطم 
ع0 0م 

لممعزك معل71١‏ لععرعاط :0010 عم 
كألاعطاء 1/101 "إعاع د مهد جل متاعع81 عم 
لمناع56 عع3مم[ عم 

01 عمنآ عم 

ه5101 عمنآ عم 

810 امعصع سسموع11 نعم 

نع 007 لكر 

أتاصآ ممتلمااععوط عممع عع 3] عم 
كلدك ع3 0م 

ع5 مدع 5 عم 

عامعاءعءع م 

كستجرنآ لعنممعاءعععم 

010 عستمعءاعععم 

ستعاع رمع اع عع م 

ع00ن) ععسمامعءع م 

آمامعءع م 

عا ووعمع م 

عام لسط/ط1 صماكةكتدآ عل00) غمحصسره] ووعمع م 
عصة]' ووعمع م 

20001 

201[ لاتطتاءع م 

وعدل] ممتتدءم ]1 01 تإعمتوعم 
ممع دعرمع8] لماتع زد[ عتمسدءعم 
ع1 لهده تدع تكدلا عله تامع م 
عم10' عتتقدسمتجاع م 

عتأكتامع م 

(1لخ) تعانتصحصم]' عممطمدععء8/1 عتاأكدامعم 
اع نالكصة' عتاأكتامع م 
لس 

مله اناع ل 

1 ع0 م من عاكتاعم 
ع0 001) عاعته 15[ عكناع م 
اعم ممه عتمماععا8 عحتاع م 
(10ع اطخ ) دآ حتطلدالطا عحتاعمط 
"امأقتتاعم 

عام قلخ 

تتاوؤوعءعع 4 00 4001 

ع000) لدعتتهسعطتة]/8 لع00 م 


دارة مصفوفة طارحة وجامعة 
الجماعات 
سيرورة الاوضافة 
نغمات العنوان 
تنفيذ وظيفة المسجل 
لصق القالب بلاصق 
منافذ الرسومات المتقدّمة 
أجهزة .771 شوتكي المنخفضة القدرة والمتطورة 
دارات الحالة الصلبة المتقدّمة 
الفضاء الجوي (جو فضاء) 
فسحة هوائيّة 1 
جهاز استنطاق محمول جوا 
هوائي الفورد الأنشوطي 
التشوهات 
اصطفاف 
خلايا قلوية 

شح التمرير الكا 
ا لتمرير الكامل 


مكونات شاشة الحروف والأرقام 

شاشات البلور السائل لعرض الحروف الأبجدية 
والأرقام 

السواقات والأقراص المدمجة البديلة 

خطوط الاتصال الأرضيّة البديلة 

عدادات الارتفا 

مرسلات الراديو المضمنة سعوياً 

أجهزة استقبال التضمين الشعوي 

الرمز القياسي الأمريكي لتبادل المعلومات (اسكي) 
غير متبلور 


الأمبير - ساعة 


التضمين الشعوي (841/1) 

حاوية 

تجائبل 

شاشة المخطط القضيبى التماثلية 
الحوامل التماثلية 

الكمبيوتر التماثلى 

سواقة تمائلية 

دخل/خرج متماثل 

التمائلية البيئية 

الموشر المتحرك التماثلى 
مقاييس الملف - المتحرّك التماثلى 
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تلات تلن عجتتاد]/! ناماع طناك لصخ نرعل00 3 

للم 

ووعع260 1006نل0 4 

وعمه!' ووع401 

تعاولوعظ] عط]' عصزووعلل0 م 

اعمتاخ عند[ عتحتوعطلخ 

كك0 عنطمة61) لععصه كلخ 

(0آ11ملذ) آ1"1' تكتتامداءد معنتتوط امآ لععصة كلخ 
'جناتداعمتن) عتماد 0نآه5 لععصة كلم 

ععةم5مع م 

مة0 تت 

:1611052401 عوط 1م 

لخ حرومآ ملآ 

كناكة نام 

ألع معنا 

دلاءن عمتل لاك 

اع1ة© وموط [آر 

إلا 

عانله]/8 نتقامكندآ عتعسسسصقطامام 

(105ل]) وتتدامدادآ لمادجن لتناونآ عتتعحسسسقطاماى 


وآ لصخ كاذنآ أعدمحدمن) عاتللممع 1ك 
ملصنآ لصمآ ع تمصع ام 

وتعاع ستااى 

(111لى) داع اتستحصم]' منلد؟] الم 
(119/لى) جاع ااعوع8] لمر 

(0017ك4) ععسصقداء تعاس[ ممتتمحسمكم] .10 علمن) لتتملصماك سدع تتعسم 
1010 

ن101] - عاعم حار 

نل لتامسم 

اع نمسم 

ل تمد ع لتامجسم 

كستامنا0) ع متامرسم 

ع 7عنامع 1 اع لتامصسم 

صنه0 ع كلتامصسم 

ع0ناتامسسم 

1مأععاء0آ 100ن8/100 - عداتامصسم 
امعاى علجمتامسم 

لماك لعندآنل8/10 علنتامصسم 
لخ ) دممتند[نل1/10 علمتامصسمخ 
علتاطتتم 

1م 

تةامكزدآ حامرتعنتدظ ع لمث 


كتعتصةن) 2105 مث 

قاع انامح 2105م 

3105 10111 

غ103 ع310تخ 

1/0 عملدمهط 

عع تعاس[ وملقسم 

'تقامكذدآ تدظ عصة1/]101 2105م 


5تعاء11 1[زهن) عصة1/]101 05لدسث 


مجمّع الإشارات التماثلي 
مشابك خرج تمان 

عدادات اللوحة المتماثلة 

وصلة تماثلية بينية (2©78) 
المزيحات التماثلية 

المبدلات التماثلية 

عدّاد السرعة التماثلى 

بوابة الضم 

بنى ضم/إختيار 

قنطرة أندرسون 

محوّلات الطاقة للتحشس الزاوي 
إزاحة زاوية 


لعرض الزاوي 


بوه 

هوائ 

عرض شعاع الهوائي 
ستقطاب الهوائى 


لمرشحات المضادة للتشوهات 

روابط مقاومة للفصم 

لفرامل المضادة للانغلاق 

أنظمة الكبح ضد القفل 

لحرب المضادة للغواصات 

قابلية إجابة المكالمة بأي مفتاح 

مُبرمج لحمل وظيفة - مخصّصة للتحكم بالأعمال 
دبابيس الدخل المناسبة 

معالجات - 2150 الهندسة الدقيقة 

التقوّس أو التشور (تكوين شرارة) 

ليزر 

الوحدة الحسابيّة المنطقيّة 

محور حركة (ارماتشور) أو محور الحركة المغنطيسي 
في المولد» أو المحور المغنطيسي الدوار 

لفافة محور حركة 

لمصفوفات 

لمفاصل الظاهرة 

تواصل بتسلسل اسكي 


ناحية نسبيّة أو نسبية الوجاهة 


لغة تيع أو المجماع 

إرسال البيانات غير المتزامنة 

تقنيّة تحويل الرزمة السريعة غير المتزامن 
لتضميم بتقسيم الزمن غير المتزامن 
لتوهين 


تشوّه التوهين 
لموهنات 

سمي ممموق 0 
صوت الاصطكاك 
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عع امن [تط/طا عملمسم 
كصاط غنامأن01 2105مث 
(5آ/لاطة) متعاء/ة اعمدط عملدسك 
عع تعس[ 018خ] وملدسم 
ستعاكتاد عملدسخ 

وعطع 511 ع210ر 
عاعدمملععم5 '(ع210خر 
عله لمك 

عنتكة]/1 لخ 

لماع تاك 01) لصم 

ا ل 

5ع ع لالكة]' عستكدء5 عاعمخ 
عع مدآ عدا نوسمخ 
خلال عدا نوسمخ 
لمعم 

عل0مم 

مم 

ل لكوع 8 2 عاسم 
ل 
ستعل11 وستمدناخ ناخ 
ككلصنآ عكتكتامكم 
عمتكلدرظ عاءعم1تامم 


(4855) كممعاكزك عمكلدر8 عاءم1تامى 


(7الاكخ) عتقاعهة/1آ عمتتدحمط ناكتاسم 
ملاع تزقلتخ نزعك1 ردخ 
اعم م 


كمتاعصنا1 آامنادمن) عماععم5 ممع تارمم 


كل غتامصآ عتدترمم ممم 

اودوع ع0 (1115)0) عتداعع اع 
مر 

اع5قآ ج10 ممع 1خ 

(تاملذ) غندنا عنومآ عتاعتصطاتيخ 
تتم 


1/0 عتمتسم 
علخ 1133 

معدل صمت كز تمتك 
م 

كأصتم1 عند عتم 

عساعة عاصآ لدقع5 011كم 
100 أمعمكم 


اع [طاترعووم 


اع [طاسعومة :0 ععقتاعصمآ '(اطدعووم 
1 م 110110115ع اقم 

عناتصاعع]' وصنطءع)5111 أ اعوط أكه*1 00115 متتاعمرزكم 
كلع امنالت]/! مه011151آ عدصة]' كنامممتاع مركم 


معام 
1 01 ةن اتاعنام 
15 معام 

عاطتلنم 

تعاتقط) عاطانلنتخ 


موقتات مكالمة ذات صوت 
ستجابة رفادة المفاتيح الصوتية 


مولي : 

لمحولات السمعيّة أو الصوتية 

قوابس خرج سمعيّة 

لموجة الجيبية السمعية 

مكبر صوت 

لأصالة 

مُعادلات المهايء الآليّة 

لتحكم الآلى بالتردد 

مكائن إدغام أو توماتيكية 

لتحويل الآلي أو الاتوماتيكي 

ضابط الجهارة الآلى 1 

تصفير ذاتى 

لمركبات 

ذاتي الحركة؛ سياراتي 

لوظائف التشخيصيّة الذاتية 

القبطان الآالى 

لذاكرة المفصولة المساعدة 

جهاز برمجة مُساعد 

لاتاحة 

تيهور ا 

لانهيار أو التيهور الجارف 

لصمامات الضوئية التيهورية 

معدل القدرة 

مُتوسط التيار الأمامي المقوّم 

زجاج طرف محوري 

الثرمستور المحوري ذو البلى الرصاصية 
شعاع إلكترون قلم محوري 

صمام ثنائي نوع ظهر إلى ظهر | | , 
مضخم الموجة الخلفية المستعرضة أو الأمبليترون 
لمدعومة 

لانبعاث الخلفي 

ضوضاء الأرضية 

إضاءة الخلفية 

لوحة الدارات الخلفية 

للوحات الخلفية 

أجهزة الاسناد 

مذبذب الموجة الخلفية المستعرضة أو الكارسينوترون 


لموازنة 

مبدأ التوازن أو الكشف الصفري 
ربط سلكي كروي لسلك الذهب 
لبالن 


عدص علله1' لعدمرداط عاطانلنتخ 
عاعدطلعع1 ع ومبوع؟] عاطانلنم 

متلنتخ 

كة1' ععن70٠‏ :0 متلنخ 

ماع13 غنامأن01) متلنتخ 

عنكة/1ا عمزك متلناخ 

«تعكلدعم5 متنا 

نع مع انام 

5اع 2ن عناتنامملخ عتتقدرمانام 
(علذ) امتممن) تزإعمعباوع] عتتمسمانم 
وعمتطاعد]/1! ممتتتعكص] عتتمسمانخ 
عسنطء 5111 عتلسسمانك 

0'كخ) امندمن) عتصداه7؟ عتتمسسسمانام 
0ع عنلةدماناكى 

وع نط مصهمنام 

1نأ0لمانا 

نا عن205مع1012 كنأ مترماناكى 
غ0لأمماناكم 

“تامططع8 عصنا01 تجنمنا سخ 

ععااع0] علتستسمع مط كتقتلتجنك 
'طتلتطماتة تتم 

عطعسصقلة تم 

لمع عطاعسصمله تت 
5عل10لموحاط عطاعسمملة تتم 

ات عكتتناع الل 

أمع تدان كته تكله لعلتاعع] مومع حل 
5 لعلدع.] - [دلعتم 

#مامتستتعط]' لدع8 لعلدع] لدتعجخ 
ستمع8 ممتاععا8 اأعمعط لدجم 

علهز2آ عاعدظ 10 عاعد8 

نا امصخ عه (خ811701) رع قنامحصخ لاع لع55م) عتنحه17لا عاعدظ 
ملآ لعاعدظ 

عنتلاعد8 

عكزهاظ لمسامععاعد8 

غداع نتلاعد8 

وأعمدواعةد18 

وعصداواعة18 

وععلاع10] منهاعة18 

صمنغة نل ننه :كاعد 18 

حتدن) :0 (181717050) كرمندللكء05 لاعلط لعووم5) عتكه117ا نه تكاعد8 
015 

ععسصملة8 

ممنععاء2آ لالدلا 0 عامتعمتط عمممله8 
عا 0010 عه عسمنلصوظ علا للدظ 
مسلة8 

همع زوع(1 مد 

تعلط وكدط كمد 

أععزع 1 لمدظ 

تعلط (طعاه]8) أموزع 1 لمدظ 

5لاعع نعم مدعلصد8 

دكةملصة8 
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مرشحات التمرير النطاقية 

عرض نطاق أو سعة الموجة أو النطاق الترددي أو 
عرض نطاق موجي أو عرض النطاق الترددي 
ماشب المرشع .| 

الباركود أو رمز قضيبي 

ضلع البرميل 

صمامات تثثبيت التيار - كابح 

حاجز 

مناطق صد 

قضبان قصيرة 

تيار قاعدي 

وحدة قاعدية 

المحطة الأساس 

طرف قاعدي 

ترددات محطة أساس إلى - هاتف 
أنواع المرشحات الأساسيّة 

نظام الخرج والدخل الأساسي 
البوابات المنطقية الأساسية 

معدّل- الأساس 8 

جهير الأصوات 

مستقبلات راديوية أنبوبية مفوّغة تشتغل بالبطارية 
شعاع 

إشعاع توجيه 

مذبذبات ميزر الغازية الشعاعية 
لاتجاه أو المدى 

خطوط اتجاه الكترونية 

أجهزة الاستدعاء 

إنحياز 

مصفوفة البوابات 8101105 

دارات 8103105 المتكاملة 

لأبواق ثنائية المخروط 

لمقؤنات ثنائية الاتجاه 

نهايات مسح ذاتي متشعبة إلى شعبتين 
دارة ثنائية 

شفرة ثنائية أو الكود الثنائي 

مرتبة ثنائية 


ثنائى القطب 
ترانزستور الوصلة ثنائى القطب أو ذات الوصلة ثنائية 
لقطب 

لمنصف الزاوي 

لهزاز المتعدد ثنائي الاستقرار 

معدل البت 

لبتات 

مرئبة حاسبية سوداء 
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115 دمدملصة8 
ل س8 


ع1 01 علصدظ 
ع0ل00 عند 
5تعالنطد اعسدظ 
عاتماك اعسدظ 
عا د18 
تمد 
قمملعع؟] يعتصةظ 
ك8 

أمعتصنن) عقة8 
عانله8/1 عمعدظ 
لماك عكدظ1 
لمستصتع]' عمدظ 
عممطاط 10 عمة8 
وعم11' تعلاط عتقد8 


5 «تتعاذزك غنامنا0)/اتامصآ عزمة8 


وعلة0 عزومآ عأقه8 
5 علدخ] عزقه8 
0105 ذقة18 


اع اتأعمع 11 2010خ] عانا1' مستاعة ١7‏ لعتع بوط تجتعللة 18 


تصوع8 
هنلا سدع 


نه ع5 تتعمة]/1 كد عمنز1' سدع 8 


عمقدء8 

5عملآ عمقدءع8 

وتعمءء18 

ك8 

لإمتتك عله 182101105 

ننه ن) لعتهروعام[] 1821013105 
نك لمعندمء181 

وسو لمعتممعز8 

اع امناه0ن) لمدمتاءعع :0ر8 

ومة!' عمام”11 غاء5 لعندء ملظ 
أتناعمتت) تحتفصلظ 

ع000 /جتقصزظ 

كاتعندآ اتتحملظ 

تع سنالك كتفمنظ 

هنآ لدتعد 'تتفماظ 
عهع1/]105 مدان ءمصذظ 
عسلدكدم81 


تقاوم81 


(811 ) #ماكاقصة]" امتاأعصد تماممة8 


ماعع1815 

نمطا كنألت]/8 عاطماكزظ 
علهخ] غزط 

كاذط 

أتعادآ امعصموعك عاعدا8 
علصماظ 


لوحة فارغة 
حساب طليق الفاصلة 
مذبذبات الصد 


بولوميتر 

عداد السلك العاري القابل للثنى 

عداد بشكل رقاقة معدنية قابلة للثنى 
عداد سلكي مركب على قاعدة بلاستيكية أو ورقية 
الرفادات المتاصرة 

معادللات بولن 

العمليّات البولانيّة 

منطو بُوْإِن لجمع حاصل ضرب الدخل 
هوائى الأربة الفراشية 

فمسكك دعامة 

حبل قصير من معدن مجدول 

العلامة التجاريّة 


لنطاق العريض 


لصادات» مداخل أو حواجز 


ضواء فيديو ضمنية 

مجهر قدرة بالتحويل ومشتق بالقفز 
لرامي واللاقط 

فجوة الرامي 

رَمي 

تفجيرات 

لناقل أو المعبر 

لمعبر المعماري القياسي الصناعي 
جلبة وصلة رابطة 1 ١‏ 
لخلية الزر 

لممر التحويلي 


بايت 

لكبل 

لتلفزة الكبلية بالاشارات السلكيّة عم 
لذاكرة الوسيطة 

لتخزين المْقت 


مستقبلات التلفاز تحتوي على مستقبل ضمني للساتل 


ده علصداظ 

عتاأعسطاتضخ غصزه عمنده1 عاء10اظ 
كتمندالء05 عمكاءه1810 

ماع81 

18101 

عستتستااظ 

لزه صتطاحام18 

عاع ه1801 

علا عتدظ عاطقلمه8 

لزه لماع3 عاطملمه8 

عكة8 ناعمةط 01 عنتأكد[ظ 03 لعأصداه]/8 عئز17ا عاطملممظ 
5و عمتلمه8 

205 صمدع 18001 

5ك تممنءم0 صدع 18001 

عاع مآ أعنلمط 01 سباك مدعام180 
ع مخ ع1 8011 

اماع81 

كتةزصمآ لماع/1 لعلنمرظ 

عمصداظ لممرظ 

ع0188 دمل لمع81 

عاءعمآ طععه181 

عاعصخ «تعاواعرظ1 

و5110 

5سعصاطع 18 

ووعه200 ع سنتطاعة810 

لصدطالة2810 

1/100 نع أكلنة11' 12015 متتتاعح:”زحخ لصخ (151011آ 8) 151017 كصدطلده81 
81020510 

عم1' باكنحرظ 

اع 'كأووع] دوعا اكنحرظ 

كت كنظ 

كع كنظ 

كع ااعمعخ] عانااعندد صآ غاننا8 

كتاع نآ معل1/ صآ علننظ 

'(أممناك تع لتحم عسنتداء )5111 لع نكتعج] علساظ 
#ماكلوعة] علانا8 

تعطاعنهن) لخ تعاعصنظ 

جانتهن) أعلاعصداظ 

عستطعصن8 

عصنللصسظ8 

كنا 

كنا 

(خ.ذ]) عتناءع ناتخ سماد 'جتادتله] حناظ 
لتطسنا8 

1ع لمانا 

5م121 

عالاظ 

عاطة 

0خ تكنخن0) نكخ دماتمتزعاع]' عاطهن 
امعط عاعوت 

عمتطعون 
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لهوائيات القفصية 
لوافرات الصندوقية . 
تفريغاً الكترونياً معيراً 
إشارات التحكم بالنداء 
من مستقبل إلى آخر 
معلومات عن ديمومة النداء 
إعداد النداء 


متسعة 
شبكة المتسعة 
لشعري 
لكابستانات أو الرخويات 

بن 

يح 

تو ضِي صندوق بطاقة 
لبطاقات (الالكترونية) 
لحامل 
تأثيرات زمن إنتقال حامل الشحنة 
حركية الحامل 


مرقاب أشعة مهبط صمام لأشعة | لمهبط. أشعة 
الأنابيب الكاثوديّة 

اللاذعة 

ظاهرة التكهف 

الثغرات 

ثغرة الفجوة 

كاشف جهاز القرن بالشحنة 
جهاز قرن شحني تصويري 
مشغلات القرص المدمج التقليدية 
قرص مدمج ذو ذاكرة قراءة فقط 
تفريغ الخلية 

خلايا أو خانات 

القنوات المركزيّة وقنوات الصوت المحيطى 
المعاوقة المركزية 

طاحونة غير مركزية 

وحدة معالجة م ركزيّة 

مفهوم المركزية 

نابذة مركزية 

رُرّم خزفية ثنائية الخط 

سرمت (سبيكة خزفية) 

عرض نطاق تردد القناة 

تشكيلة القناة 

طافيات تأشير القناة 
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كلمرعاسرث عيه0 

ه17 مود 

ععتتقطاءكزدآ لمعتاععا8 لعنهحائله0 
ولمع 51 امتقصك اله 

عصتلعه ككره للد 

تكس[ دوعتو معط لالد 
متاغع5 للدت 


لمع ةن 


ععصملاعدم 02 

عانازعوم 02 

كت عللاأعدم 02 

عع قامع ه5115 عاالاأعدم 02 
؟ماتعومة0 

ع1هنتكاء[1 ومالعوم 0 
تمقللامة 

دسماومة 0 

أماعتتتاط ته 
01 

تسناصن1]0 ععدن) تند 
كته 

تعتمو0 

قاع ع8 عستا أتقمها' عو نهلك يعتصسون 
'جتلتحاه]/ط معتصوت 

جهن 

عولتتة 

غثزلمله0 

تعاعطلة 0 

علمطلة0 

(01515) وعطنا]” نتهخ] - علمطنة0) 


عتاكدة 0 

ك0 نم01 

وعلا كو 

جهن ناكو 

اماععاء0آ 001 

تععقصساآ مالع 

لقممتامع كممن) كع نيداط مان 
للف ازهاق 

ععتقطءذوزدآ لاعن 

قلاعم 

5أعمصقطن) تهت 110نامنتتتاك لحك تعتررع 0 
ععصفلعمحص] تامعن 

تع لصت0 ددع[ تعارمع0 

غنصتآ عصنووععمظ لمطمعن 
أمععممن) لععتله تامعن 

لدع تكتتمعن 

وععتاعةط (101) عصنآ مآ لهندآ عنسدعن0 
أعممع0 

ل سد اعمممطت 
تناع لم0) [عمصمحات. 
05نا8 عمنتتد/ط8 ا[عمصمحت 


حدود خانة بت الحرف 

المنحنيات الخاصة بالمرشحات 
المعاوقات الطابعية 

دارة لموازنة الشحنة 

جهاز القرن الشحني 

سطح مشحون لاسطوانة دوارة موصلة للضوء 
رمز المعاينة 

العتودة 

الترسيب البخاري الكيميائي 

التنميش الكيميائي ر 

الليزر المضَّخْ كيميائياً 

رقاقة طرف الإطار 

إشارات التلوّن 

لوحة الدارة 

قاطعات الدارة 

خدمة البيانات ذات نمط الدارة 

نمط دارة لخدمات النطاق الصوتي والخطابي 
حاميات الدارات 

وصلة مشبك الموصل المتعدد الدائري 
مخطط الموقع الدائري 

المسجلاات الدّوارة 

راديوات نطاق المواطنين 


دائرة تغذية راجعة مغلقة 

الأنشوطة المغلقة (حلقة مغلقة) 

خدمة أداة تحكم مؤؤازر دائرة مغلقة 

نظام سيرفو الحلقة المغلقة أو الأنشوطات المغلقة 
لآليّات المؤازرة 

المتحكمات العنقودية/ التجميعيّة 
تشويشء اختلاط؛ بعثرة 

بوابة 02105 للنفي 

متحد المحور 

وصلات التردد الراديوي أو متحدة المحور 
الشريط المغطى بسبيكة من كوبلت 

دارة بطاقة تحويل الكود 

الدخول المتعدد بتقسيم الكود 

مولدات مشفرة 

قارئة التشفير 

رقعة الكود اللاصقة 

مترابطة» متلازمة 

ملف 

دارات الملف المتسعة الخازنة 

أنبوب تفريغ كاثودي بارد 


الميكروسكوب الباعث ذا الحقل البارد 
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عسمنلصنهظ8 لاعن غ8 و عاعم مات 
وعاكتنان) رع111 عناكتتعاعم تمدن 
وعم صقلء محص[ عتامترعاع مقط 
أنم سن عمتعسفلد8 عمنمدانت ‏ 
(ملن0)) عماتعحآ عامدمن) عوعمحن 
نانآ "ماعن لمعم أمطط عستكمامخ] لعع نهدت 
اتعاطط عاععان0 

عمنتطعاظ لمعتسمعطن 

دومع 10 دوجة17 لدع تمرعطا 
عمنطعفط المعتمعن 

تتعكم] لع مصتط نزللهع تسعطا 
عمسف لمدع.] تدان 

كسام مك 

لقمع51 عع لممستصسمتطات. 

تنام 

ستععلمع8 اندام رت 

ععاتكع5 مندنآ ع1100 داعي 


وععاتاع5 لصد8 ععزه70١‏ لصخ جاعععءم5 عل1/10 نمم 


ولماععامع الداع 

1مأععصمهن) صلط ماعن لصمعةآبط8 ممابعيت 
حاجة0 ممتازوهط مقاط تقاتعيت 
عاحه/1 لعم هلوط ترتتم انميت 
كتعاواعع ]1 عمننهةاتام يت 

5ل لصد8 ممع عناكت 

للك اق 

ع5 عمامصةات 
055 مهن 

عتوعات 

عكتهناحاء ل وستعع )5 لم01 

17 ادمع لعوم10ت0 

مهم.] عاعدوطلعع1] لع5ه1ت 
مهمآ لع5ه10ن0 

تادصم منكاع5 مومآ لء0105 
جاع 55 ولكاءع5 مومآ 01050 


ممم عاد نات 

اناق 

علة0 1101 01105 

لمتحةم0 

لإءمعناوعع1 - ملل ]1 :ره لمتجة 00‏ 
عمة1' عند نزهلآخ غلدمام0. 

تمن اتناع كن مملسع تدم علم0 
رخالالمكن) دوعععك عام آج8 ممتكتحتدآ علمن 
5م تع مع عل00 

وتعلوع ]1 ع0ل00 

اعطمآ لعل00 

مع عام 

1زم 

كاتناعكن) علصه]' #ماتعدمهن) لمك 1زم 
عطنة عمتهداء015] علمطتةت 0010 
عدرمعذمء 1/11 ددمتسمتصمع لاع 0010 


قاعدة م 

نكسار الضوء المسدد 

لمتسامتة فى استقامة واحدة 
لمصفوفة المتسامتة ثنائية القطب 
لاصطدامات 

مهايئ الرسوم الملونة 

إنفجار اللون المتزامن 46 

عهوة 


لمنطق التسلسلي والتجميعي 
ت مشطية 


لاحتراق 

لبث التجاري 

كبل العزل المشترك 

لاتصالاات 

منافذ التواصل 

مشغلاات القرص المدمج 
لأقراص المضغوطة (المدمجة) 
لمقارنات 


جهاز الفاكس الموائم 
0 المتوافق 


0 أو القضيقف 

نصف موصل متمم من أكسيد معدني أو نصف موصل 
إطار تام 5 الثانية 

لقالب ذو الانتشار المزدوج الكامل 
لخوار زميات الرياضيّة المعقدة 
لمكوّن 

مُركبة 

مركبات أنصاف موصلة 

لترسيم الطبي المعضد بالكمبيوتر 
طرفيات الكمبيوتر 

جهزة ة التوجيه الكمبيوثرية 

منافذ الكمبيوتر 

برمجة الكمبيوتر والبرامج 

خادمات الكمبيوتر 

لتوموغراف ار 

أنظمة رؤية الكمبيوتر 

محطات العمل الكمبيوترية 
لتسخين الموضعي المركز 
لمكثفات 7 

لعدسات المكثفة 

خطوط خاصة مشروطة وغير مشروطة 
لانتقال بالتوصيل 

وصلة تغذية موصلة 

لموصلات»ء أو المواد الموصلة 
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ماع 0011 

عكدق - #ماعع06011) 

دمتاعمماع ]1 )اعنآ لعنتمحسنلامت 
تتمعمتلام) 

تإدتتخ عاممتدآ عمعمتلام) 
كممنكتلام0) 

زدنن) معامدلخ عنطامةد0 مامت 
لك أكتناظ عمتزك 0102 
مسسام 

عأع مآ لمتاسعباوءك5 لصخ تمده تمستطمرمت 
عتتاعنصاك ععلتاطححرمت 

كنا م00 

عستاكدع81020 لمتعتاع ستصر00 
دمع[ نل مستصرم0 

عاط مم كتناكم تامستصرمت. 
عل محتح1 00 

ك0 2010 ء11ن ا تحتحدز20) . 
كتعترةاط (ملن) عاكزدآ أعدم صمت 
(من) وكاكزدا أعدم صمت 
لم001 

001 

0 5قدم ج00 
عمتطعدك/8 جه عاطاتدم حرمت 
لمسصتصسع]' عاطاتتهم صمت 
علدكمعم 000 

اع لام صم 


5 لماع د لممعتصمعد5 علند0 لماعا/8 اجتماسمعصسع | حرمت 


لجمعع5 عع عسمر] عاعام صمت 

عامط لعدنكآ عاطنهجآ لعاعام صمت 
كحصط اتروع لخ لدعنتنةه ممعد ا ة]/1 عرعام صمت 
أمعدرمم ج00 

01م 001 

ماعن ممع تمع 5 ل صنامم حرم 
كستعححص]آ لمعنلع11 لعلنى عنام حرمت 
كلقع مقع تعانم مم0 

وعع1اع10] عستأمتمط عنام د00 

05 "اعنام 010 

عنة 30165 أعمة عمتحسطسمجع مر عنام ج00 
اع كلع 5 اعنام 000 

تفع ممه 1" عنام د00 

كطاع 515 ١/1510‏ عنام ج00 

كه تكماى 11 :اعنام مم00 

عاتق ع0 

عستتدعط لعجتلدءمآ ملعتم مععمم0 

كلع مع 000 

وعكمع.] عستقمع 0م00 

عله كر لهدهةانلصمعمت] لصخ لحممةئتلممت. 
تع 0م00 

لمناءعصمهن) لعع1 مكنع 0م00 


مم00 


التشكيا 
محتجزة 
طبقة حاجزة 
بوق مخروطي 
الربط» الرابط» الوصلة 
الكونسول 
توحيد 
أنظمة سواتل أو أبراج محدّدة في السماء 
كلاليب وصلات التماس 
تيار الحمل للمُلامس 
مفتاح التلامس أو قاطع تلقائي 
هفلا'يساتك نقاط التلامس» وصلاات تماس 
حركة المسار المُستمر 
حركات كنس مُستمدّة 
موجة مستمرة 
مغنيترونات الموحة المستمرة 
رادارات الموجة المستمرة الدوبلرية 
سونارات الموجة المستمرة 
الضبط أو الب 
وظائف التحكم والتوقيت 
تَحكما 1 التفاضليّة 


ات ومستقبلات السيطرة 
الم 

المتحكم التسلسلي 
الضوابط ١‏ 

معالجة سيرورة المكالمة والتحكم بها 
الانتقال بالحمل 

مرخل الملف والملامس التقليدي 
خط التزويل التليفوني الاعتيادي 


عاكبسن ثانوي قطع زائد محدب 
غفل نحاسي التصفيح 

رفيدات النحاس 

عروات أو ألسنة نحاسيّة 

الهواتف اللاسلكية 

اللب 

الهوائيات العاكسة من الزوايا 

العاكس الركنى 

تسلسل الزمن الصحيح 


إشارات تصحيحيّة 


مم تدك كد00 

لعسقمم0 

اع /ةآ عمنسكم00 

صم لمعتم00 

نع ع مم00 

عامكصم 

نم11 5م00 

كممتلة 1اعاكم00) 

000 

ومحصةلن) أعمتمم0 

ألم تتتنان) 0دمآ أعمتد م0 

1م000 

كاعم د00 

1/0 طنهط ك5نامتاستامم). 

15 م لأدرعع :511 0115ل استاح0 0 

11/1 0115اتأممن) 

ع (077)) مها دنا تاستاو00) 
نه تعاممه2آ (077)) عاحه1آ 5نامتاستام00 
> (0177)) هآ 5نا0تاستام م0 

أكة ج00 

تادصم 

5 تعصناط عصنصة]" لصخ امتدمت 
(0101)) كتعححم ممما" لمتتمعهع دآ امادم) 
متممع 0 عنعمآ امتتدمت 

005.] [متتد0 

وأعصوط امتدمت 

تع ممع 1 ادم 

اكفاك امتدمت 

5ع لاععع 1 لصخ 5اعاتسكصة"]" امطدمن) 
اعتمم 

اع معناوع5 ع1[ مادم 

5ا مادم 

عستووعءم للهن) كامتدمت) 

نع 001 

'تقاع؟] أعمنتدمن لصخ لزهن) لمممتامع خممت 
عصنآ عممطمعاء1' منآ تدتما لمدممتامع حمم0. 
اه كلع تمن 

علهك] مماسكع تومن 

ناعع5 دام اع تمن 

عع 0011 

#ماعع لع تحاناك لهل ذه[ هطعم :ج11 عع تومت 
علصقا8ظ لعتمستستم] تعمم 00 

كله تعم م060 

5ه اعم م00 

وعممطامعاء 1" ووع00101 

عدم 

كمتسعاصخ عستاععالع8] تعمرمن 

أمأععااع8] عصرم 

ععمعناوء5 عدصة1' أمعسرم0 

حامتاعظ ع اكتاعع:03ن0) 


دلقمع 51 عحناءع :00 
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معابر متناسبة 

لكيميائيات الأكالة 

جيب التمام 

جهاز كلفة ذو جدوىء فعّال التكلفة 

لعداد 

إجراءات الرد 

عَدَ النبضات 

لتقارن» وصل تقارني» الجمع» وصلات القرن 
لعزقات الجماعة 


لإخماد الحرح 

لأوليفين المتعدد التصالبى 

ريك تسالي : 

وصلات تقاطع مشتركة من ساتل إلى ساتل 


شبكة بلورية 

الميكروفونات البلورية 
مذبذب بلوري 

ساحبة البلورة 

المسح بواسطة التوموغرافية الكمبيوترية 
الثر|اكمى 

محاور حركة نصف كرويّة 
نقطة كيوري 

سوق تيار 

المقاوم المساق بالتيار 
كسب التيّار 

فوران التيار 

معدل إنتقال التيار 

منزلقة 

التحكم بحركة فتح الستائر 
البرمجيات العادية 

مفاتيح مصطلحات أو رموز متخصصة 
العاكس الإهليلجي المقطوع 
تردد الم 

طول موجة القطع 

زمن الدورة 

الأسطوانة 

قلاب التأخير 8 

حركة عداد دارسوندفال 
التسلسل الزهري (دايزي) 
الإخماد 

توقيف الترنّح 
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دعدكناظ ع تلج مجروع جرم 
كلع تطمتعطن) ع5زوم:00 
عصلوم 

عاكتاع 811 :009 
مانا 

5ع لتاكمع 1ع 00 
وعكاناط عستاصتام. 
عستامتم0 

كنال دع منتام تم 

لك ك4 

عللةن 

عاعصخ لمعناتن 
لءمحصد»آ :والمعتاتت 
متاعامراهط لعلمنا - وومن 
علصفآ 0055 


عاتلاعنهك 10" عانااعاد5 مر علصنآ وو0ن) 


1منتلظا عاعة 1 ' 01055 

وعطناآ' لاع11 لع0:055) 

011 اتتاع1ا ننهدا 0101 

:مله 051 لع[ا دمن - لماى ون 
كلتقلصماد ترعمعسوعء1 لمادوونت 
0016 لماوجن 

ععتائمآ لماوون 

وعممطام م 1/11 لماوون 
#منقللك05 لماوون 

تعللناط لماوونت 

للتة ع5 01 

عاكنغةانتسنت 

كلأ تنخ عم1' منت 

غصلمط عتتست 

نآ امعسنت 

امأكاوعخ] مع كردا امعسسان 
صنه0 امعسنت 

ناك معنت 

متنمك]ا تعاكصة]' امعتسدن 
لت 

[متاممن) ستمتتنت 

كتمع 0 ددم كنت 

وزعك] لمعوع.] لعمتصم كنت 
#ماعع11عظ] عنامطمتةط انان 

لإ معسرمع1 أمانت 

طلاعمعاء ه1١‏ مانت 

عسل عاءرت 

تعلصنارت 

مها منا1 مآ 

عنة] عاععه1' م10 مناط عم1 مآ 
الاعصاع1/101 نتعاء]/1 1721م مسة 10[ 
كستسمتقط) تإوتةد[ 

عاكتلن) ممتكة[لء05) لعمتصددآ 
للأمتطتة1]0 


11 أناممستة ]1 


برمجيّات استحواذ البيانات 

لوحة القيادة 

المعطيات أو البيانات 

نظام تَلَّقِ بيانات» نظام اكتساب البيانات» نظام استحواذ 
البيانات 

معلومات بيانات البت 

بيانات وسيطة 

قنوات البيانات 

المشاركة بخط اتصالات البيانات 
لوحات دخول البيانات 

بدالات تفرع خطوط الهاتف البيانية 
التبطين الأنبوبي للبيانات 

مَلفْ بيانات فردي 

مودم البيانات/ الفاكس 

قاعدة البيانات 

معبر البيانات 

بطاقات أو دوائر إبنة 

اللوحة البنت 

كسب التيار المباشر 

حقل تيار مباشر مغنطيسي 

قناطر قياس التيار المباشر 
أميترات الملف المتحرك ع2 


تتحل؛ يضمحل 

دسيبل (وحدة شدة الصوت) 
نقطة الفارزة 

فك الترميز أو الشفرة 
سواقة 10 فك الترميز 

مزيل التشفير/ المقسم 

إزالة الضغط 

فض الاقتران أو الفصل 
ترددات مخصصة 
اللامفخمة 

أوجه داخلية غير معابة 
دارات الانحراف 

ملفات الانحراف 

عامل الانحراف 
لانحرافات» العيوب 

مزيل الشلج 

درجات الحرية 

لتعويق , 

تشوّه التأخير 

لتشويش التعمدي 

لإطلاق 

لهوائى الدلتا 

هوائيات دلتا المتطابقة 

نظام ذاكرة التصحيف حسب الطلب 
إزالة التضمين» فك التضمين 


نالك 


ه017 ث2[ 
101 

10 

ع5 دمتازكسروعك 10212 


10 أغزظ ملدم[ 
وعاعهن) قنلدد[ 

5اعصصقط) منلدد[ 

لتتقط5 عصانآ كمه تلمع تصناتسحره0ن) 10316 
مأعاطة]' تتاصط منة0آ1 

23 هئة10 

5ع نآ عمنط 10308 

علن؟ عاعصاد مندد[ 

حاعل 810 مجه المئةد[ 
ععدطقلة0[ 

كناطقلة10 

كلتتهن) تعاداع نهآ 0 كلتتده8 تعاداع 102 
10 

0 ملت 1000 

ع1 عتاعدعد]/ة 100 
55 العسسعسسووءع11 100 
5ع اأعصتحسث [زن) عم11011 120 
ع1 

تعاصنامن) علوععد[ 

لإةع106 

واءعانعء10 

زه لمساءعء12 

علمع16 

1 تع رمآ اتتعلمعع2آ1 

تاعوع امنا تاحمع جا نعلمءع12 
1200011101 
عستامنامععء12 

وعاعمعباوع1 لعندعتلء12 
5لكقامطعء1 

عكهنتكاء1[1 وتمهدامصرعء12 

وععة ]عام[ عع:1 أمعاء12 
كانداع 1 رمتاععلاء10 

015 دمتاععلاء10 

أماعة1 دمتاعع1اء10 
8 

10 

جملعع1 01 وععروء0آ1 
/إداء10 

10133 
عستتحصقل عتدرعاناءع0[ 

تلع تاناعما 

عارك مااء0آ1 

كةستعاسخ لعطعند1/1! مناعم[ 
قاع 5 /تتمدع]1 لععوط لتقددءدآ1 
لم1 

05 1نالممء1 


مضاعفة التقسيم المكثف لطول الموجة 

النتكات 

طبقة الاستنفاذ 

كاشف منطقة النضوب 

دايود ضوئي ذو طبقة نضوب وحاجز شوتكي لتفريغ 
الشحنة 

الشحنة 

نمط الاستنفاذ 

منطقة استنفاذ أو نضوب 

سابرات الأعماق 


تنازلي 

التصميم الأولي (النموذج الأولي) 
قاعدة التصميم 

الإتجاه 

مخطط دلالة 


منضدىي 

النشر المكتبى 

حوامل منضدية 

مراكز تحويل المقصد 

كاشف 

الديوتيريوم 

الوح المُظّهر 

نسبة الانحراف 

نظام الشطر القطري 

رئة تزويل ‏ _ 

خطوط النداء الالى 

ترويل 

قطر الموصل 

حجاب أو حاجب 

قالب 

التقاط القالب وتوسيده فى مكانه 
العازل الكهربائي ١‏ 
ثابت العازل الكهر بائي 

الفصل بالعزل الكهربائي ‏ , 
هوائى القضيب العازل كهربائياً 
غلاف العازل الكهربائى 
تفاضلى 

مضخم تفاضلي 

نظام تحديد الموقع الجغرافي العالمي التفاضلي 
إزاحات طورية تفاضلية 

محطة مرجعية تفاضلية 


رفمي 
محولات الرقمية إلى تماثلية 
ضبط البوابات الرقميّة 


5919 


(03آ0117آ) عسمنع ام قاد مهنو ترآ طاع معاعحه”1آ عومعرآ1 
كاجاءع1 

33آ تمتاعام 

01أععاء10آ متاأعتتنال نتعنقق] متاعام 

عل0نلماماط تعتصد8 'جلامطء5 نع نزه.] ممناعام 


99 2 


1ماععاء2آ أعمتدمن) غصلمط تتعتستد8 اكلتامداء5 معنيمآ ممتاعامءدآ1 


100 مماعامء12 
جماعع] دمماأعامء12 
5ع لنتناه؟ طامء2آ1 
11 

عم /جامامط موزوء0آ1 
عانكآ موزوعد[ 
11 

ختقطن) ممتتهمع زوع2آ1 
ممكاوءمآ1 

تامع تلان ممكاوء12 
مما ممكاوء10 
(0500]) «تعاصعن) ومنطء)5111 ممتتدستاوء12 
"اماععاء10 


ع اناءع10 

حصلاط لعمماعاعد[ 

متنمك] ممتتادتع10 

معاةز5 عنام :إللمصمع هنمآ 
عدمه]' لدزدآ 

وعمنآ منآ لهزدآ 

عمتلة 10 

ماع نلمه0ن) "تعاعسة زم[ 
لمعقتامة 01[ 

عاد[ 

ععداط لصخ عإعنط عزم[ 
عتاععاءنزدآ 

أصماكم0ن) عتتاععاءزدآ 

(21آ) دصمتنهاهك] عتاععاءزدآ 
ممعاصخ 100 عتباءعءاءزدآ 
علاع516 عتتاءعء[عزم[ 

لمتامعع ندا 

“تع لتامحصخ لمتامعت 1زم[ 
(0025]) ستعاذلزك عمتدمنزوهط لداه01 لدتامعع زد[ 
كاكتطك عمقطاط لدتارعتع ]نمآ 

عع مع تعاع ]1 لدنارعت دآ 
عتم أكصة 1" لدنارعتع ]دآ 

05 ناع 101 

قاعنزم[ لع5د ام[ 

8 

عنداط دهنكدا م[ 

ألعاما 

اناه 

(ونعذمآ) تتعتع تدم عملدمخ - 10" - لماع دآ 
وعنة0 لماك 101 


دخل/خرج رقمي وموقت 
السرعة المنطقية الرقمية 
حامل الأنشوطة الرقميّة 
العدادات الرقمية المتعددة 
الصور الفوتوغرافية الرقمية أو المرقمنة 
تبادل الرزم الرقمي 

مقياس اللوحة الرقمية 
مبتحشات الوضعيّة الرقميّة 
لنبض الرقمي 

نظم الآلية المؤازرة الرقمية 
وساطة خرن رقميّة 


50 الخزن الرقمي 


الرق 
لوق الرقمي 


لقرص الرقمي المتعدّد الاستخدامات 
0 كاميرا الفيديو الرقمية 
ص الفيديو الرقمية 

00 الفيديو الرقمي السريع 
رقمنة معلومات الرادار التماثلي 
لصوت المرقمن ١‏ | ار 
لإشارة الصوتيّة اي 
سيال الصوت المرققمن 

مرقمن 

لرقمنة 

لمصادر المعتمة 

صمامات الحقن الليزري 

منطق صمام ثنائي - ترانزيستور 
رابط القاعدة للباعث الدايودي 
لصمامات الثنائية 

السوتار النخميين 

هوائيات الفتحة المباشرة 
لملامس المباشر 

لاقران المباشر 

تيار مباشر 

مرسلات 731 المباشرة 

لتواصل البيني المباشر 

سواتل بث التلفاز المباشرة 
لموجات المباشرة 

لكتابة المباشرة 

إتجاهي 

لهوائيات الاتجاهية 

لمُقِرن الاتجاهى 

هوائي توجيهي 

لمحي 

لمُوَجهات 

متسعة الأفراغ 

تفريغ التيار 

هوائي قرصي مخروطي 


الربط والفصل 


2020 


عدص" سه 0)/آ لمانعند1 

لععم5 عنعمآ لمانع دآ 

اعتتةن) مرومآ لماع مآ 

(101/11/5) 5تعاعصسةان/8ة لماوزدآ 
5ومامطط لع2تلمااع ند[ :0 لمانع اما 
وصنطءع )5111 أ اعوط لمانع اما 

«تعاع1/1! اعصدط لمانع ام[ 

5 2051002 لمانع زرا 

عواناط لماع دآ 

60555 لهاك 101 

تصناتلع]1 عع ةمد لماع دآ 

(250]) وعممعده 051 عع هماد لماع دآ 
(كذ2]) /وامدعمنعوصخ دمتاعدنحاند لمننع زد[ 
كتقحه] عسمتاكدع81020 117 لمأنو زد[ 
عاكزدآ علتتدئت/١‏ لمانع ام[ 

عل معصسمن) معل1"؟ لمانو زد[ 

مآ/ا0آ ىواكندآ معل1/ا لمانو دآ 

ع :تا و«حلمآ) ودعتوجع معل1/ لمانع دآ 
نقلة؟] ع0لدسخ عجتانع 101 
تازه 

لممعزا5 عءزه/ لع تناع زد[ 

عققما' عمزه/١‏ لعتنانع زرا 
ينزه 

عازه 

1< انها 

5اعقمآ دمتاءعء زه[ علمزدآ1 

00110 عنعمآ #ماكتقصم]' علمزدآ1 
عل عمد8 - رع ترط و'ع0100آ1 
لكف انها 

عاممادا 

:50113 15أممامآ 

علخ تناع مك أعع ام[ 
أعهامم0ن) أعع زرا 

كستام نام )عع زد 

(00آ) معدن أععتتارآ 

قاع اتستكصة 1" 11/1 أمعرزرا1 

5ع عام[ أمعنزدا 

وعائ[اعنه5 أكدع81020 137 مع زرا 
وعة/1ا أععرزدا 

فت اها 

نفك ازه| 

قتع اللخ لددممتاععئزدآ1 

تع امنامن) لمصمتاءع نمآ 

"تله ممناءعع زد 

لاعامخ عالناءعززدا 

اكاتلئك انها 

كلماءع زلا 

؟ماأعومقن) عونقطاءؤ5زد[ 

الاعتسدن) ععتقطاء5وزدآ1 

عم عرمء1015 


أععصدد00) /اعع صترمعء1015 


1 3 
الأجهزة المنفصلة 


ترانزيستور الإشارة الصغيرة المنفصل 


الممية: المفرق 

هوا صحني 

خرطوش أقراص 1 
معايير التربيط التبادلى للأقراص 
محور حركة قرصي 

محرّكات التيار المباشر القرصى 
القريصة أو القرص المرن 


وظيفة دول مباشرة للذاكرة 
لمرقمنات الوثائقيّة 

تشفير دولبي 

إشارات دولبي صوتيّة رقميّة 
دولبي برو لوجحبك 


عناصر واهبة 

تركيز الإشابة أو تركيز المذمم 
مادة مذممة 

السليكون المذمم 

التنشيط أو التذميم 

طرائق التذميم 

الملاحة الدوبلرية 

الرادارات الدوبلرية 
الانحراف الدوبلري 


الماتريكس النقطي أو مصفوفة نقط 


تغرة النقطة 

نقاط 

حامل الستيريو الجزئي 
ألواح الوجهين أو الجهتين 


الانتشار المزدوج أو الانتشار الثنائي 


البنية غير المتجانسة المزدوحجة 


تقنية المسح المزدوج أو الطبقة المزدوج 


القرص مزدوج الجانب 
مضاعف طوري 


وحدات مزدوجة التحويل 


221 


عاعهؤوزدآ 
نامث عاعهؤزدآ 


وعمااء] عاعهؤوزدرآ 


5لماكتكصة!' لدمعز5 الدددك عاعتهوزدرآ1 


انتوم[ 

لعقط5 طكامل 

عولتتتهن) عاوزدا 

هماد ععمرعام] عاواما 
متخ عم15' عأوزدآ 
1005 )12 عم15' عاوزدآ 
عناعاوزدآ 


1151001 


عمم]عع امام[ 


انالدنازها 

لدع11 امخدصمن /يداموزدا 

1ماعة"1 مهندم 51وام[ 

أمععم0ن) لعاناطاتاوزدآ 

(100108) دناظ أعنادآ عناعنا0) لعأساطتوزدآ 
مانا تناوزد]1 

عاناعننة0 لع10 دآ 

زه 

لق نه 

15 ادا 

مآ اااعمتناء 20[ 

نل :12015 

5م 50100 نام تدك 3 عث لماع زدآ :إطآه2آ1 
عنع مآ مط :إطآهدآ1 

عد ألكصة:]' ستمدره2آ1 

عل1/10 اممستحدرو2] 

جا كتام تآ مهم[ 


1001015 


ع0 الهم 100 
1م أمومره00آ1 


عم100 


516 لعم20آ1 
1م100 

لع ع نم1020 
تمع 1ل رع امممدآ[ 
كتقلة؟] عاممهدآ 
التاك معامممدآ 
لتنكة]/1 :100 

حاعغنط غ120 


تعتتتةءطاناك معتعاد لسمداعل51 ع 
(12855) كلتده8 لعل510 -ء 
هك 

لاعنتتاك متزعاء1] ع 

عن اعوط لع 11115 تع ناك تعلق[ ع 
عاوادآ 0ع510 ع 

5ه 

كاتمت] الامتط1'ء 


10015 

ططنا0] 
اططتاومل 
امطتاومل 
اماتاممل 
اططتاممل 
مطنا20] 
حطنا20] 


حاناه100 


العداد التنازلى 

العلّ التنازلى 

وصلة الهبوط أو الوصل السفلى 
إشارة ربط سفلية 

إنزال 

زمن التوقف عن العمل 

المصر ف 

تيار الصضرف أو التيار الجاف 
معدلاات نضوب 

منطقة التصريف 

إنسياق» انجراف» انزياح 

سوق 

العناصر المساقة 

قطب ثنائي مساق بنصف طول الموجة 
سوافات 


والتحكم بالتعديل الآلي 
طبلة 


الجاف والرطب 
الخلية الجافة 


مولّد إشارة ذو تِردّد مزدوج 

خُرّم ثنائية الخط أو رزم مزدوجية الخطية 

مزدوجة - الغرض 

شاشة ملونة من لوح البلور السائل المسطحة ثنائية 
ا 


عرض المسح المزدوج الخيطى الشديد الالتواء 
المحولات ثنائية الميل المتكاملة 

إشارة مفتاح التردّد متعدّد النغمات المزدوجة 
وحدة ثنائية الموحة 

دبلجة 

لدانّة 

دورة التشغيل 

سوّاقات أقراص الفيديو الرقميّة ذات ذاكرة التداول 
لعشوائي 

قرص فيديو رقمى لذاكرة القراءة فقط 

لسؤق الدينامى (1788) 

لمسجلات الدينامية الازاحية 

محاكاة دينامية 

لداينودات 

لبريد الاكتروني 

بوق نوع 8 مسطح 

لالتئام المنطقي لنمطي التعزيز والاستنفاذ 
لواح مفاتيح تلفون التشغيل - التحويل البدائيّة 
موارض 

فقد التيّار الدوامى الحثىه 

حافة الوصلة 000 

العرض الفعال 

سوّاقة محوّك ترس كهربائي 


م011 10201513 

100150 01 

علستله:12015 

لمعك علصنلم:120 

11111 

نم1011 

متمردل[ 

أمعسسان) ستهردل 

وعنة؟] منةد1 

عع صنهةدآ1 

لزه 

101 

كامعدمعاط مع تحترا 

عاممندآ طاعمعاء حه17آ كلد1] مع ندمل 
كك اها 

ماده امعدساكسزلخ عتأمدممانخ لصخ عستدعآ] غدع5 جع تحترا 
انلها 

عسنتطعاظ لمعنسعطن غع/1لا لصخ :جردا 
امف يوزها 

طع1ا5 لعع] دآ 

علنوجةن) طعغ زد لمع 18 جردا 
1ملماعمعء) لممعاك 'زعاعباوع:1 لدنام[ 
(015آ) دععهاعوط عمنآ مآ لهنم[ 
21205 1ةنامآ 

(01720) 051آ) نجهامكزدآ هام اعصدط عدا لمادجن لنناونآ صدءد لدتادآ 


قةامكتدآ (105117) عنتمصع]ظ لعاد 1 اع متاك صدءعد [دنامآ 
ع0 ع هتروع )دآ عم510 1دنادآ 

(01111آ) عمتتممعاد نإعمعبوعم غان8 عمده1' اددجم[ 
ختمن] عنكو/الا لدساد[ 

لمعاطاناد[ 

'اتلتاعند[ 

عاع نامآ 

10 

ك1 ]الخ خآ 1/ا0آ 


11 الآ 

(11/ا) عنحتررآ عنستدمزد[ 

5تعاداعع!] النطد عنستدمزدم[ 

حمنتةلنتسزك لمعتسدمزد[ 

121100 

انها 18 

حره] عمقاط 8 

عنعمآ عل8/]0 ممتاعاعء0] أمعدعءصقطمط ما/8 
10مصطاعع]' 8/1 سمتاعصن[ مترعاع1] ما 
كلكتتدوتانزع ]1 عممطمعاء]' لعطع 511 «منمعم0 رامد 
معطم 

55.] ممتاع لم1 أمعسيت :و2800 

ماع عصدمن) عع1280 

171 عحناع ع 81 

عاكتدا :مأه]/! مدع عتاععا18 


2022 


مضمن المحرّك الالكتروني 
موتورات تدرج كهربائيّة 
متجه كهربائى 

الموصلية الكهربائية 
الاستمرارية الكهربائية 
ضوضاء كهربائية 

القابلة للازالة كهربائياً 
الهوائيات الصغيرة كهربائياً 


لشاشات الاكتر وتألقية, التألق الإلكتروني 
فوسفور متألق الكترونياً 

لمحلول الكهربائي أو الإلكتروليت 
صمام أشعة المهبط الكهر ومغنطيسية العاكسة 
لتداخل الكهرومغنطيسى 

روس كهرومغنطيسية للكتابة/ القراءة 
أنظمة التحكم بالحلقة المغلقة الكهر وميكانيكيّة 
لمكوّنات الكهر وميكانيكيّة 

ليثوغرافية الشعاع الالكتروني 

لصمام الالكتروني ١‏ 

مدة فع الكترونات ”ا 

ل جح ثقب- إلكتررون 

تضاعف الالكترونات 

لأنبوب الضوئى لمضاعفة الإلكترونات 
عدادات اللوحة الالكترونية المتماثلة 
راسمات المخططات الالكترونيات 

وحدة التحكم الالكتروني 

لإجراءات الالكترونية المضادة 

لاشتعال الالكتروني 

محول طور سريع بسيطرة ألكترونية 

نظام إعادة تشغيل كهروبصرية 

لشاشات الالكهر وبصرية 

لألكتر وستاتيكية (الكهر وستاتيكية) 
أنابيب 02815 الكهر وستاتيكية - العاكسة 
لمتسعات الكهر وستاتيكية 

لتفريغ الشحني الكهر وستاتيكي 


5 ب ب 


نصاف الموصلاات العناصرية 


مك 


لبيكونات الراديوية المحددة للموقع الاضطرارية 


لمتداخلة 

لباعث 

باعث تاب 

منطقة الباعث أو منطقة الإرسال 


مرشح التداخل رو الترددات الراديوية 


20023 


غم :1/10 عتاعع 81 
1/005 عسصتممع )5 عتاععا18 
أماعء ١7‏ عتاعع ا 

"كنع سمه لمعتاعع181 
'اتنتصتام م لمعتاعع181 

عقزول8 لمعتاعع 181 

عاطمكومط :زالمعتاععاع1 

كقطتوع ترك القحصد :زالمعتاععا1 


:52501 عتأكتامعةمتاعه181 


ممع متلهمءممءء 181 

لمعتتمعاءم عع 181 

متنك مماعع 181 

'تفامكتل (]81) أمعءوعصتسسامنععا 

01ت ادزومطاط أمععوع متسس ماعع ا 
عازاماععاع 

كلماتعدم2ن) عناتوامنععا8 

5 دمتاععلاع0[] - عتاع مع محرماعع 181 
(111) عممعع تعاص] عتاعمعحصرم ماع81 
لدع عغت/1؟ /لدعك] عتاعمعمحرمتاءع 181 
معاوز5 لمتارعن) مومآ لع105ن) لدعتصقطءعدرمماءء81 
وأمعمهمحصمن) لدعتصهطاءعدممماعع 181 
لافج مطانآ سمعظ8ظ مماععاط 

عطنذ]' - مماعع 181 

منات ممناعع181 

ته م1101 دمنععا8 

هتمع تامرغلسك/8 ممدععا8 

عنام امحاط تعنامرغلسك/8 ممدععا8 
(/اطخط) ستعاءع/! اإعصدط عملمسخ عنتدممععاع 
وتعناماط تتقطن) عتمماععا8 

(ل80) غنمت] امطممن) عتمم اععاع 
(8)01/1) عتتاكدع م سعاصدامن) عتمم اععاع 
ممنتمع] عتمم اععا8 

5تعكتطاذ عمماط عستاعخ لنجدخ] لعلامتقمصمن) رجللمعتمممععل8 
لصعاكزك عاعدطنيداط لمعتامرهم عع 181 
عناتتمطاممماءء 181 

عتلماومتاعع 181 

5 «مناععلاع0آ - عناماومماءع 181 
5لماتعدمة0) عتلماومماءع 181 

(مآكع) ععتهطءوزدآ عتتماومماعء11 

5ع ممع تدمع 5 امعصرعا18 

لدعنامتلا1 

عوط لاعرط عوط لدعتامتلا 

تعلاط لدعنامتلاع 

لع مهاه :الدع متلا 

لطع 


(81]185) وممعدء8 منلدخ] دممادءعنلم] - ممنزوه تزعمعع عمط 


ع1 18/11/1111 
اع انع 
هت10[1011 انمع 


مملعع]] تع اانصسع 


مفتاح الترميز المنطقي 

موديولات مكدسة بالنهايات 

لمصفوفة نهائية التغذية 

هوائى القطب الواحد نهائى التغذية 

لبث النهائي (يتم الإرسال من نهاية طرف الهوائي) 
لمعدات من نهاية إلى نهاية 

لاستخدام النهائي للتطبيق 


فجوات الطاقة 

ورش العمل الهندسيّة 

مهايئ الرسوم المستحثة 

لمرباط التبادلى للأجهزة الصغيرة المعززة 
نمط التعزيز 

تأخير الظرف 

لقاعدة التقيلية 

نمو اتقيلي 

طبقة تقيليّة أو ترسيبية 

لسيرورة التقيلية 

لبلورة التقيلية 

١ إيبوكسي‎ 

وراق مطعمة بالفينول أو من قماش زجاجي مطعم 


لأقراص المدمجة التي يمكن محو البيانات من عليها 
نعش» نمش 

ربط القالب الأصهري 

زوجحية 

نقاط اللحام المتراكمة 

ليزرات الهيجان 

تردد الإثارة 

بوابة الاختيار المقصور 

إجهاد 

مستقطب الخروج 

بطاقات التوسع 

شقوق التوسع 1 
لحوسبة التوجيهيّة المتوازية شرطا 
لأسسٍ 

لبولى أيثلينات البائقة 

مخرج بيانات ممتدة 

لمعماري القياسي الصناعي الممتد 
إشارات الساعة الخارحيّة 

علب استحواذ البيانات الخار حيّة 


9224 


ل ع 
وتجداع] لعع] علدا دهعم 
وعتتاوماع م18 

نع لمعم 

عاء810 عنومآ عصتلمعمظ 
2015 لعاعماد - لمع 

ماع ع8 لمكا 

'تتتخ لع1 لم 

عاررخ عامممدهك/ة لع عمط 
عط لم 

تلع لمع 10" لمك 

ماوع نامك عوتآ لمع 
'اتهمع»آ بومعمط 

دمة0) وعم 

علل] عمعمع 

كمه ماك ع1ره117 عمترءءمتعمظط 
بخعط) معامدلخ عنطاجهدت لععمقطمط 


(85101) ععدتعاس] عملعحآ القحدك لععمقطمط 


ع1/100 أعسرعء مقطمع 

"إقاء0آ عمماع خم 

عكة8 لدنحم اام 

001 لمنجم الم 

تاع نمآ لدتجم اام 

تع تمآ عم15 آل لدتحماام 

ووعهع200 1[هن:م اام 

]1م 

002 

ان دكه[0 لع دوع مم1 :مم 


تي تل ل كل كل ال 2 


عمسصماكزوع] أمعله كتنو 
(8-م0) ومن عاطدممط 
طعا 

اعماتخ عزج[ عتاععارط 
معنا 

1ع5010 ووعم 1 

اعكم] تعدساععرط 
لإععناوعة1 ممتتماءعرط 
عندع (0[1غ2) 01 عاأوساععدوط 
ممتعرع 

اع مقاوط أكلرط 

كلمن ممتخصديد18 
اك ا 


(82100) عسمنانامحصمن) دممتاعنحدكم] اعلتمموط جللتعتاودط 


كأتاع مم1 
عمع ا تجطاء راوط لعلصمهءوط 
(00آ81) غن0 مند»آ لعلمع رط 


(خك]8) عتتططاءع ا تطاعيخ لتتةلصماك تحتاكتتلص] لعلمعءوط 


(ط8) نتقاط لعلمعءوط 
كنا لممعءرط 

ولقمعزد عاءم1ن) لمسعورع 
وع80 كخر»آ لممع رع 


عناصر ضبط خارجية متفاعلة 
بائق 

راتينج باق 

عدسة عينية 

لضفيخة المواجهة 

مسهللات 

لفاكسميل (الفاكس) 


مزيحات طور دوار فاراداي 

لفواصم السريعة 

مضاعف المصفوفة السريع 

تتقال فوربي السريع 

نمط التصفح السريع 

مقوّمات الاستعادة السريعة 

نبضات خرج سريعة الارتفاع 
الماسكات 

عداد القامات 

القامات 

القيم الشكلية 

بوق التغذية 

تغذية استرجاعية 

حلقة تغذية استر جاعية 

الملامسات الأنثى 

الفرّيت أو الحديد 

الحاسبات الفريتية 

ذاكرات لب الفرّايت 

الفدّود 

فير وكهربائي 

حديد مغنطيسى» مادة حديدية ممغنطة 
مواد عالية الإنفاذية المغنطيسية 
محاور قرن من الحديد المغنطيسى 
مجهزات قدرة الرنين الحديدوزري 
لواجهة البينية لاتتشار بيانات الألياف البصرية 
زجاج ليفي , 

لألياف الضوئية أو البصرية 

موصلات الليف البصري 
ترانزستورات التأثير المجالي أو المفعول المجالي 
لمصفوفة المنطقية القابلة للبرمجة ميدانيا 
قوة الحقل 

حشوات 

شريحة التصوير 

المرشح 


خوانق المرشحات 


5اتاعصمعا] عمتصبا]' عكتأعدع] لممعءرط 
غ1 لع لاط 

صلوع؟] عمت ترط 

عععامع 18 

عنداط عمة]1 

دعناتلاعة1 

(يجه) علتدسزوعوط 

كلاماعة]1 

لع الماكص] 'جرماعةط؟1 

ع1/]20 'جتماعة1 

وعماع8 عقلة1 

وستعععت] عله 

عاممادآ م1 

غ01 مد 

ستتعقتطد عمقطاط عمنمامخ] تجملدعة1 
وعكنا1 عستاعك أكج]1 

"اعنام ناان/8 مصخ أكمج]1 

(1171) محرمأكصة] تعسسه1 امو 
(1/1ط©) عله81ة ععوط أكو1 

كلع طنتاعع8] نجع امعع ]1 أكو1 
5ع5اناظ غتاصأنا0) عصلكتة] )كد11 
5اعماكة1 

تعاعمصمطتة1 

وممطتة1 

دعنالة/ عتتطمع1 

حرم لعع]1 

عاعدطلعع]1 

«وم.آ عاعوطلعع1 

ماع متم علقصمع]1 

عاتمع]1 

مله باعل عاتمع]1 

5ع امطدع]/! عمن) عاتمع]1 
ع 

عتاععاعممع]1 

عتأعمع مصسممع]1 

دلمتعنة]/ عتاأعدع هسسممع]1 
وعاملا عنتاعمعمسسممع] 

5ع تام متاك ع0 التةممدعرمتترع ]1 
(01آرآ) ععمتعام] منددآ لعانااتاكد[ وعطلط 
015 رعط11 

عنام0 تعطار1 

اماءعصدهن) عنام 0 مرعطلط1 
(1115) كتماتقصة:ةا' مقع لاعس 
(خضآط) نجتحتخ عنعمآ عاطمسممووءط لاعرط 
للاعمعناك لاعط1 

أمعحصمل1ط1 

لوعاللةا 

حصلاط 

كلم اعدمهن) زه لصة حصلاط 
وقاللا 

وععامطن) علطا 


2525 


تعبيتانت المرشح 

شبكة المر هسك 
مرشحات 

شاشة دقيقة الثقوب 
مسافات فاصلة صغيرة عدا 
مقاومة متناهية 


رادار ات د التحكم بالنار 


مبرمجات ثابتة 

شبكة المرنان المنقوشة الأولى 

الأجهزة الطرفية الخارجية المساعدة الخمس 
نغوفات هوا تابت 

سح كر 

مؤخر اللهب 

الموهنات الجنيحية 

معدن الترميز بالومض 

محولات وميضية 

مكونة مقداح مصباح ومضي 

الداكرة الوميضية 


تموّج مسطح 
رزم أجهزة القدرة مسطحة 
رزم 
لقمة المسطحة 
شرائح معدنيّة ليّنة من مادّة الحديدوز 
وجوه تماس ليفية اللولب مرنة 
لترميش الضوئي 
لرقاقة المقلوبة والربط بالنتوء الللاصق 
رقاقات قلابة 
لقلاب 
جهزة الفاصلة الطليقة 
خارطة أولية 
لقرص المرن 
الإضاءة الفلورية الخلفية 
صفيحتين مساميتين 
مقاييس الجريان 
ستار تألقى؛ شاشة فلورسينية 
الهيدروكربون المفلور 
يشبلك مثلم 
الدفق 
وصادت بوابة الدفق 
مغير الرجوع 
فترة ة القفز 5 التجلتك 
الرأس الماسح الطيار 


5 


زوع 10 111161 

عقكده تاعلط علط 

لعاللةا 

اععتك5 اوع81 عمط 

اعغاط رعصلط 

ععصماماوعخ] عاتماط 

كتقلة؟] اماصمن) عمزط 

إعالوا 

كافك الوا 

عه المسصلط 

0 مل سصموع ]1 امعط 

وععتاع0آ لمتعطامتعط لمممعءوط عحزع 
5ل لملاعاسخ تممحاط لععرط] 
مله عاك لتهن) عالتاكلوع ]1 لعراط 
صقل تماع؟] - عه 
عم مه 

لماع11 عمنله0 حاكة 

عع 3ر0ن) حاكة 

ع1نصل8/]0 تععع111' مبسم] اكه 
/تامططاع]/1 اكه 

عطتاطاكة 

عاطهن عه 

ععتقلاء5زدآ غ21 

5اماعة1 مهرم غ2 

عاطفن) لعتمستصم] عه 

اعوط 26 

وع5ن) عتاكداط 26 

عاممنك] عه 

وععماعد2 ععاتاع0] تزع نتلوط عاعوماة 
كاعدماة 

م20 

5متا5 لماع1/1 دتاممرع] عاطنرء! 
دعع تناك أعماصن) عسترمد - كدع.] تعمم] عاانرء) 
جع 11 

عسنلصهظ8 مصنا8 ,عل501 لصخ منطن) منا 
5ومتطن) مذا 

م110 منا 

5ععاتاعء2] أملمط عمتئة0 
مقامة0) 

عأودآ مم0 

عسمقطع نلاعد8 امعمدع 1ه 
5ع أعناظ 017) 

عع 017 

110125011 
دوقعل :11 اعتمستمنا 
نط لعن 

11 

22055 021 علا 

تتعااع 7م0ن) عاعومانا 

تع عاعومانز 

ع1 عمدرط عدار 


لت لت لد أن لد لل ل لد لم لم ل ل لت لت ل ل ل لك لم لد لدم لدم لم ل ل ل لل لل أل أ ل ل ل لك ل ل م 
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الهوائيات ثنائية القطب المطوية 
طبعة قد 3 قدم 
محوّلات طاقة الدفع 
طرف الساعد 
تفريغ القرص 
صمامات الموجة المرتحلة إلى الأمام وإلى الخلف 
الانحياز الأمامي 
المُغيّر الأمامي 
عدادٌ أمامى 
تيار أما 
وحدة الاشعة تحت الحمراء لل: 
التيار الأمامى 0 
المغيّر الأمامي أو القفزي 
بيانات الرؤية الأمامية 
فولتية أمامية 
مضخم الموجة الأمامية المستعرضة 

نابيب الموجة المرتحلة إلى الأمام 
حاويات الترزيم الخطية المزدوحة سداسية أو رباعية 

2 1 3 
دارات الأسلاك الأربعة 
محركات التيار المستمر ذات القدرة الحصانيّة الجزئيّة 
لإطار 


أو الضغط 


للنظر إلى أمام 


0-6 


مذبذب حر الأداء 

نمط المجال الحر للهوائى 
لتحوّر من الاشارات المشغولة 
لترذد 

2 تردد 

لدخول المتعدد ؛ 3 
لتضميم بتقس ا 
مجال ار 

تشابك الترددات 
لتضمين الترددي 
مُضاعفات التردد 
تبيين التردد 

نظام غير احتكاكي 
وحدة المعالجة - الأماميّة 

خلايا الوقود 

حقن الوقود 

القناة المزدوجة الكاملة 

بوابة الجتمماع الكامل 

منطق الجماع الكامل 

المنع الكامل للفولتية 

قنطرة كاملة 

ا المزدوج-الكامل ذو التزامن 
١ |‏ عة 


بتقسيم التردد 


عسمتعامنلج8 معتعاد مم1 

غصلومط لدعم]1 

كلأكناء10 

مقتمعفررخ عاممندآ لع1010 

أصترم100 

ل كة' عتتاووع1ظ مخ مم10 

لتتةع 10 

لتلتقصسرم]1 

دع طنا]' عنكه/1لآ عصناء :جه" عنحه17آ كته نتكاعد8 لصخ كته تكرم] 
8125 أنه نتكرم1 

ملاع تحمل كته تكل10 

تعاصنامن) كته تكزم1 

أمعسدان) كته تكرم] 

(11آ) لعتدظص][ عمكامم.آ تدحمط 

ألاع تلن عستتمرعم0) كته تكرم] 

قاع 0006) عاأعناظ 01 كته ككلم 

هله[ عستكاع ١/1‏ كته تكرم] 

ع8 17012 كته تكلم 

رى11')1) سعقنامسسخ لاع151 لعددمن) عنحه/لا كته تككرم1 
وعطنا]' عنكه لاع صناء كم" عنحه 7لا كته حرم 

وعقةن) ععم اعوط عصنآ صآ لدنادآ منط عرزد لصخ مم1 


كاندع ان عملا سمط 

05 )2آ اع تامعىر10] لدممتاعم1 
مم1 

مه[ رعولا 01 وعسمط 

علتسم1]1 

وعلاعع1 

1منةال05 عمتصصي] عم[ 

م 3 تعلخ ععدم5 مم1 

كلممع51 تإزكناظ ممم جمملعع1]1 
لإععناوع1 

عل امآ تإعمع سوعط 

رخاارآ) دوعععءخى عامنلد/8 مك كلد[ تإعمعبوعمط 
(01/1آ1) عع امن اد/ة1 ماك كلد[ تإعمعبوعمط 
متفحنه] تإعمعناوع 1 

عماعداءعام] تزعمعسوعط 

(/2) ممتكغدانل0ل8 تإعمعبوعمط 

تعتام لم8 بإعمعسوعمط 

مهتت اامدع؟] نزعمع سوعط 

ةا 

تامووعءع ور لمر غممر1 

دلاعن) اعنظط 

ممتاءء رم[ اعبط 

أعمصقطان عرعامندآ - الم 

عند0 معللخ لالظ 

عنومآ معللخ لالظ 

ععها0 عمناءه81 الس 

810 الن1 

0 ا ع6 017آ 100دكتسكصم 1" عمن] لعممع.] عرعامندآ الن1 
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العاكس الإهليلجي التام 

قدرات الأداء التامّة 

لوحة القياس 

إطار تلفزيوني كامل , 

دارة تقويم مركزية الأداء لموجة كاملة 
دارة تقويم الموجة الكاملة 

دارة تقويم موجة كاملة ثلاثية المراحل 
المولدات الاختصاصية 

الفاصمة 

روابط فاصمة 

دارات زرنيخيد الغاليوم التماثلية ذات البنية المتكاملة 
الكسب 

الموجهة بالكسب 

الكسب لكل قناة 

مادة زرنيخيد الغاليوم 

دارات زرنيخيد الغاليوم الرقمية المتكاملة 

دايودات زرنيخيد الغاليوم القنوية 

دايودات نيتريد الغاليوم الليزرية 

غلفانوميتر (مقياس أمبير دقيق) 


فجوة 
العقيق الأأجمر 

صمامات الارسال - الإستقبال المملوءة بالغاز 
البوابة 

إشارة انحياز البوابة 

تقاطع بوابة القناة 

فولتية بوابة القطع 

تيار بوابة مصدر التسرب 

مسارب 

عداد غاوس 

الات الترس والنابض 

ضبط حساسيّة تغيّر الترس 

التروس 

التغليق العام 

معبر أجهزة الاستخدام العام 

معبر التربيط التبادلي للاستخدام العام 
ساتل الاتصالات المتزامنة أرضياً (الجيوتزامنية) 
المدار الجيوتزامنى 

2 0 

نظام تعيين الموقع الجغرافي العالمي 
النظام العالمي للهواتف النقّالة 
المُعْدّيات 

سبيكة ذهبيّة وهاجة 

الليف البصري المتدرج المعامل 
شكل مس عدف تدريجي 

رسم بياني 

مُهايئ الرسوم البيانية 

بطاقات غرافيكية (رسوم بيانية) 
شاشة عرض الرسوم البيانية 

تعاول حرافيكي للرسيوم 

قبض وتحرير الحمولات 

مقياس العينية 


1ماععلرع8] عتامطموط الت 

5عاناتطوصرةن) عمممدصسمترعط انظ 

علمع5 لان 

عصصمرط 1317 لان 

نامعن عطتاعع] لعممة 1 تعامعن) عنحو 17لا لظ 
أنداع عن عكتاعع] عنحه/لا الن1 

أتناعتلن) تامع ]ا عمقطط ععتط]' عحه/لا النط 
5 عع لمتأع متا 

ع5نا1 

امنا عدن1 

5ل ععمتعام] /عملدمث مخدن 

متهن 

010 صنةن 

اعصمقطن) نعط متهن 

علتمعستخ ممستاله 0 

ول لماع 01آ علتمعسث دمستللة 0 

وعل110 اعصصنا]' علتمعستخ ممستلله 
وعل10 تعقة.] (للدن) علتاتلا ممستللهن 
تعاع مص كله 

مهن 

أعسة 0 

وعطانة (عاللعمع8] التسحصم]) لعللاط كمد 
عله 

لممواك لعحدزظ عنهدن 

0 عصنل اعصصهحلك) عنهون 

ع0165"١‏ مانن عنهدن 

ألاعتتلن) ععملدع.] ععتدا50 عنهدن 
61 

0211551111 

5ه نطقراءع]/ عستام5 لصخ تمع 
ععصقطن) تمع 

تدع 

عمناعماظ لمرعمعء 0 

كنا 1013م لاع ستحاكم] عومصساط لمتعرع 0 
(ظآ[طن) كداظ عع معام[ عومحساط لمتعمع 0 
عاتلاعاة5 ممتكدء تمن تحتصدمن) كنامممغخطاعر رومع 
011 كنا0 م منتتطاع م رومع 

كستاؤمط) 

(025) صمعاةنزك عمتدممنزووط لداه10ن 
(051/1) عاناه8 عمط بمعاكزد لدامان 
كتملع تامرخ عندان 

الث لعطاقةا11 0010 

تعطل لدعنام0 عرعلص][ لع0 ةن 

تتعمة 1 21تلة 0ن 

طجة1 

"عام دلخ عنطامة1 

كلتق عنامة 

اقةامكتدآ عنطامة: 

ححتكة انامرتصد]/8 عنطمة 

5لم.] عكدعاع]]1 لصخ ركه 


عاناعتلة01 
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الرمة الرمادي 

القرص العاكس المنقوشٍ 
الأذرع القابضة أو القوابض 

نغرة 

الأرض 

رادا رات أرضية مصفوفة الحالة 
مجيب (ترانسبوندر) أرضي الموقع 
وصلة أرضية أوتأريض 
لهوائي الأرضي المسطح 
د لوم رضي 

ت الأرضية 

محطات التنه الأرضيّة 

خط التعويق | أرض , 


ل هاي ة المراحل 
مُشع بطول نصف موجة 


الهاليد (الهالوجين) 


لماسح الضوثي القلمي المحمول باليد 
لكمبيوترات الشخصيّة المحمولة يدويا 
لتصافح أي تبادل تأكيد الاتصال 

نسخ ورقية 

لقرص الصلب 

سواقات القرص الصلب 


لوحة التفريغ الشديد 

أدوات » ا الماديّة الإلكترونية 
لمولدات المتناغمة 

لتوافقيات 

لهوائيات القيثارية 

لطرف الرئي ئيس النهائي 


0183: 000 

00 

عآكادآ عستاععا/ع؟1 130 

كعم م0 

0100 

10112 

كتقلة] تيدتتخ لعمدداط لم825 لصنامن. 
تعلمومركمة]' لمع825 لصنام 0 
مناءعصمرهن) لصنام 0 
وسسعاسخ عصداط 00نا010 
وعصة[ط 00نا10 

101110 5 

كمم ماك عمكاعم]' لصدامن 
عمنآ نجداءدآ لعلصنامن 
5مفتاك غكم177 لعلصنامن 
6 

عصماملصنه0 هن 

5تعلام؟] علنن 

أمناك]/! عجرمء 0/105 

ه11 عصداط 11 

أوطتصبرك علخ كخلد1]1 

عاطة]' تدا تعلخ كخلد1]1 

ع 80 كلد11 

من لبوع؟] عع80 كلد11 

عع امنادآ كل112 

8155 لصدآ] 4لد11 

كالم تع تلوط 4ل113 
ساتعصمعاط عننه/1لا كلد11 
عاممادآ مصعم 0 عنكه/1ا كلد11 
أنناع تان تعلتاعع] عاكه/1ا 1لد11 
أتداع سان عطتاعع] عمقاط ععقط]' عنكه/1ا كلد11 
مندتل؟] ملاومعاء :كه1ا 1لد11 
11 

ع8 الد11 

(128:1]) تتععسلكمم]' أمع ا الدك1 
"تعصصةء5 عط لاعطلصة1 ]1 
120]) وتعانامصمم) لمممئئط لاعطلصدك]1 
عم لمطملصه1]1 

دعام 00 كته11 

عأقندط د11 

وآ عاوزدآ 1ختد11 

أعصوط مستاناعة/١‏ 0ئد1] 

عله لم11 

ع0 علممستتة1 1 
0م11 

الث منة1]1 

لم لممعك1 

تعممتازوه0ط لدع11 

عمة1 10 لم11 

(0آ[11]) نبدامكنطط ملآ لدع11 
لم11 
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سمّاعة الهاتف أو سماعات الأذن 
لسماعة 

قضيب موصل للتبديد الحراري 
لمتقفية للحرارة 


كبلات الاحتمال الثقيل 

لمكونات والأنظمة المتينة الصنع 
لهوائيات الحلزونية 

مصباح ضوئي حلزوني أو لولبي 
لمسح اللولبي 

حلزون 

محكم الغلق 1 

ترسيب فوقي مختلف أو غير متجانس 
وصلة غير متجانسة» وصلة متغايرة 
سداسي 

لشبكات المتوازية التدرجية 

نظمة الستيريو 11:81 

لاتساعات العالية للاستجابة المتموجّة 
دارات متكاملة عالية الكثافة 
ترانزستورات الحركية السريعة للالكترونات 
لمكوّس لتطبيقات الحوسبة الفائقة 
معدات الشبكات العالية - الأخيرة 
لأنماط الحديثة للكمبيوترات الشخصية 
كثافة فيضيّة عالية 

تبديلات الترددات العالية 

مرشح إمرار الترددات العالية 

مادّة ذات نفاذية عالية 

نغمة الطبقة العالية 

منطقة الاستنفاذ ذات المقاومة العالية 
معدل انسلاخ عالي 

تماثليات وجه بينى عالية السرعة 

رقاقة الذاكرة المباشرة العالية السرعة 
جهاز 1105© العالي السرعة ذو البوابة السليكونية 
أسلاك الضغط العالى 

نيون فولتية عالية في شاشات القطع السبعة 
كفاءة حجمية عالية 

درجات حرارة وصليّة أكبر 

سوق أعلى للخرج 

لإنحراف الترددي الأقصى 

تسايط الضيوء 

لاتصالات المكمنية عالية الاتجاهية 
زمن اللإيقاف 

متسعة التمسك 

لفراغات أو الثقوب 

ض الب 

مبدّلات الأقراص المدمجة المنزليّة 
لنُظم الفيديوية البيتيّة 


5 
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عممطاملمع11 

أع5لدع11 

نة8 كناظ عمتلدمأ5د5زدآ غدع11 

عصداءء5 غدء11 

علصنك غمع1]1 

اع ع1 غمع11 

لعمه2آ جلتكمعك1 

وعاطةن) نامآ تمع[ 

5 01121115م017ن) نامآ تتوع11 
كلسمعفررك لدعناء1]1 

مدسقلاكها! لمعناء1]1 

عسمتصصةء5 لمعناء1]1 

تاع1 

لوع5 عتاأعممع1 

/كتماتمعمترعاء11 

ناع من زمتعاء11 

كنع صازمرعاء11 

11 

كته ع8 اعالمموط لمعتطع يمع 11 
ع5 معلع اك 11111 

عتتومروع؟] عاممنكآ علمنامسخ طعن1]1 
كاتنعمن) لعلمتععاص] وتقمعدآ طعنك[1 
(181/115]) كدماكتقصمء]" تلزط8/10! ممععاع مك1 
5 مع ناممخ ع مانام حدم لمع متك[ 
الاعحس متناو عصكتره تاعاظ لمع اع 11 
كلع انام حم0ن) لمسوسع2 لظ جاع 111 
/الكلاع2آ سا1 ماع11 

عصنطءع 5111 إعمعبوع م11 

ستع الا ومدط اع 111 

"جاتلتطمعصصسعط اع 111 

عمه!' حاعاط طعن1ك]1 

تمتاءامع2آ ع'لتاكزوع ]1 م111 

علهخ] تتعاد اع 111 

عع لتعاه] /عملمصخ لععم5 داع 11 
منط) م0 لععمك طاع 11 

(01105 10/1101]) 01105 عند دمعتلتة لععم5 ع 11 
كلدع.] ععمناه/١‏ طع1]11 

15م015]آ كاتتعدمععء5 معلاعء5 رمعلل ععمناه/١‏ طع111 
لإعمعن8111] عتتاعصسساه/١‏ طمنل[ 

5ع نمقاءمتطاع 1 ' مامتاعصبال عع 111 
تنآ أناأنا0) تعلاع :11 

تزع اعناوع 11 امعطع 111 
كستاطع تلطع 11 

لناستحر0ن) 01ل لمدصمتاععتتدا لطع 11 
عدصةا' ملآ 11010 

ماتعد مف عمنل1101 

كلما 

لاعطاد ووعاصم2آ 110110 

'إتامهع 11010 

عع قطن دن عدره11 

كمع اكز5 معل1/ا عدره11 


دايود الوصلة الذاتية الباعث للضوء 
ترسيب تقيلي فوقي متجانس 
المفتاح الخطاف 

هوائيات أفقية ثنائية الاتجاه 
مولد الانزياح الأفقي 
لمشعات البوقية 

دارات مضيفة 

لكمبيوتر المضيف أو المعيل 
موصلية الصفيحة الساخنة 
للون 
ترتّح 

لدارات الهجينة 

لهيدرازين 

لضوضاء الهيدرو دينامية 

لمسماع المائي 

روابط كثيفة التشعب 

إستحضار التعليمة لتنفيذها 

طبعة 10 ضوئية 

لمصوّرة التلفزيونية المخرّنة 

لأزرار الضاغطة المتوهجة 

صمامات أورئيكون للصور 

تقنئّات سيرورة - الصورة 

لمصوّر 6م 

سطح مستوي تقديري 

لمسار الفوري للطائرات 

لجوار المحاذي للهوائي 

نحطاط تيهور صدم 

صمام زمن انتتقال تيهور الصدم 

صمامات 1715475 الثنائية 

لمعاوقة 

مواءمة للمعاوقة 

زرع 

المدمغة 

جهاز 2105© ذو البوابة السليكونية والسرعة العالية 
المحسنة 

رباعي» مركبة مفاعلة مضاعفة 


غير المترابط» غير المتلازم 

خط الطاقة للتيار المتناوب الداخل 

لترايدي 

لمحاثة التدريجية 

لمرمزات البصرية التزايدية لقياس زاوية المحور 


مارآ ممتاعصسل مدممل1 

/تقازمء11020 

اع 11001 

كتمع سخ لددمتاءعزل81 لمنصمعته11 

مله تع مع معه511 لماصمجته1]10 

عل0]١‏ عسع اكصم]' لمامه2ته11 

كمه نل مك1 

كاتداعتن 11056 

اع نم0 11056 

نع نم0 عنداط غ110 

11 

انوزناءا 

كناصن1] 

كاندع عن لتطاجك1 

عصتحدمل117 

م1015 عتحصمم ولمعل11 

عممطام 0ل :11 

اناعم 11 

ماع11 

اماع 1 

عاك ةحصمامطط 10 

12005600 

(12183) حماتاططائمظ لعتمسنسن!!]1 
وعدانا]' ممعتط0) ععهقصدم]1 
وعناوتصاءع1' عسزووعهم0:ظ عمهدم1 
علخ ععقدمس]1 

عصماط لسناه0 عستعهدم]1 

عتكم]' عند نلعتصصصس] 

'متصعل/؟ عندنلعصسصس] 
لدع81 عاعمد له حخ أعدمح] 
ع0100] عدص" أتقصم]' عاعمملهحخ أعدمحم] 
5ل 1م11 

ععصملعمحس]1 

كتداع قحم ععصملء مم1 

0 ستصمع]" ععصملءم م1 

لعاصة مس1 

معام مس1 

(01105) 105/110015]) 01105 علد0 دممعتلت5 لععم5 امن لع مس1 


عاتنطة 020 مآ 

لك !ا! 

عاطزووععءعهم]1 

عاتاعهم1 

وععتاع2آ1 لسنامطم] 

ومتممآ أدرععدعلصدعم]1 

اداع رعامعم]1 

م2013 عصانآ لخ عستسصورمعم]1 
لمالمعصسمعتهمم]1 

ععصماء نمآ لماسمعسجعتهمم]1 
اع جره" صعم0 لمامعدمعهم]1 
5تعلمعمء لدعنام0) عاعصخ تماد لمامعدمرعتهعم]1 
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لحركي 
لمعامل الموجّه 

معامل الانكسار 

لفهرسة 

كشاف الإضاءة 

كشافات 

لصمامات الثنائية الليزرية من فوسفيد ألمنيوم غاليوم 
لونديوم 

غطاء منفرد 

لحث 

مرشح سعوي حاث 

لقرحية المحاثة 

مفاعلة حثية 

توافقية تحويل محاثي 

التطبيقات الصناعيّة 

نظام رئية مساعدة - للكمبيوتر الصناعي 
المتحكمات الصناعيّة ١‏ 
الالكترونيات فى الرتبة الصناعيّة 

نظام الروبوت الصناعي 

غير فعّالة 

غاز خامل 

لعطالة أو القصور الذاتي 

نظمة التوجيه العطالية أو القصورية 
إستبانة لامتناهية 

فرن الأشعة تحت الحمراء 

لموجحات تحت الحمراء 

نظام تأخير زمني تأصلي 

حقن 

لسلك المرمز الداخلى 

إلكترود داخلي 0 

لأطراف الداخلية 

5 

أمر الدخل 

دخل/ خرج 

لمدخللات 

فقد الادخال 

لمعاينة» التأشير» والاختبار 

حاميات الدارة المغنطيسية الآنية 

عثرة لحظية 


ع 


: بمعطيات لوحة العدادات 
ترانزيستورات البوابة العازلة ثنائية القطب 
عزل 

لطبقة العازلة 

لدارات المتكاملة 

لحجب الضوئى للدارة المتكاملة 

دايود متكامل ١‏ 

لتكامل 


0552 


علنن0 عرعلم1 

ماع مقع ؟] 0 عرعلم]1 

عمترعلم]1 

ماطع نآ ملمعءنلم]1 

5ملمء لم1 

1005 عكة.] طاكدتن][ علنتامومطط ستناستحسصساخ ممستللته ممسستكم] 


جهن لمسل حتلص] 

ععصماءع لم1 

عاتاع لم1 

تالز ععصمنتعدمةن) عناناء لم1 

كت[ علاتاعسلم1 

ععسماعوع؟] علاتاع المآ 

ع112مأمزع 51150 تناد علكتاع لم1 
ععلتمامءه كناد علاتاع لم1 

كلمع نامث لمتندس لم1 

مع كنك ممنول/ا لعلنخ "تعاناممحمهن) لمتاكنلم] 
مامه لمتاكنلم]1 

وعتمماععا8 عل02 لمتاكسلم] 
لمعاكزك غوطام؟] لدتاكملم] 

معن لاعم1 

05 زعم[ 

م1 

قطدع 55 ععصملننا لمتتعم]1 
ناودع عانمقم1 

د01 لعخ] متم[ 

عمسم م1 

/جقاء0آ عسة]" عاك زد امعمعطم1 
دمتاعءزم1 

عاعة؟]” لعل00) تعمصم1 

علمماععا8 رغصم[ 

دمع ] تعصص1 

نم1 

00ن) أنامص1 

(1/0) غناحان 0 /أتامصآ 

5كأتامطصآ 

5] لامتامعكم1 

وسنادع1' لصخ عصكتتد]/! ممتاععمكم] 
(1110) وتماأععامو اتنعستن) عتاأعمعد]/8 كنامعممتصماكم] 
م15" كنامعصمتصماكم]1 

علمعع12 ترمتاء تساكم1 

تعاسلعع ]1 درمت ءتتاكم1 

امتاصمن) ممتمحسمتم] أعصوط اتعحستساكم] 
(101815) كتماكتقصةء]”' تداهما8 عند لعنداناكم] 
حمتة اناكم[ 

"اع نإقآ دمتئه اناكم 

(00]) كاتدممن) لعلموعام]1 
كاكفدرماصطاط دمعتت لعلموعام]1 
علمندآ لعلموعام]1 

عستام ع ع1 


سيرورة تكامل 
مكا 


طرفيات البيانات الذكيّة 

اتصالات الكمبيوتر التحاوريّة (التفاعلية) 
التلفاز التفاعلى 

كشف الحامل البينى 

قابلية التبادل (التبادلية) 

أسلاك الربط البينى 

تعويق رقمي 

سطح بيني أو مرباط تبادلي أو وصل بيني 
لتواصل البيني أو السطح البيني 

حافات تداخل 

نموذج التداخل 

لتداخلاات 

لتعشيق» ارسال اقحامي بيني 

لتحويل المبطن» التبطين البيني 
مضخمات القدرة الوسيطة 

صفيحة تضخيم الضوء الداخلية 


غير المعاملة بالذمام 
ليثوغرافية الشعاع الأيوني 
زرع الأيونات 

عتبة تايين 

المؤينات 

هواتف الاويريديوم الشخصية 
مفاعلات الوتر الحديدي 

لب" حديدي 

حديد ثنائي الكبريتيت حراري 
لمتزامنة المتساوية 

الإرسال المتزامن المتساوي للبيانات 


درجة حرارة نقاط التقاطع والارتباط 
مجمع الرمق الأخير 
لوحة المفات 
مح 
رفادة المفات 
المفاتيح الإلكترونية» العُقد 
المرشح الدرجي 
محوّلات اللب الصفائحي الرقيق 


يقة التجليخ بالتحضين 


2"2133 


0055 متام ع عام1 
متم عع 1 
ولمستصسع]' منددآ أمعع نلاعنم]1 


5 1ل اتطح0) "عانم حدر0ن) عتكتاعهتعام1 


177" عحتاعمرعام]1 

ممتاععاء0] تع تمدع رعام1 

"الل تطمعع مقع رعنم]1 

5عز/1لا عوسمتاءعسسممع عام[ 

“جداء0آ لماتع تلمرعام1 

لعلماتع للع م1 

عع ع1 

عساعةعنم]1 

دعع م1 ععرعمع 1 رعام1 

تعن ععراعتع ع1 

وععرعتع عام[ 

عسمتحكوء اتعام]1 

عمن مم1 

"اع نامسق نع نوو عتمتلع سرع م1 
عنداط عنام لد/8ة عع نآ لمسعام]1 
أعاع مراع م1 

كنا أمتتعاص]1 

كع زمآ عاكستمم1 

ف 

'إأمقتع 0طائنآ ستمعظ م10 
امتتماصة امحصآ هآ 

[مامعتط]' ممتمجتمه1 

نم10 

15 تحن ) لمدمسع2 5 دسستفت1 
5ماعوع ]1 10م مم1 

عدم مم1 

لممسصعط]' عل قلسنوزدآ مم1 
1000 
1 1028 0115م تاعم :1505 
عستاعاعو1 

ماعو 

علتستصةل 

اام نرااعل 

لمطعا5ز5 حلط مخ اعنوع 
1/0015 امامل 

كاسلمل 

لع اطصصل 

تم اعمال 

عنقا ماع 1" دمتاءطنال 
(اطاسعودخ علاتلخ عع ]1 

نوم ع1 

كلمةم تزع 1 

|4140 

تعلاط ع0لل0مآ1 

نسم ] 

كم ' عدمن) لعتةمتسصم ]1 


5ع ص 1لأممة ]1 


نظام مرايا يُعرف بنظام برنامج المرآة الكبير المتقدم 


لتكامل الكبير المستوى 


مستوى كبير 

لليزر 

قارئ الياركود الليزري 
لصمامات الثنائية الليزرية 
لليزر الجيودايميتري 
أجهزة تعيين المدى الليزرية 
لليزرة. 

مزالج أو مغالاقات 

مزيح حالة ترددي قافل 
مخطط جانبى 

الحركة الجانبية 

خط العرض 

الترقيد أو الوضع بطبقات 
جهاز شحن - مقرن ضمن الكاميرا 08.] 
شاشة البلور السائل 

طرف 

طرف الرزمة أو الاطار 
مداخل الموصللات 

رزم الرقاقة المُقادة 

زمن التوصيل 


البيق الأقل معنوية 

شاشات .1 لعروض الحروف والأرقام 
مسجلات الازاحة اليسارية 

عتلة 


إستطارة الضوء 

دارة ضوء - محول رقمي 

لإضاءة 

مفاتيح الح 

رادارات المصفوفة محددة المسح 
الات تسلسل مُحدّد 

أعمار خزن محدودة 

ضابط مرحلة 

تشكيلة خط الاتصال 


دارات إستقبال وإرسال أحادية الليثية متكاملة على 


لصمامات الثنائية (الدايودات) الباعثة للضوء 


9234 


مع صما مممتع مع #مستا/ة لععصة كلخ ععتم[1 


(51آ) ممتمععام] علمءد عونم[ 


آكآ) كاتناء عل تع لحصه1' تع الععع] 10 علطتتامدهل8ة علوء5 ععتمآ 


109( 

تتعقم] 

تلدع 1 عل00) نتوظ ترعهم.] 
ج00[ ناع5م.] 

"ماع د نلمع0 ترعهم] 

(طكلرآ) ستعلساط ععصدخ] عدم ]1 
كلناكة] 

وعاعنم] 

كتعالتاكذ عمقطاط لمعم ماعءع] عمتاعنم.] 
102010837 05 غنامنقمآ لناعام ]1 
التعدمع 1/101 لدتعلم ]1 

علناتتم] 

ععتللم] 


1] 


ععتاع2آ لعامنام) ععتقطن) ص[ للنناظ 715لا متعسمت «جآن 1 


نم10 آنآ 

مآ 

عحصةر] لدعآ 

5 نع ع مو0) مآ لمدعآ 
وععماعةط 1.00]) منطن) م0 لوع] 
عصة]” لدعا 

1م ع1 

ولوع]1 

عيملدعآ] 

وعصلنآ لعكمع] 

وعملآ لعكدعآ] 

(8هآ) اذظ أصدء كلتمعزد أكدع.] 
1م1015 عتتعتتناسمحام اث مارآ 
"تعاداوع 1 النطد أاعآ 

علاعلآ 

وتعتانسط أاعنآ 

(05آ[]) وعل10آ عمتانصصط أاعنآ 
5تعالمع 5 ألاعنآ 

'جتأتداعتتن) #متتع كممن) لماتوادآ 160 غطعنآ 
كاطع نآ 

5115 سآ 

كتقلة؟ يتخ سدعد لعانستآ] 
وعمتاعة]/1 ععمعباوء5 لعانستآ] 
وع كنآ كأعطد لعانسنآ 

5 اعانسانآ 

ل دمن عمنآ 

000 عصتآ 

5[ عصنآ 

1 01 عمتآ 

0ن" عصنآ 

110 عصنآ 

"تدع مآ 


وعع01" هتمع [عععى نتمعم ]1 


المضخمات الخطية 
الدارات الخطية 
اللب الخطى 
مغذيات قدرة خطية 
لات التيار التفاضلية للتغيرات الخطية 
مضممات الخط 
رتباط 
شاشات البلور - السائل 
طريقة تشزوجرالسكي للسائل المكبس أو المعلب 
لليثيوم - اليود كإلكتروليت صلب 
لليثيوم 0 ثانى كسيد الكيريت 
خلايا الليثيوم - ثاني أكسيد المنغنيز 
خلايا الليئيوم الأولية 
للينيوم كلوريد الثايونيل 
لحمل 


دقّة تموضع الحمل 
لشبكات المحليّة 

موقع الخليّة المحلي 
مذبذب 

فلكة إحكام ‏ 

الهوائيات المرحلية اللوغارتمية 
ترمين أو دخول 

المنطق 

المحللات المنطقية 

بوابة ضم منطقية 
خِرَجٍ موجة مربعة ذا مستوى منطقي 
فولتيات بمستوى منطقي 

علامة 

مصفوفات هوائي السلك الطويل 
الاهتزازات الطولية 

فقد 

فتيل الفقد القليل 

مقاومة داخلية ضئيلة 

أداء تألقى قليل 

الموازن الواطئ 

تمرير بطيء 1 

تردد راديوي بتسريب أقل 

قيم مقاومة تسلسلية منخفضة 
منحنى الاستجابة السفلى 

شطوع. تألق 

الأداء التألقى 

المرشح المشتقّ /1 

مذبذب موجة خلفية دائري من نوع 11 
رمز الآلة أو لغة الآلة 

نظام التشغيل ماكينتوش (©318) 
الداللات الماكروية 

الخلايا الماكروية 

حاوية القتاد التقليدية 


555 


5ع تارسك نتدعمن] 

كاندام 1ن نتمعمآ] 

ع001) تتدعمانآ] 

عنام مناك تعنتز20 تتمعمنآ 

وعتاممناك )10 لعندلنوع؟] تمعمنآ] 
(015آ/اآ) 5تعصسرم صم" لمناصعتع]1آ عاطققة/١‏ نتدعصنآ 
ممعم[ 

ءءء امعصنآ 

علصتآ 

(1) ]) نتهامكندآ لهادتحن سنآ 
كاكلمعطءم2) لعاهاناودعصط سنآ 
(12/نآ) عاتراتععاع ناهد - لمسخط1] 
(1/502صآ) علندمندآ تتكلناك - مسساتطائمآ 
1/0آ) عنتمم اأمدهل8 ممطتدن) ممستطائآ 
5لاءن (2صمسآ/ا/نآ) علندهز1دآ عوعصدوصد]8 ممسنطائن] 
لاعن تجتمسقط ممسنطات] 

(1/500012نآ) علتتملطن) انتدمنط]' ممسخطاه] 
100 

لإعتتاععث عستصده0زوه20 1020 

(والخضآ) ق1نم”تاءل3 وعتتث [دع0.آ] 

علزد [اعن) لوءمآ 

:مك05 لوءمآ 

"تعطكة؟١‏ عاءمآ 

قلعامث عتلمتعط عومآ 

5ععم1 

عاعومآ 

ع2 لوث عنوم1آ1 

عنة0 راللخ عنومآ 

عانة 17لا عتقتن5 أعناع.] عنومآ 

5ع0138 أعتاع.]آ عنومآ 

معم0آ 

2تاعالرخ عنز/لا عدمآ 

مطل لدستلتطتعمم ]1 

1055 

العدصة 111 5وم] - امآ 

ععصماملوع؟] تدعاس[ امآ 

61011211 117110115] المآ 

أكتدا أع0115 امآ 

وك 011آ 

ععمكلمع.] 117 لامآ 

وعنالة/ ععسماكلوع !1 - وعترع5 لامآ 
علتتلال) عقلومدع 1 لامآ 

نان 

1 0115 تان 

كلعل لعنتتع2آ 1/1 

مله للك05) عننه117 له تكاعة8 عم10 1/1 
316 ] 01 عل0) عمنتتاعة]/1 

(05 عدآ/ظ) دمعاذزك عستتهمعم0 اؤماماعد1/1 
05 ع طن معدا 

ولاعع ع1 


كتععسصقطن) عاجود عسصتجدعة1/1 


المغنطيسي 


سواقات إسناد علبة قتاد قرص مغنطيس 
مقياس قوة الحقل المغنطيسي 

الحاميات المغنطيسية الهيدر وليكية للدارة 
التصوير بالمرنان المغنطيسي 


كك 
مقدار 


لكمبيوترات: الرئيسة 
المسطح الرئيس 


وي 


أجهرزة خرن ثانوية كتلية 

وصلات الإنهاء الكتلي وإزاحة العزل 
بصمة رئيسة 

سواري 

معاوقة موائمة 

أباريز مقارنة 

أقصى التقاط 

التلميع الميكانيكي 

القرن الميكانيكي ‏ 

التنعيم الميكانيكي 

مجموعة من الروابط الميكانيكية 


وحدة إدارة الذاكرة 
مُرحّلات القصبة ذات التغشية بالزئيق 


ترانزيستورات معدن أكسيد نصف موصل 


ترانزيستور تأثير المجال المعدني شبه الموصل 


عتأعمع 1/1 

كدز8 عتأعمع 1/1 

(811201810) دعنحتررآ منهاعدظ عو لتتتهن) عائزدآ عتاعمع د1/]1 
"تعاع]/1 ماودعناد ل1اع11 عتأعمعد1/1 
5لماءععامع اتساعسن) علاستدعل ]1 عتاعمع د11 
(81151) عستعححم] ععسقدموع] عتأعمع د11 
أماعه ١‏ عتأعمعة1/1 

وزماع] لع2تتداوط لعكداظ /زالدعاعمعد1/1 
عااناعتاكدمءماعمع 1/13 

تع عنالكصف]' ع 'كتاعتاكدمءماعمع 1/13 

5م أكزوع ماع مج113 

1م111 

أتناعكن) عصذواناظ ممأعمع د11 

علمتصعة1/1 

5ع نا محمهن) عمسمتقسصنة]/1 

غداط مرة1/1 

عمامآ مزة1/1 

ختوط عل1/13 

جا تلتطوع1/1211 

مه انامرنصة]/1 

قناع 4 5* مله اتامتصة]/1 

لمناصة]/1 

'جع10مصطاعع 1" عنصمتاععاط عمتيد1/1 

وعاانان! 

ومع ةط علكة]/1 

عستكاكة]/1 

تع1امنتمهن) ععهرماد 1/1355 

وعع1اع12 عع51012 1/1355 

(0آ8/111) أمعسععداموزدآ ممتداباقمآ ممتمصتصسع]' 1/1255 
عاكة]/1 "تعاكة]/1 

1155 

ععصفلءمحصآ لعطعنة1/1 

قاععاء50 وسنطع ه11 

تططة]/1 

متكاعتط تمساحستحد1/1 

عسمتكساظ لمعنصقاعع1/1 

كستامنا0) لمعتصهتاءء1/1 

عسمنتلمت0 لمعتمخراءع1/1 

وععماصنآ لمعتصقاءع1/1 

"ع0 اعناوء5 عاك لدعتصقطاءء1/1 

(8/151) ممتمتععام] علدءك لمستلع1/1 
وعا,إطمعء1/1 

ع1 

(8/18110) غندن] غمعصسععحمصد8 جمسعل1 
5ع لعع 11 لعناء 117 اتسمرع 11 
علناوجةن) طاعنتناك لعع ]1 اعناء1717 لمعل 
11 

00 جاوع 1/1 

(11051121) كتماكتكصة]' ماع دلممعنتدمعءك علن:0 - لماء131 
كاأعاع رط لماع 11 

(1/1851151) كتمامتقصمكا' مم81 لاعط لماءع11 


قب معدة 
المقاومات الاكسيدية المعدنية 

نصف موصل أكسيد المعدن 

مقاوم أكسيد المعدن 

مع 

الصمامات الثنائية الضوئية لشبه الموصل المعدني 
غمد معدنى 

غشاء بلاستيكي ممعدن 

قبب من مطاط معدني 

حركة العداد 

شبكة الميتروبوليتان (المدينة) 

الميكا 


مصفوفات شبكة الكرة الميكروية 
صفيحة القنوات الميكروية 
رزم 5817 الميكروية 
لمعب المحماري الميكر قوتي 
لصفيحة ذات القنوات الميكروية 
لكود المفصّل ذو ذاكرة القراءة فقط 
لكمبيوتر الميكروي 
لليفوغرافية الميكروية 
لميكر ولومينز 
نقر ميكروية 
مفاتيح الغشاء المرن ذات الحركة الميكروية 
لمعالج الميكروي 
لمودمات القائمة على المعالج الميكروي 
لتربيط التبادلي لناقل بمعالج ميكروي 
حفر مجهريّة 
لاحزمة الميكروية 
خط الارسال الشريطي الميكروي 
لميزرات أو الموجات الميكروية المضخمة بفعل 
لأنبعاث المحفز 
بيكونات الموجة الميكروية 
مقرنات الموجة الميكروية 
كاشف الموجة الميكروية 
الصمامات الثنائية الباعثة للموجة الميكروية أو 
صمامات الموجة الميكروية 
محدد موجة ميكروية 
دارات الموجة الميكروية أحادية الليثية المتكاملة 
المذبذبات الميكروية 
فرن الميكروويف 
أنظمة رادار الموجة الميكروية مصفوفة الطور 
وصلات مرحل الموجة الميكروية 
الإشارات الميكروية ذات الموجة الميكروية 
خطوط الموجة الميكروية المقشورة 
خرج النطاق النصفي 
تعديللات منتصف الطريق 
المكبرة الصوتية ذات المدى المتوسط 
محولات الميل سبك 
كاندل 
كشافات الذروة المتعددة المقاييس 
مصغْر 


طنط] لماع 13 

كتماكزوع ]1 ع0:00) اماع11 

(1/105) #ماع نس معتدرع5 عل0ن:0 اماع13 
(1/1017) تتماكتة7؟ علن:0 اماع13 
كستمععتك5 لماءع1/1 

دعل10لمامطاط «ماع لمهم تمعد لماعل/1 
عستطتدعطاك لماع 1/1 

حصلاط عتاكواط لعجتلماءع1/1 

وعددوح] عططتخ1 لع2تلماء11 

اخماعصصء 1/101 رعاع ا 

(للذا/ط) عته عاط وعسخ سمنناهم ماع11 
معل1 

(81845) وتتدحخ 150 الدظ م11 
عتقاط اعصصقطكت مع 1 

حععماعدط (81/151/11) 51/11 منع 111 
(كن)]/8) عتبذععاتاءعتتخ اعصمصقحاءم1/11 
عنداط اعصمسصملاءم 1/11 

1 علمع10 1/11 


اعنام لمع 1/1110 


تمتك مطانامتت 1/1 

كن انا 

ولط عسدطةتمتحصمت 1/11 

5عطاء5111 عصمحاحمع8 عاطانع اط دم نامحصم 1/1 
501جع10م 1/1110 

مدعل 1/10 لعكة8 زمدوعع0 ممت 1/11 
عساعهتعام] كنظ تمدوعءم ممت 1/11 

مط عزممءوم 1/1 

متتاوم 1/1 

عصاآ حمأذكتحصخصمك]' متاوم1/]1 

1 «مماتدختصسط عند[ تساك نز8 ممتادء قتامسخ عنحه كم 11 
لاتآكشهل/3) 

5معمع 5 6ه 11/110101 

عام نا0ن) عاخهللم1/]1 

1مأععاء10آ 1/1011 


ج10 1ه 1/1101 


"اع انآ 11/111017 

(8/1/11005) كاتداعسلن) لعندععام] عتطاتاممه]/ط! عنحه لام 1/11 
05 عنحه 11/111011 

جاع01 ع1ة 11/111017 

قطع 51 ه20 ]1 /تفتسسث لعمقطط عاخه 1/1101 
كلصن نجداعخ] عاحه لم111 

ال ا اا 

5عمنآ متناك ع:1/]120153 

نم0 لصمقطل1/11 

5 ناعع:013) عكتتامعل1/11 

تعلمعم5 ععصدل1/11 

ع 0 أكصة1]' عءم5 1/111 

5ع لصمء 1111 

5تماععاء2] علمعط 5تعاعدص 18/1111 

عتتة نط1 
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تصغير 5 
الكمبيوتر المُصعّْر 


الحد الأدنى من بعد الهدف 


الإشعاع الأدنى 

حاملات الأكثريّة والأقليّة 
لون مخلط 

خلاط 

تجهيز الصوت عالى النقاء 
برمجة التذكريّة 


يضمن 
شعاع ليزري كاتب مُضمن 
مودم مضمن - لا مضمن 
شبكة التضمين 


المجسات المضمنة أو الفعالة 


تصمين 
المضمنة 


ثيراترون المُضّمن 


زجلة؛ أو دارة مركبة» النموذج» الوحدة» الموديول 


قالب 


لشاشة أو المرقاب 


أحادي اللون 


منظار ستارلايت أحادي الناظور 
تكوين المقاومة أحادية الليثية 


لوحة أحادية الليثية 
رقاقات أحادية الليثية 
جسم أحادي الليثية 


طبقات متعددة أحادية الليثوميّة 


الأحادية القطب 
نبضة واحدة 


زاوية النبضة الأحادية 


هرّاز متعدد أحادي الاستقرار 


وتيري 

قانون مُور 1 
موقع الرقم الأكثر ملاحظة 
اللوحة الأم 

الفأرة 


ستقبال الصوت بأذن واحدة 


للون الأحادي أو أحادي اللون 


5236 


(تعل8/]0) تمندانلمدرعد] رعند1 


نط1 

ءانا ممع تصن 

أومطساء01 لملستمتا8 

نل نل تسسااستص 18 

كلعتصسمن) 'جاتوزة]/1 لصخ 'تمصن/1 
تناه[0ن) لع :1/11 

انا 

منلسخ عمن:13/11 

مع 0 عتممسيع م1 
ممتساعمروزدآ لهل13/10 

1/100 
تع نامعع سقطلت أعل1100 
حع 110 

جا لاتاععمز»طا عتمرع1/100 
عتحسممزدةآ جع 1/1001 
عتلماك 1/1001 

1100 
1100 
1100 
110 
1100 
1100 
1100 
1100 
110 
لال 

وعكهن) عاعدطنه11 عتامواط 0ع1/1010 
وسصتلةء5 02 عمنل1/101 

(818) ستدعظ عداجهع1101 


ممتاعة] تداناعء1/101 


121 
تمدع تزعكمة.] عاتر/1لا علدا 


1211115 00 

5 عع لاناعة 01 عمتلة 
إنلقنك 

2101 


مله ج11" و1ملة 


7ت لت لت وت لت لت د 4 وت 


16 


لمتاعخ 'جتماسعحمه1/1 
لم11 

01 تحه 11 

ع تاء 0م110 
101وءمده1/1 


عمم56 غطع تماد عدلتعممه]/1 


ته" #مأقلوع 1 - عتطاناممه1/1 


هده عنتطاتامممل/1 

ومتطن) عتطانامص مك1 

عاع810 عتسمطاناممه/1 
نت11ن]/ا عنحصمط)نامصه 1 
عنممحاممص هك 

عاومهمه/1 

ع15نام0م1/]0 

عاعصخ ع5 نامممه1/1 

نمطا كنأان]/8 عاطماوممه1/1 
110015ظ2ظ1212 

المآ 5'ع1/1001 

1 انع ذنآ غصدء تمع 1ك 1/1056 
ده عدخه1/1 

1/0115 


محاضرات فيديويّة ذات الطابع السينمائي 
عدادات اللوحة المتماثلة متحركة الملف 
دارات تحريك حديد 

الحفر المُتحدّكة 

حركات عداد رياش المتحرك 

المعابر المتعددة 

وحدات متعددة الرقاقات 

متعدّدة السطوح 

شاشة 188 من 16 جزء أحادية الليثية ومتعددة الرقمية 
ذكية 

مُدير متعدّد الوظائف 

مباعد متعدد الثقوب 

أنماط متعددة الفصوص 

التضمين المتعدّد الأطوار 

لوحات الدارات - ذات الأسلاك المتعددة 
مخطط متعدد الدخول 

قنوات متعدّدة 


جزء من الحديد الناعم دوّار ومُتعدّد القطب 
مسوحات متعددة 

جهاز ذو عدّة مخارح 

المرباط التبادلى الرقمى للمعدات الموسيقية 
مرخّل متعدّد الأقطاب عالى الكثافة 
المحاثات المشتركة 

التداخل المشترك 

ميلر 

وصلة قناة سالبة 

52127 الضيق النطاق 

المجمّع نوع سالب 

مذممات سالبة 

الباعث نوع سالب 

مادّة من التوع السالب 

بوابة نفي الضم 

دارتي نفي ضم دخل منطقيتين 

لشعاع الضيق 

15217 النطاق الضيّق 

لثنائى الطبيعى 

مخطط عُقدي أو ملاحي 

نوعية راقية تقترب من نوعية حروف الصحف 
لمقاومة السالبة 

منطقة منشطة سالبة 

لدارة المتكاملة للتحكم بالشبكة 

شبكة خدّام الملف 

أنابيب الروية الليلية المضاعفة للضوء 
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عناعدكة) معل1/١‏ عم:ز1' 1/0112 


(ا/اطخن1١)‏ كتعاءع81 اعصدط عملحصخ 1زم عم1/1011 


أتناعتلن) مم[ 1/1011 

لط 5م1/1011 

كالتعرع 1/101 تتعاء]/1! عصه/١‏ عم1/1011 
1مأععمهن) عمعاط - 110" مط - ألن13/1 
كتاطن 1/11 

دع انله]/1 منطاع 13/11 

عاعع 1/110 


'تقامكادآ ملآ أمعدمعء5 16 عتنتاممه81 تتقحدد غنع تلن 1نك1 


امكة[نامتصد]/ط ممتاع سكن ات]/13 
"تععدم5 عامطن ك1 

عوط لعطاه 111 

م نغه انل عمقحامن 1/1 
دده كاندامين عا - عام نانك 
عدعداء5 دووعععى عاصن انك 
واعصصقطت) عام اتك/1 

6 لمنجماتمط عام انك 

كك النانا 

"عم أكصم 1" عمنلصة1ا عام مك1 
عع امتالن1/1 

عصترء اماات1/1 

تعنام لم1 

انالف الالتايا 

:مآ مم[ 5016 عاودمة ا س1 
صصق 1/1115 


اناا 


(01آ811) عمعد عاص[ لماتع ند[ امعمستحاكصآ لمعتك 181 


'تقاعخ] 'جاتدمعدةآ داع نا عامم 1/1 
ععمماء نم1 لمتضنكة 

عممعتع عام[ لسك 

وانلدنا 

181 اعصصهحك لز 

15111 ا 

اماعء0011 عم15 ا 

كأطةم00] عم15 آل 

تعاانصط مم1 ا 

لمتعنة ]1 عم ا 

عندن («اللدلل 

كاناعكن أنامهآ عنعم.1 الفاح 
سدع مسدلا 

(017آ151 81) لم151 لصدط مسدلا 
احتفساظ لمتتطدل 

ختقك) لدع نادلا 

“اتلهن0) دجععط معناع.] نتمعلا 
مأكلوع!] عالتمعءل[1 

1 لعمه00آ نراعحتتمعوءل1 

1 عع ا مدهت عترم اعلا 

كلع كاعد علذ1 عترم اعلا 

وعحان]' تعناملن/8 اع نآ ممنسلم؟ غطع زلا 


لناظور الليلي 
لضوضاء 

فولتية اسمية (تشغيلية) 

غير المتشابك 

خاصية تقويميّة لا خطيّة 

شق غير مشع 

لقياس غير الملامس 

غير صادم 

غير قابلة ل 

مجهاد مستدق لاحظي 

غير المستقطبة 

المتسعات الالكتروليتية غير المستقطبة 
الشبكة غير المنتخبة 

لاتبادلية 

عدم العودة - إلى الصفر (2582) 

عدم العودة - إلى - الصفر المعكوس (0/821) 
غير مزوّدة بالآلية المؤازرة 

الموجات اللاجيبية 

الذاكرات غير المتلاشية (غير المتلاشية) 
ذاكرات الدخول العشوائى غير المتلاشية 
بوابة نفى الاختيار 

بوابة النفي 

لكومبيوترات الدفترية 

كمبيوترات المذكرة الشخصيّة 

ترانزستورات الوصلة السالبة ‏ الموجبة ‏ السالبة 
لقناة نو ع سالب 

لتصوير بالمرنان المغنطيسي الذري 

حالة الاعتاق المزعج 


رفادة مفاتيح رقميّة 
ترذة نيكويست 

فرضية نيكويست 
البرنامج أو الرمز الهدف 
انعكاسية الك 


عدسة شيئية ( وسكوبي) 


فى حالة إطفاء 


رقاقة مضمنة ذات ذاكرة قراءة فقط قابلة للمسح خارج 


الرقاقة 
ذاكرة الرقاقة الضمنيّة 
المعالجات الميكرويّة الجاهزة التجاريّة 
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عممء اطع نل 

015ل 

تعانسن] عدزملا 

غ018 لمستحسمهلح 

كستصصقء5 لععداءعام] مملل 

عناكتتعاعه مقط دمتادء كتاعع8] تتمعم1نآ مملا 
غآه5 عمتتدنله؟] رملا 

لاع داع تتاكدء]/1 أع مأ سرمعمه11 
أعةمتستمهل8 

ع انل 

كلع اعحمه نامرع صا نتعجبه1' تمعسنامهلا 
و لف قدا 

5لماتعدمدن) عتاجاماععا8 لعدتعداهممهل 
عتته اع[ لع [[ ممهلا 

لدعم رماع عتمملا 

(1157[) متع7 10" مسساع عتمملا 

(1171) لماع خم[ متع7 10" مسسذاعتمملط 
كك اها 

كسمم 

دع امطمع]/1 علتنداه تمملح 

(و/الخخ] 8[17) ولخ خ] عاتندام تدصمل 
عله 11012 

لماعم 0 لمححرمل 

عند 1101 

عامل 

كلع انام دهن عاموطعاهل 

واعانامرحص0) لهدمهواعط عاموعاهل1 
10221 

5امأساكصة]' متعمس[ الاطلل 
أعصصقطن عم:1 لح 

5 عع سمقمموعخ] عتاعمعد]/1 تتدعاع دلا 
كسامم111' ععمدكتنالا 

لكك قف اللناها 

ماععاء12 للناا 

لدع تعسسلع 

(خاظ) عستعمخ لدعتع مسلا 
لدمزع؟]! لدع ةتعسبل 

لإ اعناوع1 انسل 

ع لمع 1" أكننان زلا 

مسقتو معط معز 

"جا تكتاععلاعخ] أمعزط 0 

(ءم50مع8/11) عددع.] ع كتناععزم0) 
'تتأمجهرع مصوعء 0 

لمء0 

وعاكماء 0 

002 

01 

81011 منطل 016 


“تامطعآ/طا ممنط) 016 
5هددعء10 م1 0/11 كأعراد ع1 011 


فقد المقاوم الأومي 

الأوميتر (المقياس الأومي) 

فى حالة الإشتغال 

حالة تعليق 

رقاقة رئيسيّة تمائليّة 

سُرمَر الرقاقة الرئيسيّة 

رقاقة رئيسيّة ذات ذاكرة عشوائيّة انتقائية 
الشريحة أو الرقاقة المباشرة لذاكرة القراءة فقط 
الأحداث المنفردة 

مجمع إطار مفتوح 

هيئات إطار مفتوح 

قوب مفثوبحة 

المرحّلات القصبيّة المفتوحة 

المعمول 


النجهة المحاكسلة 

لمكبرات الجهرية البصرية 

لألياف البصرية 

لمقاطعات البصرية 

لليثوغرافية البصرية 

عدسات بصرية متدرجة 

لأمثل 

ترزيم المقرن البصري 

لمقرنات البصرية 

حاويات أجهزة الالكترونيات البصرية 
لإلكترونيات البصرية 

لقاطع البصري 

لعازلات الضوئية 

لعاكس البصري 

مصفوفة إختيار 

بوابة الاختيار 

لتشكل الأصلى 

تسلسل النبضة الثنائية ذات العشوائية الأولية الأصلية 
شكل الموجة 

وسائل إدخال ترددية قافزة 

لتذبذب 

لمذبذب 

سلسلة مضخمات قدرة المذبذب 
دارات تخزين ذبذبية 
لأوسيلوسكوب أو كاشف الذبذبات 
لتغذية من خارج الطور 

لعروض الخارجية 

لبيانات الصادرة 


لخرج 
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1.55 ععصماكزوع؟] عنسطا0 
تعاع مصحصط 0 

زفق 

01 - 11001 

لمث منطك م0 
عع000) منط م0 

1لخخا منط م0 

01 منطن م0 

كأمع 81 عدم" عم 
(ااسعومة4 عسمرط معم 0 
5عنماء تناك عحسم1 معم 0 
حاوع81 معم0 

وجداع] لعع] دعم 
لمعم 0 

لععم5 عمتتمزعم 0 

(05) كسعاونزك عمتتمرعم 0 
ممعم 0 

اع تاموصخ تددم قتمرعم 0 
تامام تععاس] تعقنامسخ لمدم قمعم 0 
ممعم 0 

كتعدرهن) عازومم م0 
وعمقاط عازوممم 0 

1ل عازوممم 0 
5تععلمعم5 ذكد8 لدعتام0) 
سعط لدعنام0 

قتعا منتتتعاص] لمعنام0 
/إتاممجع هنآ لدعنام0 
وعكمع.] تعممع )5 لدعنام0 
لتتاحصتام 0 

عماعم اعوط ع امنامءمام 0 
5اعامتامءمام 0 

وع5ن) ععاتاع0[] عتممتاععاءعمام 0 
دعتممتاءعاءمام 0 

:01 ام تحتعسزمام 0 
1م00 

اماعع اع مام 0 

لإفتتتث 014 

عله 01 

غقحصه] لمصاع 0 


صنه]' عكلناظ تحتفصاظ جمملصممل0نعوط لممنع 0 


مسرماع حه/1 تدمعت 

ساعممه1] لعع1 عمتندللكه5و0) 
ممقكهل1و0 

مله للءو0 

ستقطن) تع قتامحصخ معبووط عمنهللءو0) 
كاتناعمن) علصه]' عمندللء5و0) 
عممء51105و0 

عع" عققطط 014 0116 

25 مر015آ 0110001 


0101 
نم01 


مُمئز الخر 3 مله متستهكزدآ أنامأن© 


حمل الخر ج 0] غأنامأن1 © 


دبوس الخرج صلط أناصأن© 
الاستجابة الخر جَ ع5مممردع 1 أناصأن1© 
المخر جات الطر فية كلمستصسع] عنامت 
التسخي: المفرط عسنتمع1] 01 
فوق ما بعد نقطة الهدف عستاممطك ج601 
فو ق النطاق 011 
فيض تيار مع تتتاعتلء 01 
فوق اللإخماد ع حسمل 1ء01 
فوق الحمل 011 
طباعة فك رة ع سناستاجء 01 
أجهزة ة الحماية من الفو لتية المفر طة وععذاء0آ ممتاءعاموط عع مام كاء01 
قنطرة 8 أوين 8110 ج011 
الموصلية العالية الخالية من ال كسجين 01110) تواتكناء ممم ماع11 عم ممع و0 
منشط نوع موجب أمةم 100 عم:1' 62 
5 جب / مشحونة بشحنة موجبة عنقت راع حكناتووط للمتتعند/ط ع1 م2 
ا النوع الموجب صمعنلن5 عم م2 
منظم ضر بات القلب ع لقع عه 
مشفه الرزمة ععمماط عمماعوط 
شبكات البيانات العامة ذات رزمة - التحويل (052115) عترم سءل! مندطا عتاطب" لعجاعلة 3 غم اعمط 
لوَزم ماع اعوط 
سلك اللو حة الخلفية عمقاواعوط 
رفادات كلو 
لمنادي الآلي» وسائط الندائ أجهزة النداء الآلي تععةم2 
إشارة الت لقمع ند عصنعةط 
كيل السللكق الزروجي عاطه) ععت/الا لعمتوط 
كمبيوترات راحة اليد 5ع انامحد0ن) ممتمسلوط 
لمحر كات المسطحة 5م00 علدعمةدط 
سعة اللو حة ععصمائعدم0) اعمةط 
لمجهاد ضابط اللوحة أو الجهارة أعصوط غ80 امتادمن) عصستناه/؟ ع0 اأعصوط 
لمجهاد ضابط الجهار ةّ تعاع ددم تامعاه امتاده0) عصستناه/؟ ع0 اعصوط 
لألو ١‏ وأعصةط 
3 59 0 2 
أنظّمة ملاحة القطع المكافئ قاع أةز5 ممع ”كدآا عنامطصتةط 
لعاكس الإهليلجى قدماءعلاع!] عنامطصيةط 
لمنافك المتوازية كرو أعالمموط 
محوللاات من المتوازي 5 إلى المتسلسل وتعانء 01 لقتعد5 10 اعالمموط 
بارامترية عتتاعصستمميوط 
التطابق 81 وموط 
إرشاد زَكنق السّارة باعتماد نظام قياس عمق - نهاية عاق ز5 عمساحدع]/1 ععصماكزجآ لم جمعج1 خ جلاز/1آ ععمدلنتن0 عمكتيوط 
المسافة 
3 قم الجزء اع بالط ختوط 
مصفح جز ي المعالجة عامستصم] لعسسن بللقتتةط 
غلفة ملو لبة حزئيا كلاعطك لعلمععط]' :جالمتسوط 
المكو نات الالكتر ونية غير الفعالة 5ع1وم 001 عتددمتاءء 81 عازوكوط 
المرشّح غير الفعال 1111 عالوكوط 
دارات ل باحثة عن الأشعة تحت الحمراء كتدعم عمفاعء5 11[ عاتزدموط 
عاكسات سلبية 5دماعم لاع 1 عاحزوموط 
التتليك السلبى 0 نع صف" عاتزوكةط 
النقشة أو النموذج أو النمط دمرع لوط 
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البصمات المنمطة ماكة]/1 سوط 


سيرورة إطبع ثم انقش أو سيرورة طلى النمط 5وعهم2 عمتتداط جعتتوط 
تمييز الأنماط 0 حم تدع معع ]1 لترعتتةط 
تنميط كستمعالةط 


التركيب على لوحة أجهزة الكمبيوثر الشخصي عستاصنا110 كتده8 20 
معبر الكمبيوتر الشخصى دنا 520 


الكمبيوترات الشخصيّة الموائمة عاطاتلةم ترم عم 
ذروة لمعم 
دارات تثبيت الذروة حاشد هسك 11010 علمعط 
طول موجة الذروة القائمة اعمعاء :ه71 عصلكم] علمعط 
قممّة القدرة أو الذروة القدرة تع 20 علوعط 
فولتية الذروة لأمامية المتكررة حك الارتفاع المفاجئ حدكك] امعسبن) ععساك نه 'ككرمط عالتاناعمع؟] علمعط 
للتتار 
فولتية الذرو 5 الانعكاسيّة المتكر رة محص ععمناه؟١‏ عسعناع 1 ع الاناعمع !1 علمعط 
ذروة لذروة علدءط 10 علوءعط 
ية أعلاء 
شعاع ضيق أشبه بالقلم تصوء8 لأعمعط 
معالج بانتيو مم الميكر وي :01 5قع جزمت 11/1 متا نعط 
المحاثات المثاليّة ماع كص[ أمع عط 
قناع معدن ني ظلي رقيق مثقب عاكة]/1 520015 لماع منطا1' معام رمتعم 
دوريًا لإللدعتلممعم 
طرف خارجى لممعام معط 
الطرفيات كلمع ام ممعم 
المغنطيس الد ائم الهجين خط ج11 أعمعد]/1! أ«عممصصمئعط 
دوّار المغنطيس الدا ثم مامكا أعدع د]/1 )تاعسمصسمعط 
مجهارات المغنطيس الدا ثمى (52/15) ستععلدعم5 أعمعد]/! اعم ممعم 
نفاذية (مغنطيسية) "وتلتطمع ممعم 
0 الرق قمي الشخصي اتماكلدكك لماع نآ لمممدمعط 
عققطاط 
0 مة خط تبادل الطو ر سعاز5 (ملخط) عصنآ ممتتقصمع لخ عمماط 
كاشف طو ر اماععاء0] عموواط 
حلقة قفل الطور مومآ لععاءمآ] عمقطط 
تضمين الطور (23/1©) ممم ةانكه0ك/8 عمقطاط 
استجابة الطو ر ع5تومروع ]1 عمقاط 
تحو ل الطو 97 النطد عمقطط 
مذبذبات إزاحة الطو 5 #مندللك05 كتاذ عمقطاط 
مزيح طو ر تعاقتطد عمقطط 
مزيح الطو ر تعاقتطد عمقطط 
مزيحات الطور ساع تاد عمقاط 
إزاحة الطور عستاكتطك عمقطط 
الهوائيات مصفوفة الطور 5ع ارك 'تقتتث لعكقراط 
مطاو رة كستكقاط 
المو اد الفينو لَيّة عتامسعطط 
را تينج فينو ل سملوع] عناممعغطط 
بقع فوسفورية 205] زمحامومطط 
مقرنات دار لينغتو نَ الضو ثية قاع امنا0ن) ماع سصتلتة0آ مامطاط 
كاشف ضو 2 #ماععاء12 مأمطاط 
باعث ضو ي اع أتحصط مامطاط 
مقرن ©1 المنطلق بو اسطة ضوء شميت تلعاصنا00) ]1 تععع 1:1 غانصطاء5 مأمطاط 
كاثو د ضوئي علمطتهءم مط 


التو صيل الضوءُ ي علاناعنلجامعءم مط 


20/13 


لكاشف الضوئى 

لصمامات الثنائية الضوئية 

لتنميش الضوئي 

تيار النضوب الضوئي 

لبصمات الفوتوغرافية 

للينوغرافية الضوئية 

سيرورة تحضير البصمة البصرية الليثوغرافية 


لبصمة البصرية 


لترانزيستورات الضوئية 
لمقرنات الفوتوتراكية 
فولتضوئية 


هوائي علبة الحبوب 

مشبك أو دبوس أو مسمار 

لصمامات الثلانية 

مصفوفات شبكة المشابك 

رزم مشبحية 

لصمامات الضوئية ذات الوصلة الثلاثية 
ثغرة المشبك 

لمبدلات الثلاثية 

نهايات أبرية 

دولاب النار 

قيمة القطع التخصري 

فولتية التخصّر 

تبطين الأنبوب 

النمط الحفري 

النقرة أو حدة النبرة 

حفر الرصاص 

مجرى لولبي محفور 

البكسل (مأخوذة من خلية الصورة 1اء© عسنهءزم) 
كاشف موقع الخارطة 


سس و 

عاكس الرقاقة المسطحة 

قاشط مُسوّي 

المركبة الفضائية أو الروبوت الفضائي 
لوحات العرض البلازمية 

بثور البلاستيك 


:ماععاعلمامطط 
وعل10لممطاط 

عمتطاعاءم مط 

لاع تتتتان) صته0آ أعأمامطط 
كاكة]/ عنطاممعمامطط 
عنطامممع مطاتاممطط 
55ع00 لم تلمعومعم عاكهحدمأمطاط عتاممع مطاتاممطط 
1010111351 

عنام [تاسمامطاط 
ععمقتمعع؟] ممامطط 
5مامطط 

لععنالعمامطط 
أكلوعمامطط 
15ماذاوعمامطط 
"اماكتكصة:]' أمع لق لاعذط عتتكتاععمعومامطط 
قل تامامطاط 

كلع امنا عمتامامطط 
عنهغ[ه0امامطط 

متكاع1ط 

#مندلاكه05 عمرعزط 
عتاععاعمجء 1ط 
5تعاأعصممءاعععم عتناععاعمجء زط 
وععلاع12] عتتاععاعمجع 1ط 
كمكمء؟ عتتاععاعمجع 1ط 
5 رعاتخ عرمط اط 

مط 

وعل210] لط 

(مخط) وتتدتتخ 130 مط 
ععماعةط مط 
5عل0نلمنمطاط مط 

علط مط 

عع 5111 مط 
تع ]' مط 
أععط/الا مط 

01 باعصتط 

عنالة٠‏ 016 اعمط 

عع مناه 01 اعمط 
عمتمتاعم1ط 

متتعائةط اط 

علط 

0مع] وعطعائتط 

عاعةا' لمعتمك لعاتط 
5ع ؟] عتمن) عنام كط 
اعرزطم 

ملدء1لم] مسمتازومط صداط 
تتقحتةاط 

#ماععلاعظ] معاد عصداط 
مقاط 

تعلصمآ 'كتمأعصواط 
(05آ©) وأعصوط نتقامدادآ ممكداط 
كتعاونا8 عتامداط 


944 


لرسامات الآلية 
لقابس أو الفيش 


لبس 

لواح استحواذ البيانات القابلة للقبس 
بطاقة دوائر بنت في وحدة ربط 

لوصلة الموجبة ‏ السالبة 

وصلة موجبة سالبة شبه موصلة 
ترانزيستورات الوصلة الموجبة - السالبة - الموجبة 
فتحات» تجاويف 

دايودات ضوئية تعمل بالتلامس النقطى 
أنظمة الموجة الميكروية للإتصال من نقطة إلى نقطة 
شبكة نقطة - إلى - نقطة 

عصاالتوجيه 

عرض إحداثي قطبي 

مقياس قطبية 

الاستقطاب 

مستقطب 

صقل 

ختيار 

بروتوكول انتخاب/ اختيار 

شبكة الاختيار 

أطراف مُقترعة متزامنة 

لخشاء البولستيري 

لأميد المتعدد 

لفواصم متعددة الاستخدام من البلمرية 
راتيئجات بلمريّة 

بوليبروبيلين 

لبوليرود 

بوليستيرين 

لتايلين المتعدد 

كلوريدات متعددة الفنيل 

منفذ 


وحدة تنافر المنفذ 

منتقيات المنفذ 

وحدات المشاركة بالمنافذ 

مُسجلات الكاسيت الممغنط المحمولة 
نظم التحكم بالو ضعيّة 


انحياز إيجابي 


245 


عمط طحع]/1 عناكة 

(21115) وعا10] اعنامتط]' - عله 
عستا 

عمناتة81 لصخ عمتستست]' عستاد 
م2 

عاعةط :2 

ع2 

5لع0 

08 

115 10 

تن دآ مآ عن 

ته تتعأداعنهدآ دآ 115 
ناعمس[ ارط 

ع0100آ ممتاعمس[ تلط 


ممع تع 5 لاط 


5 
م 
5 
5 
7+ 
7 
12 
7 
5 
م 
5 
5 


1ك كله" مامتاعمس1 ملاط 
ماععاعم 
وعل10لمامطط أعماصمن) غستمط 


15 11/101131 كسزمط 10 غسزمط 


ع1تهنتتاع]ا غسزمط 10 غسلمط 
مم17 غسلمط 10 غصلمط 
عاعناد عسمتتستمط 

0م معوع0 عتهمنل0001) عامط 
تسمعة دآ تدامط 

أعاع]/1 :واتتةامط 
20 

5 عالث لعتتهه[ا0ط 

5تتماع ]1 لعتتنةآا0ط 

تأع م501 

عمتاكتامط 

الهذا 

[معمامعط 6ععاع5 /لآامط 
عتتهنتاع81 0م2011 

ولمستصستع 1" كنامم اعد زك5 لع011ط 
عتمموطتق :2017 

مصلاط معاوع :رامط 
علتسترامط 

دعكناط عاطمناعوع؟]1 تعمم زامط 
ملوع ]1 تعمزامط 

عمع ا نزمممزامط 

20110 

عع تجاة 1201 

عع[ ,تطارزامط 

علتملطن) اتيستحوامط 

1201 

غتمتآ ممتامعامم) خرمط 
5اماءعاء5 2011 

كاتصنآ عستتقطك خرمط 
وتعلممعع ]1 عبه1' عاطامترمط 
1 [متاددمن) دمتازوه0 


كدز8 عااناأزو0 


القمة الاريجابية 

معاملات حرارية موجبة 

فولتية موجبة 

تقوب ذا شحنة موجبة 
بوزيترون 

توموغراف انبعاث البوزيترون 
رابط العمود والصندوق 

المجهاد 

الاستوعاء 

مكوّن من مسحوق البلاديوم الفضّي 
القدرة 

تبديد القدرة 

سواقات القدرة 

كسب القدرة 

قابلية فى التعاطى مع القدرة 
دارات القدرة المتكاملة 

قيود القدرة 

خط القدرة 

معالجات مكرويّة لكمبيوترات القدرة 
القدرة التشغيلية 

مرحلاات القدرة 

مرحلات الحالة الصلبة للقدرة 
مغذيات القدرة الكهربائية 
مرشحات تغذية القدرة 

محوللات القدرة 

ترانزيستورات القدرة 

مذبذبات انبوب قدرة 

عدسات قدرة التقريب والأبعاد 
لزمن السابق للشحن 

التفخيم القبلي 1 
خاديد مسارات معدة سلفا 
لموازن القبلى 

لأنظمة الكهر وكيميائية الأولية 
وصلة معدّل - أولي بيني 

للفات الأولية م 

سيرورة طباعة المعقد 

لوحات الدارات المطبوعة 
لوحات التسليك المطبوعة 
الطابعة 

الرؤس الطابعة 

عملية الطباعة 

الموشور 

بدالة الفرع الأوتوماتيكي الخاص 
البدالات الفرعية الخاصّة 

مفهوم الدخول الخاص مقابلٌ الدخول المبدّل 
مجسء مسبار ١‏ 

سيرورة التحكم أو عملية السيطرة 


معوقات السيرورة 


2916 


علدع5 10511116 

أقلوع ]1 ع011زو0 

كاسع تلاء0ن) عتدطفاء ممع ]' عاكتازومط 
0125 عنانازومط 

وع01] لعمتقطن) نزاعتحتازومط 

2 لعمهدآ نزاعحتازومط 

205 

(81©) (إلأصمتعمحده1' ممتوختسط ممتازومط 
اماع ع مدن عره8 سخ )و0 

ماع01 مع 120 

متام 

حستسة لوط نع نتلزك لعتعل تم 

اع 12017 

2011/0 

كلع 01[ تع تلوط 

ملة0 إعنتلوط 

'متانطخ عسمنللصةآ] عمط 

مانن ضلن) لعل توعاص[ عوط 

01 ناآ تع تلوط 

عماآ تع تلوط 

015 0 0 2017/1 
كلنلة؟] تع تلوط 

5لإماع؟] ع تلوط 

5ماع] عنماك 50110 ع نتتمط 

(65) دعتاممتاك عمط 

تعلاط نزأمرمتاك عمط 
1051013111 ع0 

0ك لكلنة1' نإع 0 

مله [ل05) عان1' تع نتتمط 

كلع[ 01م لاع 12017 

ع1 ععتمطععرط 

5ع منازمرعاء1] متقطد عدععرط 
دقفا مرمععط 

ماعة 1" لع 1ممتوعط 

تعلمعوعط 

قع م5 لدع تعاءممععا اكتقسقط 
عع عام[ عتمكا 'جتقسقط 

7 عمنلمة/الآ اجتمحسقط 

ووععم6 أدزوع !1 - عامط 

كلنتدمظ انداهن) لعامقط 

ه86 عمكة17ا لعتسط 

عامط 

دمع طاسط 

عستاسلط 

سمط 

(اظخ0) ععومقاعدط اعصدرظ عتتمدمماتاخ عنم حرط 
6830) دععمقطععدط اعمدرظ عنم حرط 
(ه5؟١0)‏ ووعععكى لعداء)5111 كلاكء ١7‏ عند كط 
عامط 

أمتادم) ووعمووط 

5 ووععمط 


عمليات معالجة 
معالج/ 5 
إنتاج نبضات سواقة 
السيماء 
عدّاد البرنامب 
البرمجة والبرمجيات 
الانتشار 
ثابت الانتشار 
تأخير الانتشار 
مُخرج كهربائي تناسبي 
لقمط الحمائي 
0 حمائي 

حماية 
لبروتوكولات 
لمجهّز 
15 رات تحميل الاستخدام العام 
لتغميز 
بادئ الصعود 
عناصر ساحبة 
تضمين كود النبضة 
تضمين سعة النبضة 
حامل النبضة على شكل موجة 
تقئية ضغط النبضة 
رادارات الدوبلر النبضى 
مُضمن تكوين النبضة 
حامل موجة 0177 مضمنة نبضية 
مغنيترون القدرة النبضية 
تردد تكرار النبضات 
النبضات المتتابعة 
المحوّلات النبضيّة 
مضمن عرض النبضة 
المغنيترون النابض 
مصحه 


الض 
شير وزة الحلق لتب 
متّسعة نقية 


زر ضغط 


مضخم دف سحب 
منظم أطوار متعاكسة 
بوق هرمي 

المرسب بالحرارة 
الاننجار البير وتكنيكي 


الرزمة المسظحة الزريسية 


2117 


1م120 

ع1[ صمت هدوع ع 10 

5ع15نا2 عزنا كماع نالممط 
عمط 

اعنام ممتمتع مط 

عنة 5011 سخ كلتتستسمرع مط 
2 

أمماكم0ن) 52000 2م210 

'جداء10آ مامتدعهم 10 

غنادأنا0 لدعتاءء1] لقممتكرومممط 
'تتماع تام 0ط 

ع اكتاعع 0ط 

عستمصدان) ع اتاععامرط 

منكة اناكم] ع لاتاععام1ط 

عسمتتداط عكتاععاموط 

عتنتئة تلخ اماعع 0ط 

005 

21011 

كانداعتن) يعتصمن /واتلتان] عناطتط 
015 1اناط 

متا النط 

اننا 

(0)01) ممتئنهة1[ت 1100 عل - عوانط 
[/الخط) ممتغد1نل1/10 علتكتامحصخ ععاتط 
ماع حو 17لا عتسمن) عواناط 
عناوتصطاعء 1" دمزودع ةمجه ن) عكاتاط 
(كآراط) ستدلة]] "عاممهجآ عملنط 
20 1م10 عستسحره] عوانط 
تعتصدن) /17ن) لعندانلمل8 عولط 
نل عواناط 

هنل عولط 

201 عو اط 
(151©) (إعمعسوعن1 دمتاناءمع]] عواتاط 
صن عمانط 

م1 عواناط 

51171) 81011201 لاا عولط 
تناع مع لعواناط 

متصتاط 

أمتصتاط 

ووعء220 1ز0ن) لعتاعصتاط 

1م اأعومةن) عتتاط 

اناق باكناط 

"اع نامث لالط حاكتاط 
#منتاتوع؟] [آناط طاختاط 

حصره]] لملتسمووط 

ل16وممع2 (زالدعتارزامصوط 
حاتناو5 عتستطععامصوط 
عتمطععامصوط 

كاماعة] © 

الاق 

عاعدمنة11 30نا0) 


نوعيّة) جحودة 
الأرومة الربع موجية 
الكوارتز 


التوصيل السريع 
ساكن 


نقطة ساكنة 

شبكة ©ى8 الشبيهة بالسلم :2 8 
الرفوف واللوحات 

رادار 

البلبلة الرادارية 

شاشات الرادار 

أنطقة ترددات الرادار 
تحليل الارتداد الراداري 
موقع الموجة الرادارية المرتدة 
5 كبء+ شعاققف: 
0 
مسح شعاعي 

درجة الحرارة الشعاعية 
لسرعة الشعاعية 

على شكل شعاعي 
مجسات الإشعاع 

لقدرة المشعة 

عرض النبضة المنبعثة 
لإشعا 

فعالية الاشعا 

نمط الإرسال الإشعاعى 
لمقاومة الاإشعاعية 


ا الراديوي 
لتحري الراديوي وتحديد المدى 
مُحددات الاتجاه الراديوية 
أنطقة التردد 
متلقيات (ترانسبوندرات) التردد الراديوي 
لأفق الراديوي 
لتشوش الراديوي 
مستقبلات الراديو 
صور الأشعة 
الأشعة 
الكبل القوس قزحي 
الجزء المرتفع من موجة سن المنشار 
ذاكرات الدخول العشوائى 


الدخول العشوائي مقابل الدخول التسلسلي 


عداد مدى 

تضبيط المدى 

شاشات العرض البلازمى 
المفراس 


مسح الهدف مجالياً ماسح نمط خطوط المسحء 


خطوط المسح 


لإاتلة 01 

ةن 

وعنداط عنكه 17لا مرعتنهن01) 

وناك عنكه/1آ رتنه 01 

لق 

أععصمه0ن) عاعتن0) 

فاع عات الاق 

أصلم2 اأررععوم 011 

© خر«آ عتم نتاع]ظ معللم] 2 11 
[عصدط لصخ عاعة؟] 

1] 

تعنانان) عملة] 

5م15[ عهلة ]1 

كلصدظ برعمعبوعء] عملة ]1 

كذ لمث مساع؟] عهلة ]1 
5كتتتطع؟]1 عد0ة ]1 

'(اطتمعووى لعلوع ]1 - [2نلة ]1 
عسهقلدع .]1 لدنلة؟]1 

قصتصصقء5 120121 

عكتطماء ممع 1" 120121 
وعناعماء/٠‏ لهنلة ]1 

/13لهنلة ]1 

مقع أصدنلة 1 

ل ا 

1 عدانط لعنة01ة ]1 
]1 

امع ع8 ممقدتلة ]1 

تتعلدط 13012500 

ععصماكزوع 1 13012600 

مله نل ]1 

(85؟1) تمعاوزك ممعوعظ8 0نل3خ] 
تقل ]1 عصنتعصةخ]ا لصخ دممتاععاعج] منلةك] 
(015آ؟]) متعلسصتط ممتععنز»[ا منلد]1 
ومدق (إعمعبوعم منلةك] 
01105مركصم]' لإعمعبوعم1 منلةك] 
ممحتره1] 0نلجك] 

عدزهل! 13010 

كع العمع ]1 12010 


سدعمنلة ]1 


تجعمامنلة ]1 

عاطهن) لصتف[ 

مصمخل 

(5/الخخ]) دعتتمددء]1! ووعععخ ماملصة ]1 
ووعععك لدتع5 كناوء7 ووعععخ تملصةخ] 
تعأصدامن) ععصةخ] 

عستناء5 ععومةخ1 

(0[©) كأعصوط نتدامكزدآ محصكة؟] 

عاك ]1 


سعد تتعاكة ]1 


عستصصمع5 رعاكة ]1 


إشارة معدل دوران 
القدرة البصرية المخمنة 
سلاسة خرج التيّار 26 
فقد المفاعلة 

ذاكرات القراءة فقط 
روس القراءة/ الكتابة 
ذاكرات القراءة/ الكتابة 
الإتاحيّة الفورية 
المحاثات الحقيقية 


إعادة اتحاد 

الرصد 

مُشغْلات التسجيل 

الأقراص المدمجة 

مسجلة 

تار الاستعادة 

زمن الاستعادة 

لحاويات المتوازنة الاضلاع الملصوقة 
لوصلات المستطيلة متعددة المشابك 
لمجهاد المشذّب المستطيل 


دارات المقوّم 
لدايودات المقوّمة 
تقاص حجم الشكل 
المفتاح القصبي ١‏ 
رياش مدخل الفجوة 


الإحكائيات المرجعية 
لدايود المرجعى 
فولتية مر جعية 
لموجات المتعكسة 
لعاكسات 

عمليات التلحيم 
لصق بإعادة الدفق 


9249 


1 تمتتنا]" - علة ]1 
ع0 لدعتام0 لعنة ]1 
انا 1000 8301ك] 

055 ] ععسماعوع؟]1 
(1501/15]) دع تتمصمعلة نرلم0 لممدعك]1 
دلدع1] 71/71 /مدع ك1 

دع مممع]/! عات الدع 11 
“طتلتطهلتةتكخ 'جلمدع؟] 

:ماع لم1 لمعك[ 

داع كاعهع 1 

وعطنا1' عستحاعمع ]1 
عاعمامععع ]1 

“امامععع ]1 

عاطوع تقطعع ]1 

لدعم ماعع ]1 

ممناعخ لدعم رماعع ]1 
ععاناء0آ لدعم عع ]1 

ده فصت سرمعع ]1 

ععةة5 نه مع 1 

كع تيداط ا رمعع ]1 
(00-15) ومن عاطقل رمعع ]1 
عل رمعع ]1 

ألاعتصلت) نجع أمعع ]1 

عمصة]" جع تمعع ]1 

دععهن) 0ع081010 تدان ع صماعع :]1 
ستجكلاد]8 عدا نعصماءع:] 
"تعاعدمه ع0 اعدصحست]" مماب ع صماعع :]1 
دعصة/ تدان وصماعع ]1 

كك لعظتاعع ]1 

تعقلتاعع ]1 

5عع810 معطتاعع ]1 
كاتنععتن) معطتاعع ]1 
دعلمن] معطتعع] 

512 عتتطدع1 005 تأعتالع ]1 
اعغتكاة لعع]1 

دعصة/١‏ (جانتتهن) اسمتامعع ]1 
ععرمعتع ع1 

دعنه 00010 عممعتع]ع ]1 
عل10[ عممععاع ]1 

عع ماه عممعتع]ع ]1 

عنكة 17 لعاعع 1ع ]1 

كماع 1ع ]1 

وعدوعع0 زع5010 - 1011/ع ]1 
كستع5010 تتملقع ]1 

أمعع 81 عكتاعهاع 1 

اع امصخ طامعاع ]1 

علمك] ادعزع ]1 

عله تعمعوع 1 

كتعتدعمعخ] عالللمترعمعوع 1 
تعاواعع ]1 

#متملبوع ]1 


مُركَز البيانات البعيد 

زاؤية العمود البعيد 

إعادة إشعا 

إعادة ضبط الوظائف 

قلاب الضبط إعادة الضبط 85 


علم الو يوت/ علم الفواعل الآلية 
مربع متوسط الجذر 

لتزويل الدوّار 

دوّار 

طريق» مسلك 

موجهات 


الياقوت 
البيانات المعتانة 
ترتيب الاعتيان 


2930 


80 أمعزع ]1 

لعاععرع ]1 

علساتالخ عتتتتداع ]1 

“تماع]1 

عاعدظ بجداع؟]1 

'اتلتطمناع؟]1 

ع1[ ماصهن) عامصرع ]1 

]مله تامععممن) منه0آ عامطيع ]1 
عاعصذ القطاد عامسع ]1 
علدنلممع ]1 

5متأعصباط أعوع ]1 

مما نا (5ك1) أعد ممع ]1 
ماوع[ 

ععسصماكزوع ]1 

(05آ119) وتماععاء0] عتتطم]عءمصمع]' عمعسصماكزوع ]1 
ماكلوع ]1 

مم نان اموع ]1 

ال تسد مم سااموع؟] 
داع تمدع ]1 

ععمقدموع ]1 

ع امم أممدموع 1 
عتقدموع ]1 

1متهررموع ]1 

مجهت #متقدموع ]1 

عكمممروع ]1 

ععقطاط عسصتلعماع؟] 

5ع [تاعتاع ]1 

عدص" لتعتاع ]1 

تامع طا رع ع1 

كدزظ عدعع ]1 

ألاعصنان) ممتأمتتطدك عدرعوع ]1 
1م0أ0]/طا ع1" 01 عداوه1' عسرعرع] 
ععمناه؟١‏ عمعنع ]1 

اع هنآ أعدنامتةن) عستكامع ]1 
لتمعاضخ عتططصمطك] 
ممططلك] 

عاطهن) صمططلة] 

تععدم5 11510 

غنالا عمتك]ا 

لقصى 51 عمتك] 

عاممتك] 

وعتامطامك] 

عتقناوك - صدء1/1 - )1100 
كلةزدآ تجتهامك] 

:1م100 

عأنامك]1 

5م10 

5عناوتصاعع]' عمنانامك] 
انكل 

8 لع مسوك 

اع010) ع ستامصةك 


لساتل 

الإشبا 

مرشح الموحجة الصوتيّة السطحية 
شكل موجة مشابه لأسنان المنشار 
لماسحات 


لميكروسكوب الالكتروني الماسح 
0 


ترانزيستورات شوتكى القامطة 
لإشارات المتزاحمة ' 
حجب 
شوكة خدش» مخطاط 
محكم الإغلاق 
غير ملحّم» غير مبرشم 
الإنبعاث الثانوي 
قطاعات 
مكاتب الأمن والحماية 
3 
نظام الذاكرة المجرأة 
لمقتطفات 
مرشحات إنتقائية 
لتشخيصات الذاتية 
لتتوليد الذاتي 
تعذل ذائياً 
ئة الذانية 
لفصل الذاتي 
نصف موصل 
لمرسل/ المستقبلين 
جهاز الاستشعار 
موسر 
فاصل 
البيانات المتسلسلة 
نظام اللّون التعاقبي مع الذاكرة 
ذاكرة الإدخال التسلسلى 
المنافذ المتسلسلة 
منظم تمرير تنلسلي 
نمط أفعوانى 
خدمة الشبكات 
لآلية المؤازرة 
نظام الآليّة المؤازرة 
أضبط واترك 
قلاب قدح التضبيط وإعادة التضبيط 
زمن الاستقرار 
مرمزات زاوية المحور الحركي 
لمرمزات البصرية لتعيين زاوية المحور الحركي 


قناة الوارد المشتركة 
ركب عكسيّة حادّة 


592]531 


وعاع موك 
عتتامصةك 
عا ااعتهك 
الل لانت 
تعلاط اكوك 
ممع ك1 ادم لهك 
لك ات 
(51811) عممءدم 1/1 دمنععاتا وستسصمدءك 
وعمعء5 
5لماكتكصة]' لءم سهان :ولامطءك 
كلدمعزك لعاطحصمن5ك 
علتلاعع 5 
ع5 
لعلمع5 
مم5 
0 لكستصظ تتتهلجمعه5 
ماع55 

وع010 دعا معد 
1ع ع5 

قطاع 55 'تتمدرع]/1 لعا معصوء5د 
متاععاء5 

قمعل علتاععاع5 
5ع005ع13(] لاع5 
ننه 1عمع 0 لاع5 
وستلمع]1] كاعك 

ععصماءع نم1[ كاعم 
501 لاع5 

01 101مء تتررع 5ك 
لوقه م ع5 

كع لأعمع !1 /اعلمء5 
ععااع0] علأكمعء5 
51501 

هتمع 5 


8 ععراعنموء5 


عورد الخ 518) 'جتمدسع8 11710 مام لمنامعتروع5ك 


'جامطاع]! ووعععك لمتع5 

5ه لوتاء5 

#متقلنوع؟] دكوط دعتع5 

عمتأمعمرء5 

1 اع[ عم اكع 5 

كع 

عا 05 ع5 

أعع 01 لمث اعد 

ه11 مناط (5151) معععتنا]' أمدع ]1 اعد 
عدص عمتلناءك 

عمتلقطك 

ع0 ممعم عاعصك القطك 

(018خ54) «تعلمعصط لدعنام0) عاعصك القاك 
اع مقطك 

أعصصدحان) لصنوطام] لمعتقطاك 

5ععس] عستعاعك] درتقاك 


غمد» غللاف 

مُحرّكات التيار المباشر الصدفى 

التدريع 

مسجل انحراف أو ازاحة 

دارات قصر 

قصيرة الأمد 

اختصارات فرعيّة 

ألواح مفاتيح المدى القصير والحجم المتكامل 
تحويلة» دارة تواز 

خزان رنين تحويلي 

مصاريع 

حركة مكوكية 

مستوى جبهة كرة الإرسال (الفص الجانبي) 
ضجيج الاشارة 

سمت الإشارة 

لمحتوى المعلوماتي للإشارة 


تبادل إشارات 


رزمة أحادية التراصف 

دورة التعليمات الوحيدة 

لنمط المفرد 

مكثف صورة أحادي المرحلة 

أنبوب تكثيف احادي المرحلة 

دارة الترانزستور الفردي الباعث التابع 
إشارة أثر عمودية منفردة 

هوائى أحادي السلك 

حيبي 

نزلاق 

تحت الإخماد الخفيف 

لميل» الظل 

لشق 2 

خارج شق ري 

لمشعات الشقية 

صفائج مشقّيه 

لإعتاق البطيء 

خطوط السرعة البطيئة 

رُزم الدارات المتكاملة الكفافية الصغيرة 
لتشحيط 


232 


لمتمعطك 

005 :)10 عم:ز]" ااعاك 

كنل اعنطك 

"تعاذلوع 1 النطك 

فك 

اك 

كأناء ماك 

كلتةمطازع؟] عدزد اانا على اع'تهآ]' اماد 
تاك 

علمة!] أمقصمدع؟] اسباطاك 

5ع نااك 

الاعطاع:1/101 علتأناطك 

أعلاع.1 عنام ] علزك 

عدزماظ لقمعلك 

عاط لمعك 

أمعام0ن) ممتأمححسرمكم] د لمموزك 
كتلممع1ك5 

معتلزة 

ممع نلك 

غت دكد[6 لعتعل تنو 0م1111 ع تارم 
حسمعدادآ لمآ تداعا عامسزكى 
ع1100 عرعامسزك 

لك اينات 

للف رليات 

1 5لا معلنة )!اتلك 
عمل 

علا عمزك 

و11 عمزك 

ماع لمهت عاعصزك 

لمتجماعده1] لعكن زد[ عاعصزد 
عتتتاع تاك مرعاء1] عاعمزكي 

(515) ععماعدط عصنآ م[ عاعمزك 
عاعنت) ماع تحاكم] عاعسزك 

عل10/ عاعمزك 

"اع /أكمعاه[ ععدحم] ععماد عاعمزك 
عطناآ' ععقحص]آ ععماد عاعمزك 
اختداععتن) نجعنو لام معغانسط ومأكتكصم]' عاعمزد 


ععة]' لدعتتك؟١‏ عاعمزكي 


تممعامخ ععز/الا عاعمزك 
/1له010كتاملم 
عمنلل0ك1ك 

عستمتصمل عم ت] عاعناك 
م510 

510] 

غنن غ10ك 

105ل 5106 

5 نمم ] لعنا10ك 
5 

5 


عكدعاع ]1 017 


5عم1] لعءم5 017 
وععماعه2 5010) نامعن لعتمتوعام] عرد لعصنانن0 القصدك 


50 


جماع سريع الأطباق 


ناظور القناص 


لسولينويد» ملف لولبي 

دارات الحالة الصلبة 

لحالة الصلبة 

مصادر الموجة الميكروية للحالة الصلبة 
جيروسكوب حلقة ليزرية من مواد حالة صابة 
لسونار (مسبار صوتي) 

يفرز 


تمييز النطق والضغط 


لمغزل» عمود دار 


غالق مكوك بنابض 
مُشْعْلات النابض الملفوف الميكانيكى 
الرشرشة أو الترذيذ 

ألف من الإنش 

مقارن الموحة المربعة 
استقرار الخط المرجعي 
موازن الصورة 

مرجعيّات مُستقرّة للفولتيّة 
متراصة» فكدمنةة متراكمة 
رصف الطبقات 

الفولاذ اللاصدوء 


25253 


ماع50 

5لماععاء12] امرك 
عسنتامنام) غ1 مهمد 

واعدء8 ص[ مرقمك 

منك ص[ مرقدمك 

5لمستصتع1' م0 مرحمك 
مكعم لك 
510001500 

ماععاه 50 

لعلمعصصك مككة:1د[ - 5011 
عله 501 

وأعصوط تإفنتتك ننة[0ك 

لاعن مامد 

م5010 

ومتصتاظ رعل5010 

أملوعخ] جعل501 
'اتلتطمرعل501 

5010 

"كتاتتاعكن) علماد - 50110 
علها5 50110 

50105 1/]1011/006 عتماد 50110 
05 اع35آ عصنك]ا عنداك 50110 
5011 

501 

5011 

20 ات0ن) ع110ا0ك 

اع م5 

هتنا طاتاكزدآ ععتقط) لدنلهم5 
ممتاقتدمع5 لدتلةم5 
تععلمعم5 

«ع0105501) تالدعم 5 
دعسن عمم عاص[ لدتعءعم5 
عدمممدع؟] لمتاعءم5 
5ك لمتتتتاععم5 

كمع لمحن لصخ ممتاتمع مععظ] اععءم 5 
5عا1[اعند5 لع2تلتطماك ستمك 
عللمامك 

عسمعنامك 

50 

لآ عمتمك 

أاعأناطك 0ع020آ] عمتمك 
ستعتجداط لمعتصقتاءعء]/8 عسده1آ عسمتمك 
نم5 

5 عتدناودك 

أملفتةم حدمن) عنكة17لا عتقناوك 
عمنآ ععمععاع ]1 انلتطماك 
1138 مةئ[ تطماك 
وععمعتعاع ]1 ععما0؟ عاطماك 
ماك 

عستاعماك 

اععا5 5وع[متماك 


5 ا ا كي 

م ا 

لشاشات 1.252 الشاخصة 
لفولتية المباعدة 

قياسي» نموذجيء معياري 
هيكليّة المعابر القياسية 
لأصناف المنطقية النموذحية 
رزم شجرية الطرف قياسية 
غُيّرت» معيّر 

لاستعداد أو التأهب 
موجات واقفة أو معطلة 
ناظور ضوء النجوم 

بت البداية 

إلكتروليت جلاتيني أو الكتروليت صائم 
مستهره 

المضممات الاحصائية 
الساكن 

حالة التسجيل 

الطائرات والسفن الخفية 
شدّة الانحدار 

قابل للتوجيه 

محوّل خافض 

محوّل راف 

ستجابة الأمر الدرجحي 

لدالة الدرجيّة 

لدليل الخطوي 

نبضة متدرّحة (خطوية) 

قلب خطوي 

لمحرّكات المتدرحة (خطوية) 


مفتاح تدرّجي 


إشارة تخزين 

عدادات الاجهاد 

لسلك المجدول 

حلقة» طوق 

عامل القوة 

وحدة قطعة طولية 

التمزق أو القَّثِير 

البنية» الهيكلية 

النهاية المفتوحة» أرومة 

قلم» ابرة دقيقة 

شرك الغواصات 1 

كمبيوترات دون كتابيّة (حقيرة جدا) 
جم الجيب 

الوتائر الثانويّة أو الجزئية 

مستقبل المشئرك 


59234 


تمك 

5ع عدواخ - سماد 
0105 (1').] عدماخ لسماك 
عع مناه 011 لسماك 
لماك 

5عتناعنتتاك كناظ لتتةلسماك 
وعتلنسة1 عنومآ لتملسماك 
لقستصصسع]' مم11 لتتملسماك 
ةلماك 

/إاعصماك 

وعنكة17ا وسنلسماك 


عممء5 غاع ناتماك 

أذ ختماك 

عاتزامماععاط لعتكتماك 

عتلماك 

وععرعامناآن/8 لدعناك لماك 
كك 

تعاولوع] 5للماك 

طالمعاك 

كن كت 

عاطمرععادك 

:11510111" 1001/0 - معاد 
0117 أكمقة1' ملا - عاك 
عكمومدع غ1 لممصتحصمن) معاي 
نا معاد 

عل0م] معاد 

عكاناط معاد 

ع0 لعم معاد 

:1/1001 "اعم معاد 


51111 عماممعاك 
معتاعاك 
عتمماممععاك 
واكختصسط لعند ا تتاستاك 
كازظ ماك 

لقمعن5 عرماك 
05 متقتاك 

عتز/لا لعلسمماك 
مفتاك 

12075 عصناسمعماك 
اع طاصمع]/ طاعوماعنتاك 
لعطاع اماك 

عانله]8 عمنتامتمك 
سك 

لاع تتام 

اناك 

لالاقك 

5ا0عع10 عمتتمحططاناك 
قاع مامح0 0ن) عام طناك 
512 عامهوطعامم طناك 
عنام طناك 


قاع اأعمع] و”إعاتعوطناك 


ركيزة 
سيرورة الانقاص 
مضخم جامع 
نقطة اك 
متطرف الالتواء أو الحلزنة 
مهابئ الرسوم فوق الفيديوي القياسي 
مستقبل التغاير الفوقي 
مضافء متراكب 
فنسينتك شعاعى 
قة إلى السطح 
الموحة الصوتيّة السطحية 
التلحيم (اللصق) السطحيء التركيب السطحي 
تيار الفورة (المّور) 
حامى ضد الفورة 
كابحات الفورة 
دارة كنس 
السئنة الانزياحية (الكنس) 
إشارة اكتساحية ة أو مولد انزياح (كنس) 
لنمط الأبدالي أو المفتاحي 
طفاء 


لمفاتيح؛ أجهزة التبديل أو التحويل 

لغلق أو التبديل» التحويل 

لمغذيات التبديلية للطاقة قة أو مولدات قدرة التحويل 
مجهز منتظم بالتحويل 

تكويئات المنظم بالتحويل 

جزء تحويلي 

تناظري 

بنية متناظرة 

محولات متزامن إلى رقمي ١‏ . 

جهاز المحافظة على التزامن أو تزامني الإرسال» 

لمتزامن 

مرسل السيطرة المتزامن 

أنظمة متزامنة 

عداد متزامن 

لتراتبية الرقمية المتزامنة 

ذاكرة الدتخول العشوائى المتحركة والمتزامنة 

ذاكرة قراءة فقط بتزامن ديناميكى 


نظمة التشغيل التزامني أو التوقيتي 
وترونات 

0 الصوتي الاصطناعي 

مكاملة النظام 1 

نظام تحديد الأعطال وحلها 

لهوائيات التائية (7) 

قلاب 7 

حامل 711 

إشارة 211 

لعروات 


عدّاد الدوران 
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عنم اوناك 

ووع 0 ع ااتاعمتاطناك 
اع لتامصسث علتستستناك 
عله 18لتاتستتاك 
لم115 متاك 


(د0؟١5)‏ «عامدلك دعنامة0 معل1/؟ تعمناك 


"اع لامع !]1 عد تزل0عاعطاءمناك 
1ك نك 

51100016 

غ10 - عع ناك 

(7لكىد) عنكه/ا عتاأكدامعخ ععه لاك 
غأمدا0/]0 عع تناك 

لع تلن ععتناك 

آمأععامةط ععتناك 

51100125501 ناك 

الع عكينكت 

عتتطدع] مرعم511 

01 ع0 م5116 

1100 اع 5111 

واف لعانينك 

لاف انك 

ع 5111 

كصنطء 51 

5ع تاممناك نع نتك0 عستطاء 5111 
لعن ةناوع عصنطاء511 
وعلع010مره]' :مند انوع ]1 عصناء111ك 
مناعع5 ع تطاء 5111 

لدعتاع سرك 

تناع نهاك لدعتاع تسرك 

قاعاع كممن) لمائع 01[ 10 اعصرك 


متطاعمرك 


اع اتسكصة]' امصمن) متاعصرك 
م ماع50 
ات 

تامعن لمتتع ندا كنامممعطاع مرك 
(15/لخخادآ51) 5الخخآدآ كنامممتطعمرك 


اماع11 ووعععى - تسملصة؟] عتسقم دآ كنامممعاع مرك 
كلع امغلت8 صمضك تنآ عدسة]' كنامممعاعمرك 


60 كنامممتتاعم :1505 /كنامممعاع مرك 


كعاة 51121105 


كات 

وعصتصة/1آ طاععءم5 لع2أوع امرك 
ممعع اس[ ممعاو رك 

عمتاممطوع احانام]' ممعاوره 
5 1 

م10 مناط 1" 

تعتصت 11 

لدمعند 11 

15 


أعاعدملاعة 1" 


المقايسات 

لبث التلفزيوني وتكنولوجيا التلقي 
المكحسناتك الحرارية 

لقوالب 

لقوة التوترية أو قوة الشد 


لمغنطيسية - الحرارية 
لبلاستك الحراري 
لتصلد الحراري 
قة الصوتية الحرارية 
ارب الضوتي المخراري 
لثرموستات 
لمفاتيح الحراريّة 
بع اغشية سميكة 
لرزمة المسطحة الربعية النحيفة 


الاونتاجية 


إطار مشغّل بالابهام 
مفتاح يدار بالاءبهام 
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علتاعة 1" 

عم13" 

(ظذ1) عصنلمه8 لعتددرماتخ عجره 1" 
101 

كاعم 1" 

01 لعممة1" 

عاعاه05 زالهعتصباعع 1" 
امموعاء 1" 

/كتاعمرعاء 1" 

010صطاعع1' وستطاعععخ]1 لصخ عسنتامدء81020 مرمزكتتزعاء 1" 
5 ع1لاتفاءم راع 1" 
وعنة ممع 1" 

لطاع معناد علتكمع 1" 

عتعمى لممتطاتك 1" 

5لمستحصسع 1" 

دصرم كلمستححع]" 

ا0للخ تتقد 1" 

لمتاوع دع 1" 

عامم ندا ع1" :801 ع1" 
هه ناكهنآ عصمتلله 1 ع1" 
لمصعط 1" 

اتناك لمتتتيعط 1" 
5ع للتتتعط 1" 
أمماكمه0ن) عحصة]" لممصسعط]" 
"اماكلوع؟] عالاتقمع5 (زالممسعط]" 
:اماكتتتيعط 1" 

عصناء معط 1" 

:501مء5 ع[منامء20< ع1" 
5ع[ منامء2120ع1 1" 

ع0 ع1 

عتأعمعة هتمع 1" 
عتاكةاممصتعط 1" 
1 

لم050 عط 1" 

عسنلمه8 عتمموم سعط 1" 
10 
110511 

عمتتصط صمصلاط عاعنط]" 
عاعدم 112 0دنا0 صنط 1" 
كلتصصتط 1" 

ع1 

عسمنطكه8 لعلمعتط 1" 
5اتعصموء5 عمتامن لعلدعتط 1" 
وك سنامنا0ن) لعلدعتط]"' 
ع1 

أعناع.] لامطوعتط]" 

امنادهن) علنامعط 1" 
عسمناصناه]/8 5ع101] باع نط1" 
ناماع نامتط]1" 

أععطا/1ا لعتدباعةى مصسط]" 
اعات دك امعط تاطتصسط ]1 


الثير يستور 0 


إشارة فاصلة 1101" 
ختم منيع لدع داع 11" 
حاميات الدارة الهيدر و ليكية المغنطيسية الموخر 05 (110111100) كمأءعامءط انسامستن) علا ستل :112 عتاعمعد]/3 نجداءد[ عسنخ]"' 
قشضععات بتقسيم الر من (1101/15) متعععامنلد8 دمزكةخزدآ عسنا" 
متز امنة الو قت -| لطو 5 لع نطامتطاء 5 عققطط عدسخ]"' 
لور ينال الر منى المشتر كك لل لعتقطاد ع1 
لمحاصصة الزمنية عمتعمطى مس1 
لطر ني 11 
قللاب المفصل م110 منا؟ عاععه1" 


لمفتاح المفصلىء» فِيندل الخردة: مفتاح الفصل اع 51111 عاععه1" 
لكهربائي 


تحملء» تفاوت ععصمرع 101" 
نموذج المكالمات المدفوعة اعده]/1 عمنللهه 1011" 
لنغمة عم10" 
دارات تحكم بالنفحة متكاملة 0 
هوائيات أحادية القطب القصيرة محملة القمة اللخ عاهمده]18 ختمطاك 0ءع20مآ م10" 
بتيات وعءزع010م10" 
نمط حلقى شبيه بكعكة العيد حتتعتة اعفاد غتاصطع ناه10 لهنل100" 
مغنطيس دا ثكم الحلقي أعمع ]1 معصقصمعط لدتلمه 1" 

5 101 
بكرات حلقية كسنماططه8 لهل م10" 
مُزيحات طور حلقية 5تعقتطد ععقطط لدلزمره]" 
المحوّلات الحلقيّة كع صم ككصة]' لهلزم:ه10" 
عزم الدوران عناته 1" 
شاشة اللمس ع2 دأعناه 1" 
رفادة لمس ماعناه10" 
مفاتيح الارسال الاستقبال كعطع 511 +11" 
الاطلاقات التعقبية كأعللنا8 رععم]" 
تقفى ماع11" 
معجر ف مسلك» سكة» سبيل عاعة11" 
مضخم تقصى وتمسك اع نارسخ 110101 لصخ عاعه::1"' 
رادارات التقفى سنهلة؟] عمفاعةا" 
السيحب ممناعة 1" 
المبادلة معلة 1" 
حركة المرور» ازدحام الإشارات 0 
ترايادات 15" 
معبر تعامللات 15 حمتاعدقصم 11" 
أجهزة إرسال وإستقبال 01 
محو ل الطاقة عع الكصة1" 
إرسال تعأقصة 1" 
انتقال البؤرة (نقطة مهمة) غسلمط لدعم عاكصم1"' 
دايود الالكتر ونات المتنقلة علمندآ دمننععاظ لعتعاكصم1" 
مذبذب الالكثر ون المنتقل (1280) مندلل05 دمنععاط لعتعامصم ا" 
المحوّ ل 1م ]كصة1 1" 
قرن المحو ل كسنام د00 اعصترم اكصم 1" 
عابرة لاع تقصة1" 
واخزات الفو لتية المنتقلة وععلام5 عع0غآه0/١‏ الاعاكصة]"' 
كابحات الفولتيّة العابرة (11/55) هودع ناك عع64غ01١‏ أمعتكصم]1" 
ثرانزيستو :مأك لكلة1 1" 
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منطق الترانزيستور الترانزيستور 
زمن الانتقال الإشارات 
الميكروسكوب الالكتروني الناقل 
خط إرسال 

طرف إرسال فقط 


المستعرض 

زمن انتقال تيهور البلازما المحتجزة 
شحنة بلازما فى فضاء احتجاز 
مضخمات أنبوب الموحة المرتحلة 
الترياك 

الثلوث أو الثلاثيات أو التريادات 
برنامج تجريبي 


الموحةا هافة 


لصمام المفرغ ثلاثي الأطراف 

لإنتشار الثلاني ميزا ومستوي 
مخ المقعطعة 

خط الاتصال الرئيسي 

جحدول الحقيقة 

لدارات الأنبوبية 

مقابس أنبوبية 


لهوائيات رباعية الأذرع المتعامدة 


تويثر 
تأثير المجال الخيطي الملتوي للبلور السائل 
لزوج المبروم 

كليسترون الفجوتين 

خط إرسال ذو موصلين 

نضفي يتما 

معاملين مطلوبين 

دارة مذبذب هزاز من مرحلتين 

تكنولوجيا الترددات الفائقة العلو 

نبضات فائقة القصر 1 
مقوّمات الاستعادة مفرطة السرعة أو السريعة جداً 
فوق السمعى 


مهاتفات آلية غير مصحوبة 


(آ1"1) عنومآ تماكتقمة]' - ماأماكصة: 1" 
عدن" األكصم 1" 

(/1121) موعدم 1/1 دماععاظ مماككتسكصم: 1" 
عمنآ 100دكتسكلنة؟ 1" 

لمستحصسع]' زلم0) غتسحمم 1" 

كع كمه 1" 

5عطعام] امعتدوقمة: 1" 

11 

125 

111 

(1"تخطفخ1]) عصة]' أأممما' عاعصدلهحخ ددركداط لعمصة: 1" 
فمسكواط ععتتدجان) ععدمك5 لعمم 1:2" 
(مخ117171) 5اع تاموصخ عمانا]” عنكه/1لا عصناع:23 1" 
115" 

"115 

ممعم لت" 

عنكه/الا عاعصدت 1" 

"1 

111 

الداعستن) رعمع 111 

لقمع51 1عع1112" 

لمتأعصبا عتاعدسمممع 111" 

0 

عطنا1" مساباعة/١‏ عل1110" 

تتقصواط اعصث ددع81 معدن زد[ عامت1" 
5مملسء ٠7‏ لعندء11111 1" 

عمنآ علتتكة1" 

عاطة]' طانك1" 

كانداعتن) عانا1" 

قاعاء50 ع1" 

نة ااانا 1" 

أعمصقطن) 1ن عاطمقسصنا 1" 

0 

وعل0] أعمسنا1" 

لاع تسنن) ع ستاعصسنا 1" 

5ععع اط نا 1" 

عمءآ نام تهدتتنا 1" 

كمتمعاحمخ علتاكمتنا 1" 

عع 11" 

(11011) أمعلقع - لاعلط عتمصعل! لعاونى 1" 
نط لع ا1115 1 

تاك ل ج231 11310 

عصنآ دمأسكستسكصة:1]' ماعن لمم 1110" 
دع كله1] 110 

نوع ؟] كلسمرعم0 1110" 

اتساعسلن) مندرط1 8/1101 ععماد 110" 
ع0 1مصطعءع 1 1112ل1 

وعواناط +تمطاد هتان] 

كاءعقتاعع8] جاع لامعع1] أكملرعمناك :0 أمكمطان] 
عتدمكمطانآ 

دم ممعم 0 لعلمع همل 


فصل الاقتران (القرن) 
غير المعالجة 
المصفوفات المنطقية غير المعدفة 
تحت الاخماد 
دون نقطة الهدف 
مواصل تحت بحري 
تأثيرات حافة غير مرغوب فيها 
أحادي الاتجاه 
أحاديّ القطب 
المرسل المستقبل غير المتزامن العام 
كود 5 العالمي 


العداد التصاعدي - التنازلى 
إشارات وصلة الصعود 

يحدّث 

الوصل العلوي 

استجابة تحت الاخماد العلويّة 
مواقع فارغة 

شاشات الفلورة التفريغية 
صمامات تفريغ 

حزمة التكافؤ 

الكترونات تكاف* 

غور 

المرياش» عنفة زعانف 

البلورة البخارية والبلورة التقيلية أو الترسيب التقيلي - 
الحالة البخارية 

مذبذبات ذات الترددات المتقلبة 
موهن متغير ‏ 

خطوط ضبط ا أو متنو 
م المتغيرة مع 0 


1 اتجاهي 

سيماء السرعة. 

الستارة المعدنية 

أقراص ورنية 

زاوية السمت 

الجزء الشاقولي 0 

هوائي تغذية نهائية رأاسى 

أشكال هندسية شاق يي 

ميل شاقولي 

بنية ة شاقولية 

كثافة فيضيّة عالية جد 

مدى التردد العالي حا والمتعدد الإتجاهات 
الدارة المتكاملة بمستوى كبير جداً 
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لفن 

001 

5امنامع مر 

ناعم 

(مشضآنا) وتتهتتخ عنعم.آ لعمتاعلم 
لع ملعم 

أ0مطساع20 

ا ا 

هاعه 11 عستعصة] عاطمئزوعلم 
الف تفلن 


ولقة اننا 


060)) عل0ن) ماعط تمدع كلم 
عع ادع 

501 

كت الف اانا 

111 

تعاصنم م 

م0 0لذ100] م 

كلقمعز علمنآ م 

عتقلم 

علمتام 

عكمومدع؟]1 العم حصملمعلم1] تعمم 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
لآ 
1 
لآ 
5ع نمكم" نع ااأعمع ]1 كلامم متاء دزدخ لد5اع اتدل 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


5عازد أمدعه/1 

5 مهدع :1101 مستاناعة 17 
5عطنا1' تتاتاعة/1 

لصدظ ععصهلة17 

جمتاءع 81 عمرعلة17 

لإعللة1> 

عمة7ا 

(1ط/) توجمنتمط عمقطاط عممة/١‏ 


(10/]) «مندلاكء05 زعمعبوعط عاطفتية/ا 

:01ل ناترعاى عاطفتة 17 

301 ناتاعناث لتتهن) علكتأدزوع ]1 عاطفتتة ١7‏ 

5عصنآ [امقصمن كتامتة/1 

كتاماكتة 1 

اماعع17 

١/ءءامرتمللل'‎ 

علاط 'وتعماء7١‏ 

لمناظ سمتاعمعء/١‏ 

دلةن[ تعنمعء17 

عاعصح عرعتء ١7‏ 

تاوممندآ لدعنكك/١‏ 

لممعاصخ لع1 لظ لمدعتتك7١‏ 

وعتاأعدرمع0 لوعنك17 

عم510 لدعتتك7١‏ 

جعماممه!' لدعتتك7١‏ 

'جاتقمعجآ عاط طعنتل] بجعم 

108 ممتاءع نل نصحم )١١01(‏ تإعمعبوعظ طعن1] جا 
الناممتن رآكآ/) لعلمتوعام] علدءد عونم[ جا 


قصور ذاتي ضئيل 

الاهتزاز 

الصورة المرئية (الفيديوية) 
عرض الموجة الفيديوية 
بطاقات الفيديو الغرافيكية 
انبوب (صمام) فيديوي 
الكاسيت الفيديوي الشريطى 
صمامات التصوير التلفزيونية (الفيديوكوت) 
باحث صوري 

زاوية النظر 
كودات معدّف القناة الافتراضى 
صورة افتراضية ١‏ 
مواشر مرئي صفري 

المعالجة البصرية التدرجيّة 
فرع تبادلات البيانات الصوتيّة الخاصّة 
قنوات التردّد الصوتى 

قناة عيار صووت 

خطوط عيار الصوت 

الروابط الصوتية 

البريد الصوتي 

الذاكرات المتلاشية أو المتطايرة 
قمط الفولتية 

المذبذبات المحكومة بالفولتية 
تفريغ الفولتية 

قسم الفولتية 

فولتية هابطة» انحدار الفولتية 
دارة مضاعف فولتية 

يعمل على الفولتية 

لوحة الفولتية 

متّسعات فولتية متغيّرة 
لفولتميتر (مقياس الفولتية) 
شويشي أو بلبلة حجمية 
كفاءة حجمية 
إشارة الدَخْل المرجعية 
لوافر 
صولجان» عصا الساحر 
لواط 
واط ساعة 
مقياس الواط 

لموجة 
سيرورة اللصق بالموجة 
لدليل الموجي 
للحام الموجي 
شكل الموجة؛ الشكل الموجي 
أشكال الموجة ١‏ 
مسامير تعيير دليل الموجة 
مصائد ألموجات 

التسديد والتحكم بالنار 

البلى» تحات» تاكل 


لامآ جع/١‏ 
مم11 

م110 

ال تتلصد8 معل1/1 

كلكتهن دعناجة© معل1/١‏ 
عطنا]" معل1/71 

عممامعل171 

(1719) دعطنآ" ممعنل71١1‏ 
تعلساط علا 

عاعصخ عستوع 1١/1‏ 

وعل00) عق تتمعل1 اعمصقط) لمبكيت/١‏ 
ع12282] لمبك/ا 

#متدعتلم] انلا لدسمول/ا 

5مع5 عستووعءم2© لقناك1/ 
5853) دعومقطعحوط تاعصمظ عند كط مند0[آ ععزه70١1‏ 
5أعمصصقكن) زعمعسوعظ1 عمزه/١‏ 
اعصصقطنت عل0:20 ععزه/١‏ 
دعصنآ ع0:20 ععزه/١1‏ 

لمآ ععزه/١‏ 

آنه ععزه/١‏ 

وعتمطمع]8 علتنداه7١‏ 

كسام سهان ععمنآه7١‏ 
كتمنةللك05) لع [امتمم) ععمنآه١‏ 
ععتقء5 1[ ععمخآه70١‏ 

تع ترآ ععمآه/١‏ 

ممدآ ععمآه/١‏ 

أنعسن) عنامرة س8 ععماه١‏ 
لعنمزعم0) عع م170 

عصقاط ععمغآه0١‏ 

5لماتعدمهن) عاطدتة/٠‏ ععةغآه7١‏ 
تعاع م101 

مانن عسبام/١‏ 

5أماممن) عمساه/١‏ 
ماع17 عتأعصسساه/١‏ 
مغ 

11 

ةا 

كنا 

1/1/1 105 

"عا عدمسانة// 

1/1/3 

ودع 0 ع نتمع5010 - ع:171731 
ع0ننا0 17006 

تع 5010 عحة117 

ع 1 

ع0 

عصنآ نتداءجآ علشنوع 171751 
15 عمتصنا1' عل تنوع :11735 
1/1 

أمنصمن ععزط لصخ عسمنستخ مممدء/11 
تتدع 117 
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الربط بالإسفين 

التلحيم 

مشاعل اللحام 

بنيات تراكيب بثئرية 
متسعات أنود التنتاليوم الرطب 
قنطرة ويتستون 

منظر عريض الزاوية 
الشبكات البعيدة 

أنفاق الهواء 

طبقة النافذة 

فتحات أو ثغرات» نوافذ 
لوحة الزجاج الأمامية 
لمشاحة 


لوحات السلك المغلف 

محطات الأساس اللاسلكى , 
لمقاومات السلكيّة الملفوفة” 
لتسليك أو تمديد الأسلاك الكهربائية 
عمدة تسليك 


ع 


شر 
5-8 الكلمات 
صنعة) براعة ف ! 
الشبكة العنكبوتية العالمية 
شبكة الهاتف العالميّة 
حقل للسواكن ذات اللفافة 
ساكن ملفوف 
جديلة النحاس المغزول 
كبل الشريط المنسوج 
حزمة الترددات ع 
خدمة شبكة الؤزمة 7225 
محور السينات 
يقة الاستنساخ الزيروغرافي 
الأشعة السينية 1 
ليثوغرافية الأشعة السينية 
راسم الأشعة السينية 
محور الصادات 
عطاءء ناتك 
الإيتريوم - الحديد ‏ والغارنت 
اول 2-2 
صمام زنر الثنائي 
دايودات زنر 
تقاطع نقطة الانعدام 
مستوى الصفر 
المرجع الصفري 
شك متترج 
آلية التقريت 
عدسات تقريب - تبعيد 
الية التبعيد 
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عسمنلممظ8 ععلء/11 

عمصتلاء117 

5ع 110 100 عومنلاء177 
وعاعه1' عمتلاء/171 

لماع تاك 1اء11 

5لمالعدم2) تسالمامة]' علممة -ئع177 
8130 عمماكتدعط/11 

اع عاعمحى ع11710 

(والخ117) 1نم تاعلط وعرى ع1/10ا 
5أعصسصن]" لمكألا 

ينا 

1ك 

ع1 

11 

م ملا 

مهمآ] علا 

#مندنلة] علا 

5لتدهظ مم1 عرلا 

كماد عمد8 ووعاع111711 

05ك لسع انام م17 
متلا 

055 عمتة/1ا 

عامطحاه117 

عستووعءعمط 171700 

تاكفص 11/01 

() جاء177 11710 10جه/1ا 
عكه/تتاء11 عدممطامعاء 1" 11/011510 
لمات لاع لصده/11 

نهاك لمناه1170 

81 مزلا معمم 00 مع:171701 
عاطهن) دوحاحانة؟] مع:ىن177 
5عاءمعناوعء1 لمد8 ع2 

عع تكاع5 عترم ناتاع1[! أععاعوط 225 
كلجر 

كلمطاع١‏ عستنزم0) عتطمرمع مع 
2-12 

لافج مطانآ نجةخ1 2 

تعلاماط توقكلة 

كلحة-ل[ 

ك6 2 

(كآلا) امعتدن دمم]آ ممساتطارع ملا 
2-5 

ع0100] تعرعر2 

5عل10 تعرع2 

210 2) 

أعناع.[آ ماعر2 

عممع ماع11 ماع27 

260 

2001 1 

وع5ع [ 20010 

200171 01 


الفهر س 


المرمزات البصرية لزاوية المحور 
الخالصة 15 545. 

تيار متناوب عكسي 161 627. 

قمع قبول 399. 

دورة التداول أو الدخول 305. 

زمن الدخول 300 309 600. 

المُراكم 437 439 449. 

تقنية الماتريكس الفعال 421. 


مهايئ 488 489. 
الجماعات 287 - 293. 


المضخم 328 - 329 - 676. 

مضخم عرض النطاق 677- 679 - 680 - 
682-1- 683. 

مضخم التردد 537. 

كسب المضخم 679- 680- 682. 

المزيحات التماثلية 244. 

بوابة الضم 272. 

مصفوفة ضم 291-290 -307. 

بنى ضم/إختيار 0 . 

عرض شعاع الهوائي 714. 

الفرامل المضادة للانغلاق 640. 

معالجات - 21 الهندسة الدقيقة 443 
6. 

الوحدة الحسابيّة المنطقيّة 438. 


المصفوفات 183- 196- 197- 291-241 - 
3- 302 - 632. 

المجماع 481-480. 

إرسال البيانات غير المتزامنة607. 

التضميم بتقسيم الزمن غير المتزامن 
65. 

التوهين 68 - 69 - 70 - 217 -220 - 245 - 
6- 370 - 398 - 400. 

تشوّه التوهين 599. 

الموهنات 599. 

صوتي 494 497 - 541 - 623 - 635 - 708 
-733- 902. 

الصمامات الضوئية التيهورية 377. 

مضخم الموجة الخلفية المستعرضة أو 
الأمبليترون 225. 

مذبذب الموحة الخلفية المستعرضة أو 
الكارسينوترون 225. 

تمرير النطاق 356. 

عرض نطاق أو سعة الموجة أو النطاق 
الترددي أو عرض نطاق موجي أو 
عرض النطاق الترددي 140 - 146 - 
81 - 182 - 253 - 303 - 304 - 350 - 
0 - 586 - 588 - 597 - 598 - 599 - 
601- 612-611-607- 619. 


حاجز 80 95 377 - 802 - 823 - 875. 

تيار قاعدي 380. 

نظام الخرج والدخل الأساسي 477. 

شعاع 488 497 - 500 - 503. 

مصفوفة البوابات 81021105 287 - 290. 

دارات 81031605 المتكاملة 804 - 805. 

الهوائيات ثنائية المخروط (قممية 
مزدوجة) 192-182 - 206 - 207. 

الأبواق ثنائية المخروط 184 - 207. 

دارة ثنائية 272 595. 

شفرة ثنائية أو الكود الثنائي 257-121. 

مرتبة ثنائية 462. 

الرقم الثنائي 259 - 438 - 586 - 595 - 610 
- 618. 

ترانزستور الوصلة ثنائي القطب أو ذات 
الوصلة ثنائية القطب 281. 

فولتية الانهيار 220. 

زاوية بروستر 388. 

النطاق العريض 209 - 613- 614. 

15217 النطاق العريض ونمط الإرسال 
اللاتزامني 614. 

الناقل أو المعبر 305. 

بايت 295 - 303 493 496. 

الكبل 762-760 - 866 - 868 - 869 - 870 
- 872-871 - 873 - 874 - 875 - 876 - 
7- 880 - 883 - 886 - 891 - 892. 

التلفزة الكبلية بالاشارات السلكيّة 6م 
0- 585 - 586. 


الذاكرة الوسيطة 303 - 304 - 305 - 443 - 
9- 459 - 460 475. 

التخزين المقت 303. 

الهوائيات القفصية 195. 

السعوية 150-70-37- 222-155 -516- 
9. 

متّسعة 47 49- 54-52-51 58-56-55 
- 59- 72-60- 84-81-80 - 92- 233 
- 255 - 258 - 261 - 262 - 263 - 302 - 
361-360-353-1. 

شبكة المتسعة 233. 

الكرسينوترونات 277. 

الحامل 141-80 821-810. 

قسطار 781. 

كاثود 55 - 58 - 76- 77 - 106 - 225 - 226 
- 228 -231 - 233 - 318 - 319 - 320 - 
6 - 336 - 336 - 372 - 373 - 374 - 
8- 402 - 403 - 408 - 426 - 428 - 
8- 751-575- 803. 

مرقاب أشعة مهبطء صمام لأشعة 
المهبطء أشعة الأنابيب الكاثوديّة 
716. 

كاشف جهاز القرن بالشحنة 644. 

قرص مدمج ذو ذاكرة قراءة فقط 497. 

خلايا أو خانات 102 - 165 - 281-173 - 
6 - 201 - 292 - 293 - 294 - 295 - 
8 - 300 - 301 - 302 - 305 - 306 - 
3314-6 316-315. 
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المعاوقة 91 135- 153- 358- 360- 467 
- 537- 871-860 - 876. 

وحدة معالجة مركزيّة 457. 

رُزّم خزفية ثنائية الخط 450. 

عرض نطاق لرذد القناة 598. 

جهاز القرن الشحني 644. 

الترسيب البخاري الكيميائي 65 

التنميش الكيميائي 792-99. 

رقاقة طرف الإطار 826. 

لوحة الدارة 31-30 - 40 - 41 - 119 - 125 
- 280 - 288 - 290 - 308 - 310 - 433 - 
4- 436 844. 

حاميات الدارات 895. 

دائرة تغذية راجعة مغلقة 429. 

الأنشوطة المغلقة (حلقة مغلقة) 127. 

خدمة أداة تحكم موؤازر دائرة مغلقة 
4. 

نظام سيرفوالحلقةالمغلقةأو 
الأنشوطات المغلقة لآليّات المؤازرة 
11 

متحد المحور 187 - 190 - 192 - 196 - 
7 - 209 - 216 - 217 - 218 - 224 - 
5 - 227 - 240 - 586 - 593 - 596 - 
2 - 622 - 629 - 658 - 659 - 864 - 
2 -875 - 881-877 - 882 - 883 - 
4- 891. 

الدخول المتعدد بتقسيم الكود 618 - 
65 


المجمّع 86 99- 100. 

المتسامتة في استقامة واحدة 183. 

مهايئ الرسوم الملونة 487 488. 

مشغلات القرص المدمج 435 499. 

الأقراص المضغوطة (المدمجة) 297 - 
4- 396 - 539 - 840.. 

المقارنات 254 293 - 438. 

الجامع أو المُصئّف 478. 

نصف موصل متمم من أكسيد معدني أو 
نصف موصل وأكسيد معدني متتام 
4. 

طرفيات الكمبيوتر 297 - 595 - 604 - 606 
- 659. 

خادمات الكمبيوتر 628. 

الموصلاتء أو المواد الموصلة 865. 

طبقة حاجزة 38. 

ملامسات» نقاط التلامس» وصلات 
تماس 878. 

موجة مستمرة 216 - 235 - 386 - 387. 

مغنيترونات الموجة المستمرة 227. 

رادارات الموحجة المستمرة الدوبلرية 
726 

سونارات الموجة المستمرة 737. 

تَحكم المُحوّلات التفاضليّة 685. 

اللب 62-31- 531-126. 

التقارن» وصل تقارني» الجمع» وصلات 
القرك 350. 


الزاوية الحرجة 413- 553. 


265 


ربط تصالبي 876. 

نمو البلورة» نمو بلوري 791. 

سوق تيار 804. 

فوران التيار 902. 

تردد القطع 219-70-67- 262. 

طول موجة القطع 222. 

برمجيّات استحواذ البيانات 673. 

المعطيات أو البيانات 603 - 607 - 609 - 
3- 616- 628 - 761-731-688. 

نظام تَلّقِ بيانات» نظام اكتساب البيانات» 
نظام استحواذ البيانات 671. 

بيانات وسيطة 442. 

قاعدة البيانات 434. 

معبر البيانات 440 442. 

اللوحة البنت 879. 

كسب التيار المباشر 373. 

دسيبل (وحدة شدة الصوت) 217-70. 

فك الترميز أو الشفرة 441. 

مزيل التشفير/المقشم 280. 

فض الاقتران أو الفصل 49. 

التعويق 218 - 228 - 229 - 230 - 231 - 273 
-279- 293. 

الهوائي الدلتا 195. 

إزالة التضمين» فك التضمين 265. 

مضاعفة التقسيم المكثف لطول الموحة 
337. 

طبقة الاستنفاذ 80. 

كاشف منطقة النضوب 377-376. 


دايود ضوئي ذو طبقة نضوب وحاجز 
شوتكي لتفريغ الشحنة 80 - 238 - 
377 

نمط الاستنفاذ 91 93 94. 

منطقة استنفاذ أو نضوب 89- 163. 

كاشف 716. 

قالب 806. 

ثابت العازل الكهربائي 57. 

الفصل بالعزل الكهربائي 266. 

مضخم تفاضلي 144. 

نظام تحديد الموقع الجغرافي العالمي 
التفاضلي 746- 764- 767. 

صفيحة انتشار 423. 

العدادات الرقمية المتعددة 345. 

أوسيلوسكوبات الخزن الرقمي 351. 

أقراص الفيديو الرقمية 461 469 - 471 - 
9 - 500 - 639 - 650 - 651. 

مرقمن 605-516. 

الرقمنة 348 - 500 - 516 - 618. 

صمامات الحقن الليزري 384. 

الصمامات الثنائية 372-371-370-366- 
7- 3718 - 380 - 382 - 384 - 388 - 
1 - 393 - 394 - 395 - 396 - 799 - 
8 - 899. 

ثنائية القطب 84 85 96 - 98 - 99 - 134 
- 312- 801-380 - 804 - 805 - 814. 

هوائيات الفتحة المباشرة 184. 

الملامس المباشر 544. 
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تيار مباشر 314 - 315. 

الموجات المباشرة 551. 

الهوائيات الاتجاهية 183. 

الْمُقِرن الاتجاهي 240. 

تفريغ التيار 315. 

القريصة أو القرص المرن 475 - 492 - 
5. 

عامل التبديد 81 - 100 - 288 - 629. 

المعبر المزدوج الموزّع - بالطابور 
9. 

المقشم 355. 

مادة مذممة 534. 

الرادارات الدوبلرية 726. 

ألواح الوجهين أو الجهتين 843. 

وصلة الهبوط أو الوصل السفلي 633 - 
65 

إشارة ربط سفلية 730. 

المصرف 2/1068 

تيار الصرف أو التيار الجاف 89 92 - 
04 

إنسياق» انجرافء انزياح 238. 

سوق 264. 

قطب ثنائي مساق بنصف طول الموحة 
9 . 

مفتاح قصبي حاف 123. 

خُرّم ثنائية الخط أو رزم مزدوجية الخطية 
450. 

المسجلات الدينامية الازاحية 278. 


المحلول الكهربائي أو الإلكتروليت 55. 

المشّسعات الألكتر وليتيّة 47 - 54 55. 

التداخل الكهرومغنطيسي 856. 

ليثوغرافية الشعاع الالكتروني 807 - 
08. 

مرشح التداخل الكهرومغنطيسي/ 
الترددات الراديوية المتداخلة 50 - 60 
- 61 - 66 - 140 - 141 - 144 199 - 
779. 

المصفوفة نهائية التغذية 197. 

البث النهائي (يتم الإرسال من نهاية 
طرف الهوائي) 183- 198. 

البلُورة التقيلية 795. 

إيبوكسي 54- 59 - 415 - 822 - 823 - 826 
- 831 - 832 - 833 - 837 - 838 - 841 - 
8 - 859 - 900. 

بوابة الاختيار المقصور 272. 

انتقال فوريي السريع 356. 

حلقة تغذية استر جاعية 677. 

الواجهة البينية لانتشار بيانات الألياف 
البصرية 405. 

الألياف الضوئية أو البصرية 592. 

ترانزستورات التأثير المجالي أو المفعول 
المجالي 84 85 - 88 - 89 - 90 - 91 - 
5- 101-98 - 812-798. 

اليسقفوفةالمعطاية القارلة للبرمسة 
ميدانياً 289. 

القلااب 272. 
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تيار أمامي 237 

فولتية أمامية 371. 

مضخم الموجة الأمامية المستعرضة 
25. 

أنابيب الموجة المرتحلة إلى الأمام 215. 

الدخول المتعدد بتقسيم التردد 625. 

التضميم بتقسيم التردّد 604. 

بوابة الجماع الكامل 271. 

منطق الجماع الكامل 272-271. 

الكسب 139 - 141 184 - 196 - 262 - 
62. 

رمز الجمّاع النصفي 271. 

نصفية القنطرة 333. 

عناصر نصف موجية 197. 

ثنائي القطب نصفي الموجة المفتوح 
8. 

مُشع بطول نصف موجة 188. 

تأثير هول 534-358. 

محول طاقة تأثير هول 124. 

القرص الصلب 438 459 - 460 - 466 - 
7- 168 - 484 - 492 - 841-517. 

ترام سعوراك المركية السريع: 
للالكترونات 96. 

مر شح إمرار الترددات العالية 68. 

صمامات "1815841 الثنائية 235. 

المعاوقة 91 135 - 139- 153 - 181-180 
- 208 - 216 - 217 - 244 - 253 - 358 - 
0- 467 - 537- 871-860 - 876. 


المحاثة 61 155 - 218 - 338 - 883. 

العطالة أو القصور الذاتى 681. 

أنظمة التوجيه العطالية أو القصورية 752. 

الطبقة العازلة 92 163. 

الدارات المتكاملة 81-76-67- 85 - 88 - 
9- 95- 134-96 - 146 - 161 - 238 - 
9 -251 - 252 - 265 - 268 - 269 - 
0 -281 - 286 - 382 - 423 - 449 
1 - 756 - 788 - 800 - 804 - 805 - 
1 - 817 - 828 - 832 - 835 - 836 - 
8 - 840 857 - 890 - 891 - 893 - 
4. 

دايود متكامل 803. 

سطح بيني أو مرباط تبادلي أو وصل بيني 
76 

الطبقة الذاتية الحقيقية 377. 

التكامل الكبير المستوى 281. 

الصمامات الثنائية الليزرية 388 - 391 - 
3 - 394 395 - 396. 

رزم الرقاقة المُقادة 827. 

مسجلات الإزاحة اليسارية 277. 

المضخمات الخطية 599. 

الدارات الخطية 41. 

شاشات البلور - السائل 421. 

الشبكات المحليّة 480 615 - 628. 

تمرير بطيء 262: 

التصوير بالمرنان المغنطيسي 777-775- 


0/1018 


5268 


الحجب أو التبصيم 557-291-288. 

وحدة إدارة الذاكرة 882 -461. 

ترائريستورات معدن أكسيد نصف 
موصل 85. 

ترانزيستور تأثير المجال المعدني شبه 
الموصل 80. 

حجب معدني 779. 

حركة العداد 340. 

شبكة الميتروبوليتان (المدينة) 628 629 
- 630. 

الليثوغرافية الميكروية 795- 806 -807. 

الميزرات أو الموجات الميكروية 
المضخمة بفعل الأنبعاث المحفز 
9. 

مقرنات الموحة الميكروية 240. 

الصمامات الثنائية الباعثة للموحة 
الميكروية أو صمامات الموجة 
الميكروية 234. 

دارات الموجة الميكروية أحادية الليثية 
المتكاملة 239. 

الإشارات الميكروية أو ذات الموجحة 
الميكروية 2239 

خلاط 561 563 - 564- 565 - 576. 

التشتت الشكلي 400. 

المودم 310- 470-467 485 - 504- 505 
- 595 - 596 - 597- 602 - 604 - 606. 

طبقات متعددة أحادية الليثوميّة 52. 


تَضْميم متعدد 611-604. 


مُضاعف 373- 374. 

بوابة نفي الضم 2772-1 292-277. 

الشعاع الضيق 184 - 212. 

غير قابلة للعكس 279. 

عدم العودة - إلى الصفر (8112) 609 - 
60. 

بوابة نفي الاختيار 271. 

الفتحة العددية 398 399. 

أنظمة التشغيل 435 - 476 - 481 - 510 - 
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السلسلة: 
الكتاب: 
() الكتاب الأول من الإلكترونيات 
والاتصالات والضوئيات 
اك اللعمات 
3 2. البترول والغاز 
4| 3. البتروكيمياء 
ل 4. النانو 
8 5. التقنية الحيوية المؤلف: 
9 6. تقية المتلوماة 
ص 7 الإإكترونيات والاتصالات 
1 والضونيات 
1 8. الفضاء والطيران 
ٍ 9. الطاقة المترجمة: 


5 
5 


0. المواد المتقدمة 


مة 


1 اسه 


مدينة الملك عبد العزيزً لسشسشسد 


للعلوم والتقضنية آكين :كل 2غ العربية للترج هخ 


تضم هذه السلسلة ترجمة لأحدث الكتب 
عن التقنيات التي يحتاج إليها الوطن العربي 
4 البحث والتطوير ونقل المعرفة إلى القارئٌ 


اا 

المرجع الوحيد الذي يقدم شروحات 
جصره دنه ناد الراسي الى صطى 
كامل طيف الإلكترونيات الحديثة. ويسهل 
أسلوبه السلس والواضح مهمة ترجمة اللغة 
التقنية والرياضيات المعقدة التي يحتاج إليها 
الطالب والمختص للوصول إلى بصيرة نافذة © 
تكنولوجيا الإلكترونيات الحديثة ومستقبلها. 

إن هذا الكتاب يما يحويه من مقالات 
موسوعية. وأكثر من 500 شكل توضيحي. 
اال في ال ال عات كاير 
الثلاثين يعد مرجعا مهما لفهم المنتجات 
الإلكترونية الحديثة ومنظوماتها التي باتت 
سح حاها الكونة. 


نيل سكلاتر: مهندس رادار ومستشار 
الاتصالات والتكنولوجيا التسويقية لعدد من 
شركات تحن الالكدرونيات الثامية. وله 
ذلُنته الوا رك 2ك | والتكتتتر و شكات 
والكهروميكانيكيات. 

نورا محمد عبد الستار: مهندسة اتصالات 
والكترونيات: تسليك عدا من المهام 
القاصيالية مك شركاات اقتصالات» وحافزة على 
إجازة التصميم المنطقي باستخدام 85046, 
و01. 508: والمتحكم الميكروي 47/18 
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